LI  B  R_AR.Y 

OF  THL 

UN  1VER.SITY 

Of    ILLINOIS 

551.05 
UNNJ 

1956-57 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/climatologicalda6162unit_1 


S^^lj  OS 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


^ 


NEW  JERSEY 


JANUARY  1956 
Volume  LXI     No.  1 


ASHEVILLE:  19S6 


Mi\^ 


'JN' 


NEW  JERSEY  -  JANUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


The  most  outstanding  feature  of  January's 
weather  in  New  Jersey  was  the  continued 
precipitation  deficiency,  which  has  been  the 
prevailing  pattern  during  the  past  three 
months.   Temperatures,  for  the  State  as 
a  whole,  averaged  almost  1°  below  normal  and 
snowfall  was  slightly  below  usual  expectancy. 

Following  the  driest  December  of  record  this 
month  became  the  twelfth  driest  January  since 
1885,  and  it  is  interesting  to  remember  that 
one  year  ago  the  State  experienced  the  driest 
January  since  1885.   All  stations  having 
established  normals  showed  negative  departures, 
averaging  about  1-1/3  inches  below  normal. 
Extreme  monthly  totals  ranged  from  1.23  inches 
at  Canoe  Brook  to  4.56  inches  at  Clayton, 
which  also  reported  the  greatest  daily  amount, 
1.97  inches  on  the  10th. 

Snowfall  over  the  State  averaged  slightly 
less  than  usual,  with  Clayton  and  Trenton  2 
reporting  10.0  inches  for  the  greatest  monthly 
total,  followed  closely  by  9.5  inches  at 
Audubon . 

In  keeping  with  temperatures  in  January  that 
averaged  about  1°  below  normal,  there  were 
slightly  more  than  the  usual  number  of  days 
on  which  the  minimum  dropped  to  freezing  or 
below.   There  were  23  such  days  at  Atlantic 
City  WB  and  Cape  May  3  W  and  29  days  at 
Charlotteburg  and  Newton.   Individual  station 
averages  ranged  from  26.1°  at  Layton  3  NW  to 
33.7°  at  Cape  May  3  W,  while  extreme  tempera- 
tures varied  from  -3°  at  Layton  3  NW  on  the 
2nd  to  59°  at  Millville  CAA  Airport  on  the 
30th.   A  rather  interesting  sidelight  con- 
cerning these  extreme  readings  is  that  one 
year  ago  these  same  two  stations  occupied  the 
same  places  with  Layton  3  NW  having  a  1°  lower 
reading,  but  the  dates  of  these  occurrences 
were  exactly  reversed. 

Based  on  available  reports,  sunshine  and  day- 
time cloudiness  did  not  depart  too  far  from 
usual,  except  in  the  Atlantic  City  area  where 
sunshine  was  less  than  usual  and  cloudiness 
was  correspondingly  greater  than  average. 

WEATHER  DETAILS 

Subnormal  temperatures  that  prevailed  as 
December  ended  continued  during  the  first  two 
days  of  the  new  year.   Rising  temperatures 
and  cloudy  skies  set  in  on  the  2nd,  with  some 
light  precipitation  occurring  rather  generally 
over  the  State  on  the  3rd.   Temperatures  for 
the  period  3rd  to  6th  averaged  slightly  above 
normal.   Cold  Arctic  air  began  moving  into 
the  State  on  the  7th  and  maximum  readings  for 
the  8th  were  in  the  middle  20 's. 

Beginning  on  the  9th,  the  strong  counter- 
clockwise winds  north  of  a  large  stationary 
low  pressure  system  centered  between  the 
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Pressure  movements  during  t*"?  remainder  of 
January  caused  rather  frequent  fluctuations 
in  temperature,  with  readings  for  the  period 
17th  to  28th  averaging  slightly  below  normal. 
Precipitation  occurrences  on  the  17th  and 
19th-20th  were  mostly  in  the  form  of  light 
snow.   Cold  weather  persisting  at  this  time 
caused  some  snow  to  be  held  on  the  ground  in 
some  localities  until  near  the  month's  end. 
The  circulation  around  a  storm  that  moved 
into  the  area  from  the  Southwest  raised  tem- 
peratures over  the  State  to  about  10°  above 
normal  on  the  30th,  and  precipitation  which 
began  as  light  sleet  or  snow  early  on  the 
29th  changed  into  rain  and  continued  falling 
until  the  afternoon  of  the  30th.   Most  sta- 
tions reported  a  moderate  amount  for  the  two 
days.   With  the  passage  of  a  cold  front  late 
on  the  30th,  cold  Arctic  air  became  predomi- 
nant, reducing  temperatures  on  the  31st  to 
Just  about  normal  as  January  ended. 

WEATHER  EFFECTS 

Aside  from  some  orchard  pruning,  outside  farm 
activities  during  January  were  mostly  limited 
to  routine  winter  chores.   The  primary  concern 
was  the  effect  of  the  persistent  droughty  con- 
dition of  the  past  several  weeks.   This  dry 
condition  retarded  growth  of  small  grains  and 
pastures,  but  some  relief  was  afforded  by 
general  precipitation  that  occurred  from  the 
9th  to  20th,  which  brought  a  protective  cover 
of  light  snow  from  the  17th  to  20th  that 
remained  on  the  ground  in  some  areas  for 
several  days . 

Although  precipitation  in  January  brought  some 
relief,  there  is  still  a  substantial  moisture 
deficiency  resulting  from  the  prolonged  dry 
weather.   Small  grains  and  pastures  have  shown 
some  recovery,  but  are  in  need  of  warmer 
weather  and  sunshine  for  any  material  improve- 
ment. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

There  were  no  severe  storms  in  January,  but 
glazing  of  roads  and  pavements  from  freezing 
rain  and  some  sleet  was  general  on  the  9th, 
causing  numerous  accidents.   There  was  also 
minor  glazing  on  the  10th,  13th,  and  <29th. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
Franklin  W.  Long 
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0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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■18      •Ol 

■01      ■«* 

•  88 

•  81 

■  IT 

CEDAR  SHOVE 

- 

•  09 

- 

.81      T 

•  21 

■  17    . 

CMARLOTTaURO 

l.«0 

T           .08 

.09 

.12 

•  28 

10 

59 

•88    .n 

.61 

.81      T 

T 

T 

•  69 

■  91    • 

CHATHAM 

i.et 

.09 

.12 

•  « 

83 

49 

•  M      .89 

.81 

■  81 

T 

•  2* 

■  50   ■ 

CMATSHOKTH   9    S 

RECORD   MISSING 

CLAVTON 

A.M 

.15 

1>87 

31 

19 

•  21      T 

•  «7 

■10      .44 

■  41 

•  25 

CLINTON 

l,i» 

■  02 

.08 

.04 

09 

24 

.19 

•  n 

.91 

■  U 

•  8* 

OEEPWATER 

- 

.09 

.19 

11      - 

_ 

- 

•01    ,n 

•  17 

•  88 

ELIZABETH 

l.«B 

T                        .19 

.18 

.19 

19 

35 

.21       .01 

T 

•  82 

•  01 

•  19 

•  65 

ELIZABETHPORT 

1.B3 

•  12 

.2* 

.11 

16 

28 

.06      T 

T 

■  U 

•  14 

•  61 

ESSEX   FELLS  SERV    BL06 

2.10 

.04 

.12 

.29 

10 

9* 

.14 

T 

■  M 

T 

•  28 

■  11   • 

FLENIN9T0N    1    NE 

l.B* 

T                        .02 

T 

.19 

.03 

09 

40 

.29      T           T 

•  18 

•  81      ■B 

T 

•  M 

•  17 

FREEHOLD 

2.M 

•  10 

.15 

.68 

27 

20 

.08      T 

•  05 

■  59 

•  » 

•  62 

«REENHOOO  LAKE 

l.M 

•01      .09 

.09 

.20 

.18 

09 

00 

.08      .03 

■  02 

■  81 

T 

•  82 

•  84 

■  94    ■ 

HAMHQNTON   2    NNE 

2.30 

.68 

45 

09 

.02       .12      .01 

•  2* 

■  49 

•  15 

•  02 

■  20    • 

HI«HTSTOWN    1    N 

2.37 

.02 

.14 

•  61 

16 

22 

.19      T           T 

•  89      T 

■  28 

T 

•  U 

•  60 

INOIAN  MILLS    2    H 

2.S9 

T 

.19 

.97 

34 

21 

.13      T 

•  18 

■09      .4* 

•  30 

•  12 

IRVINSTON 

l.M 

•  09 

.07 

•  10 

13 

96 

.06 

•  81 

•  84 

•  20 

•  41 

JERSEY   CITY 

l.OA 

T                      .19 

T           .30 

•  11 

02 

47 

.09      .01 

T 

•  81 

T 

■  U 

•  60 

LAKEHOOO   2    ENE 

2.91 

T 

.20 

•  92 

36 

18 

•  09      T 

T          •» 

•20      ^22 

T 

■21 

•  44 

LAM6ERTVILLE 

2,3* 

T                        .02 

.27 

.30 

09 

27 

•18       .02 

•  U 

•  » 

■28 

•  87 

LAYTON    3   NW 

1.70 

.03                   .19 

.44 

.09 

04 

20 

•  19 

•  IS 

■92 

•  49 

LEESBURO    STATE   FARM 

2. BO 

T 

.89 

40 

22 

•06       .14      .03 

•  17 

•  54 

■02 

•  21 

■  03    • 

LITTLE    FALLS    KATER   CO 

1.99 

.01      .01       .11 

.01 

.10 

.19 

08 

64 

.17       .02 

T 

•  02 

T 

■  82 

•a 

■  5*    ■ 

LONG   BRANCH 

2.31 

•  lA 

T           .28 

.42 

17 

17 

.09      .01 

•  87 

•09      •Jl 

T 

■  IT 

■  10 

LONO   VALLEY 

>   2.13 

•  20 

.12 

.20 

04 

31 

.U       .09 

D  •JO 

D  ^18 

■  59 

■  47 

MACOPIN    INTAHE 

1.61 

T           .09 

.14 

.18 

07 

48 

.88 

•  01 

•  89 

T         T 

■  12 

■  » 

■  12    ■ 

MANVILLE 

2.21 

.22 

.18 

18 

47 

.U       .92 

T 

■  M 

.64 

HARLTON    1    « 

2.79 

.10 

.59 

48 

28 

.11       .91 

•  u 

•10      •lO 

•  13 

■  45 

HAYS   LAN0IN6 

2.90 

.10 

.92 

29 

06 

•  07      T 

•  IT 

•06      •SO 

•  M 

■  99 

•  02    ■ 

MIDLAND   PARK 

2.09 

•01                   •ll 

.30 

•  14 

03 

59 

•  17 

T 

•  01 

T 

• 

■  69 

MILLVILLE 

2.22 

.21 

•  67 

18 

12 

•  07       ^02 

•  U      •!« 

•  12       lU 

•  25 

MILLVILLE  CAA   AIRPORT 

2.9B 

.28 

•  90 

3> 

17 

•  12      .11 

•  20      .B 

■  24      ■U 

•  22 

■  12                • 

MILTON 

2.6* 

.09      .30 

.08 

.19 

•  48 

12 

48 

•  M 

■  U 

■  10 

•  81 

■18      lAI    ■ 

MOORESTOWN 

2.62 

T 

.37 

72 

>9 

•  82       .98 

■  08 

■  M 

■48      ^21    • 

MORRIS   PLAINS 

1.87 

T                        .09 

•  U 

.21 

15 

26 

.29      .82      T 

.01 

■  07 

T 

•  17 

■  11                • 

NEWARK   KB   AIRPORT                R 

1.90 

•  09 

•01       .08 

.09 

10 

21 

•  11 

■  U 

•  15 

■  18                • 

NEK   BRUNSVICK    EXP    STA 

2. 22 

•  13 

T 

•  18 

.20 

12 

39 

.20      T 

.02 

■  u 

•  28 

■  80 

, 

NEK   MILF»RO 

2.21 

•  lA 

•  48 

.11 

18 

94 

.06 

•  14 

■  U 

•  04    • 

NEWTON 

1.73 

.02                   .06 

.01 

•  32 

.22 

03 

33 

.07       .01 

.02 

•  B 

T 

•  01 

■  11 

•  33    ■ 

OAK   R1D«E   RESERVOIR 

>    2.22 

D.09      .03      .OA 

.10 

.24 

.29 

11 

90 

.11       .01 

.06 

■SI      ■Ol 

T           .01 

•  02 

■  M 

•  43    ■ 

ORANSE 

1.76 

.18 

.09 

.12 

01 

48 

.21 

■  71]              • 

PATERSON 

l.A> 

.01      .02 

.01 

.03 

.20 

08 

69 

.20      .01 

T 

T          T 

T 

T 

■  22                • 

PEMBERTON    3    E 

3.21 

.11 

.69 

99 

22 

.12 

.11 

■  H 

•  16 

.40                • 

PHILLIPSBURS 

2.11 

.0<. 

.19 

• 

22 

.07 

.51 

T          ■iO 

T 

•  28 

•  7«      T         • 

PH1LLIPSBUR6   BRlOeE 

. 

T 

- 

. 

.13      .02      .06 

.01      .18 

■  02 

•  90      •»    • 

PLA INFIELD 

2.2f 

T                        •« 

.28 

.12 

09 

43 

.20      .01 

.81 

•  U 

T 

•  M 

•  69                 ■ 

PLEASANTVILLE    1    N 

2.90 

T 

.92 

■  39 

38 

.07       .12 

.19     T 

■  95 

T 

■28      .04    • 

PRINCETON   WATER    WOIHCS 

2.93 

•  OA 

.18 

.48 

23 

29 

.11      T 

.15 

■04      ■Zl 

•  26 

.12                . 

RAHWAY 

1.80 

•  10 

.30 

.00 

09 

30 

.17 

T 

T           .10 

•  W 

.58                < 

RIOBEFIELO 

2.17 

.01                   •lA 

T           .12 

.29 

04 

60 

.20      T           T 

.01 

T        ,»^ 

•  91 

■  71                . 

RING WOOD 

2.06 

.01                   .12 

.01 

.21 

.24 

09 

S3 

.19 

.81 

.02 

T 

•  02 

■  42      .U    . 

RUNTON 

2.08 

•  19 

.30 

•  36 

39 

40 

.24 

•  M 

•  17 

■  U                • 

SANDY   HOOK 

2.0A 

•  20 

.46 

.24 

12 

23 

.14 

T 

•  11 

T 

•  16 

■  19                 • 

SOMERVILLE 

1.87 

•  09 

.10 

•  09 

.04 

38 

.18       .02 

.10 

•  B 

■  22 

■  60                 • 

SPLIT   ROCK    POND 

1.98 

•  01     « 

.12 

.08 

.21 

.09 

40 

.11 

.81 

•  81 

■  84 

■9i      .44    I 

SUS3EK    3    N 

1.7* 

T                        ^02 

.41 

.07 

.19 

30 

.10 

.B 

•  01 

•  91 

•  90      T         • 

SWEOESeORO   >   NW 

1.8* 

T 

T 

.32 

.27 

11 

.01       .01 

.08 

•  12 

•n 

•56       .03    • 

TMS   RIVER 

2.87 

.23 

.2* 

.96 

.26 

•  21 

.18 

•  61 

•  M 

•  39                • 

TRENTON    2 

8.28 

T                        •OS 

.21 

.M 

.33 

.27 

•  16      T           T 

.U 

•  16    •n 

•  29 

.57                • 

TRENTON    WB   CITY                     R 

2.43 

T                        ^02 

.14 

.38 

.29 

.25 

•89       •Ol      T 

.22 

•22      .13 

•  26 

.9^               • 

TUCKERTON    2    SW 

RECORD   MISSING 

• 

VINELANB 

2.72 

.51 

■  95 

.35 

•  84      ,13 

.38 

•  58 

.2^               • 

WANAOUE    RAYMOND  DAM 

1.83 

•  12 

•  82 

.12 

.24 

.18 

.57 

•  12      T 

.01 

•  82 

T 

•  02 

•  16      •43    • 

WESTFIELD 

2.02 

.1* 

.U 

.16 

.09 

.51 

•  11 

•  U 

•  29 

•  61                • 

WOODCLIFF   LAKE 

2.06 

•  12 

.38 

.12 

.18 

.96 

.02 

.10 

•  98                • 

WOODSTOWN   2    NW 

>   3.31 

.01 

.35 

.40 

.15 

D.40 

* 

.92 

l^OB                • 
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TabteS 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
JANUARY    1956 

Day 

Ol  Month 

1 

Station 

1         2 

3 

4 

1 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  HB 

MAX 
MIN 

«2 
2S 

40 
21 

43 

36 

49 
34 

44 
32 

38 
29 

31 

24 

~27 
19 

42 
20 

44 
40 

40 
39 

42 
39 

38 
31 

19 

10 

42 
31 

39 

38 

34 

28 

39 
25 

34 
26 

34 
28 

34 
22 

43 
34 

17 
24 

32 

19 

35 

20 

33 

21 

34 
19 

33 

33 

43 
33 

52 
19 

41 
30 

18a6 
37.7 

AUOUBON 

MAX 
MIN 

M 

IS 

39 

19 

43 
24 

49 

30 

44 
34 

48 
25 

39 

24 

24 

17 

44 
17 

47 
43 

49 
39 

44 
38 

39 
33 

16 
27 

43 
11 

44 
28 

34 

25 

41 
20 

34 
35 

33 

25 

39 
22 

42 
21 

35 

25 

32 
20 

34 
21 

33 

19 

34 
20 

34 
20 

37 
24 

54 
33 

18 
28 

39.1 
25.9 

BELLSPLAIN 

MAX 
MIN 

9 

39 

12 

40 
32 

39 

20 

44 
30 

49 

IS 

34 
22 

31 

13 

42 
22 

47 
40 

49 
41 

42 

42 

43 
34 

14 
14 

39 

27 

45 

20 

40 
23 

38 
20 

37 
20 

34 
32 

38 
14 

43 
12 

41 
23 

30 
10 

33 

10 

31 
14 

31 

18 

37 

9 

40 
18 

52 
31 

43 
13 

19.1 
21.5 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

U 

18 

31 

6 

35 

25 

39 

29 

39 

24 

41 
21 

18 

20 
12 

42 
13 

49 
40 

44 
39 

48 

37 

40 
11 

34 
34 

39 
37 

44 
24 

34 

25 

40 
19 

33 

18 

32 

20 

37 
12 

43 

19 

34 
23 

33 
16 

37 
13 

34 
15 

33 

14 

14 
12 

33 
33 

33 

39 

AH 

37 

16.8 
21.7 

BBOHTON 

MAX 

MIN 

32 

19 

31 

5 

32 

8 

37 
28 

41 
28 

43 

27 

41 
21 

32 

14 

17 
15 

44 
37 

44 
38 

41 
39 

41 
3S 

37 
21 

33 

36 

41 
30 

49 
29 

39 
23 

36 

19 

34 
20 

32 

20 

35 
22 

42 
26 

32 

18 

32 

19 

36 
16 

31 

17 

33 
IS 

37 

19 

39 

30 

45 
29 

37.2 
23.1 

BURLINCTON 

MAX 
MIN 

37 
19 

30 
14 

38 
29 

49 
27 

44 
33 

48 
28 

40 
23 

32 

15 

45 
17 

47 

42 

46 
39 

44 
38 

41 
32 

35 

27 

43 
30 

51 
28 

36 
24 

46 
24 

37 
21 

31 
24 

34 
19 

39 

10 

39 

24 

33 
16 

34 
17 

35 
16 

33 

18 

34 
17 

35 
3t 

53 

34 

4» 
31 

39.7 
34.4 

CANOE   BROOK 

MAX 
MIN 

31 
17 

33 

3 

30 
11 

36 
26 

41 

28 

44 
25 

45 
14 

39 

14 

39 
15 

48 
34 

52 

39 

47 
18 

46 

34 

18 
26 

34 
26 

43 
22 

46 
26 

34 
23 

40 
20 

14 
21 

14 

IS 

38 
21 

43 
22 

33 

18 

33 

IS 

35 

13 

14 
14 

33 

0 

37 
18 

37 
39 

44 
39 

38.9 

21.7 

CARE   MAT    3    N 

MAX 
MIN 

38 
29 

41 
22 

43 
36 

41 
30 

42 

34 

40 
32 

17 
28 

34 
21 

20 

47 

42 
37 

s 

37 
29 

41 
36 

40 
30 

37 
29 

38 
38 

39 

28 

49 
26 

41 
32 

38 
28 

30 
24 

31 

26 

33 
24 

31 
26 

33 
33 

43 
28 

44 

38 

49 

31 

38.8 
38.5 

OMRLOTTEBUliE 

MAX 
MIN 

30 
18 

28 

1 

28 

1 

40 
27 

44 
27 

41 
23 

40 
19 

29 
12 

13 

12 

44 
32 

41 
37 

19 

16 

4. 
32 

34 
23 

31 
31 

47 
27 

47 
25 

40 
19 

34 
19 

34 
19 

30 
17 

39 
21 

40 
25 

37 

15 

10 
15 

33 

13 

31 

13 

39 
10 

36 

11 

38 

30 

44 
26 

36.6 

20.3 

CMKTSHORTH    5    S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

34 

1* 

36 
15 

43 

31 

49 
32 

43 
33 

44 
29 

39 

24 

31 

17 

40 
18 

47 
39 

4« 
41 

42 

40 

40 
28 

37 
29 

43 
31 

42 
26 

3« 

27 

38 
19 

34 

23 

32 

27 

33 
17 

40 
21 

38 

19 

11 

14 

11 

14 

30 
18 

37 
16 

34 
17 

38 
25 

50 
34 

42 
11 

38.5 

25.0 

ELIIASETH 

MAX 

MIN 

13 

23 

31 

13 

37 
23 

44 
31 

44 
32 

45 
26 

14 
25 

31 
16 

46 
18 

48 
43 

47 
40 

44 
40 

41 
34 

36 
38 

46 
30 

47 
25 

39 

30 

44 
25 

38 
20 

37 
25 

37 
19 

45 
19 

35 

21 

37 
18 

41 
19 

39 
17 

17 
18 

38 
17 

36 
24 

45 
35 

45 
30 

40.4 
25.3 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDS 

MAX 
MIN 

31 

1* 

28 

5 

30 
10 

39 

29 

4« 
30 

36 

24 

12 

14 

31 
19 

14 
11 

45 
34 

49 
3« 

43 
38 

41 

34 

40 
30 

39 
35 

41 
25 

46 
28 

35 
22 

35 
18 

34 
20 

36 
12 

40 
16 

43 
28 

33 

IS 

12 

17 

39 

13 

31 
12 

33 

16 

31 
20 

37 
38 

42 
28 

36.5 

21.6 

FLEMIN6T0N    1    NE 

MAX 

MIN 

31 

IS 

33 

6 

r. 

44 
25 

41 
32 

48 
26 

40 
16 

30 

14 

45 
U 

48 
40 

46 
39 

44 
39 

41 

34 

34 
26 

41 

39 

47 
20 

40 
26 

40 
22 

36 

19 

32 
23 

33 
17 

40 
14 

37 
21 

33 

14 

34 
13 

14 

32 
15 

36 
14 

35 
19 

46 
30 

46 
29 

38.9 
33.2 

FIEEMLO 

MAX 
MIN 

3» 

12 

33 

10 

38 
25 

42 
31 

44 
32 

41 
24 

33 

20 

29 
14 

42 
17 

44 
41 

44 
38 

42 

38 

41 
33 

34 
24 

42 
29 

43 
24 

36 
28 

40 
23 

34 
21 

32 
24 

34 
15 

42 
18 

3S 

25 

33 

14 

35 

14 

33 

14 

31 
15 

36 

14 

37 
25 

54 
34 

45 
29 

38.3 
23.5 

XAMMONTOM    2    MME 

MAX 
MIN 

39 

17 

40 
13 

36 
28 

49 
32 

46 
32 

45 
27 

44 
21 

34 

17 

13 

19 

48 
34 

49 
40 

SI 

38 

43 
14 

18 
28 

18 
31 

40 
26 

44 
26 

36 

20 

40 
23 

32 
25 

34 
15 

41 
19 

42 
28 

39 
15 

32 
13 

34 
16 

11 
14 

33 
14 

37 
19 

36 

38 

45 
10 

39.3 
24.3 

HteHTSTOWN    1    N 

MAX 
MIN 

3« 
19 

10 

36 
26 

43 
30 

44 
30 

42 
24 

34 
21 

30 
15 

43 
17 

44 
42 

49 
39 

43 
39 

41 
34 

34 
26 

42 
30 

41 
24 

35 

28 

41 
24 

35 

21 

32 

23 

34 
15 

40 
18 

16 

26 

33 

17 

33 

14 

33 
14 

11 
17 

34 
16 

35 
32 

60 
34 

44 
30 

38.2 
24.0 

IN»MN   HIU.S    2    W 

MAX 
MIN 

37 
15 

36 

8 

45 
29 

45 
29 

44 
34 

44 
26 

31 

18 

31 
14 

48 

17 

47 
42 

44 
39 

43 

38 

40 
31 

34 
37 

38 
31 

43 
21 

17 
25 

39 
24 

33 
19 

31 
25 

33 

17 

41 
10 

35 
21 

30 
15 

33 

16 

31 
16 

31 

16 

34 
6 

38 
17 

65 

34 

42 
29 

38.4 
22.9 

JERSEY   CJTY 

MAX 
MIN 

28 
20 

30 
11 

34 

28 

40 
32 

41 
31 

34 

27 

31 

20 

27 
18 

45 

28 

44 
43 

43 

39 

42 
38 

30 
33 

34 

37 

42 
31 

41 
33 

35 

26 

39 

24 

33 
24 

30 
24 

36 
22 

42 
28 

33 

25 

34 

21 

33 

25 

32 

19 

35 

20 

32 
32 

39 

38 

42 
33 

34 
34 

36.5 
».4 

LAKEWOOO   2    EHE 

MAX 
MIN 

34 

12 

38 

12 

41 
33 

43 
28 

49 
29 

41 
19 

14 
19 

2» 

16 

45 
18 

47 

42 

42 

39 

42 
38 

38 
32 

35 

28 

42 
29 

45 
23 

36 
26 

42 

24 

34 
21 

31 
25 

34 
17 

43 

17 

14 
19 

33 
16 

15 

15 

33 
17 

32 

12 

34 
12 

19 

20 

52 
3S 

38 

20 

38.5 

23.0 

LANBERTVILLE 

MAX 
MIN 

3« 

21 

37 

9 

37 
27 

44 
28 

43 
33 

48 
26 

IS 

20 

31 
16 

46 
17 

48 

43 

4* 
39 

43 
39 

42 

34 

39 

27 

43 
30 

46 
23 

37 
26 

40 
25 

33 

18 

33 
24 

34 

19 

43 
14 

36 
36 

31 
18 

34 
17 

33 

17 

33 

14 

39 

U 

19 

33 

49 
34 

42 
31 

38.9 
24.2 

LAYTON    3   NW 

MAX 
HIN 

32 

27 

-   3 

39 

16 

39 

28 

40 
22 

42 
18 

3.1 

11 

29 
6 

41 
10 

43 
35 

47 
36 

42 
37 

40 
28 

31 
20 

40 
25 

45 
17 

35 

17 

35 
17 

33 

16 

10 

17 

34 
5 

40 
IS 

33 

17 

10 

7 

30 

9 

31 

4 

30 
6 

34 
9 

15 

15 

34 
30 

34 
34 

ISaS 

LEESaURS   STATE   FARM 

MAX 
MIN 

34 
16 

39 
14 

41 
24 

40 
26 

41 
29 

44 

21 

tl 

34 
18 

33 

18 

49 
33 

49 
40 

42 
40 

42 

14 

40 
28 

36 
33 

42 
23 

44 
28 

31 
24 

36 
35 

34 
27 

31 
19 

13 

1« 

40 
36 

14 

IS 

30 
12 

31 
20 

31 
13 

32 

10 

14 

20 

41 
35 

92 
29 

38.5 
33.8 

LITTLE   FALLS    HATER   CO 

MAX 
MIN 

33 

20 

31 

7 

33 

13 

37 
28 

38 

30 

46 
26 

41 

20 

31 

19 

38 
17 

48 
34 

47 
39 

44 
38 

44 
14 

41 

34 

38 
37 

44 
31 

48 
30 

34 

24 

42 
21 

36 

24 

33 

22 

18 
23 

4S 

28 

31 

18 

34 

20 

37 

16 

36 

17 

34 
18 

17 
31 

38 
33 

49 
30 

39.2 
34.3 

kO««  BRANCH 

MAX 
MIN 

34 
21 

39 

19 

39 

34 

42 
31 

42 
30 

37 
24 

*• 

24 

27 
U 

41 
21 

49 

41 

40 
3» 

41 

38 

3« 
32 

34 
38 

43 
30 

42 
25 

39 

27 

40 
2S 

34 
22 

30 

25 

34 
18 

40 
20 

IS 

21 

33 
14 

34 
17 

33 
19 

33 
19 

33 

17 

35 
35 

51 

34 

34 
39 

37.3 
25.4 

LOMS   VALLEY 

MAX 
MIN 

36 
16 

29 
6 

36 

19 

49 
29 

42 
30 

42 
22 

30 
1« 

29 

14 

43 
12 

44 
41 

44 
37 

41 
37 

38 
30 

12 
23 

46 
26 

43 
23 

34 

23 

39 

21 

33 
19 

30 
21 

IS 

M 

41 
17 

34 
23 

» 
15 

19 

17 

33 

12 

33 

14 

31 
8 

14 
17 

43 
33 

39 
32 

37.1 
31.2 

MILLVILLE   CAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 

13 

41 
16 

42 
28 

45 
27 

44 
30 

47 
20 

34 

20 

27 
17 

44 
19 

48 
43 

44 
40 

42 
37 

38 

32 

39 

27 

48 
38 

45 
23 

34 

27 

38 
23 

34 
22 

33 

25 

31 
18 

41 
16 

14 

18 

2« 

15 

30 
13 

30 
17 

31 
13 

34 
9 

40 
27 

59 
35 

38 
34 

38.5 
33.4 

HWRESTOMN 

MAX 
MIN 

37 
20 

36 

14 

42 
32 

44 
30 

43 
32 

48 
24 

14 
21 

29 
17 

44 
18 

44 
43 

41 
40 

43 
36 

38 
32 

34 

28 

39 
31 

44 
27 

34 
26 

3« 
25 

32 

23 

30 

24 

33 
19 

41 
18 

15 

21 

30 
18 

31 
19 

31 
17 

31 
18 

37 
M 

36 
23 

53 

34 

37 
37 

37.9 

».o 

MBIWIS    M.AINS 

MAX 
MIN 

32 

19 

29 

6 

38 
20 

44 
27 

42 
33 

44 
27 

38 

21 

24 

11 

43 
14 

44 
42 

44 
38 

42 
37 

41 
33 

33 
34 

42 
37 

49 
29 

41 
26 

34 

22 

35 

21 

12 
22 

34 
18 

18 

26 

34 
17 

15 

IS 

34 
IS 

33 
18 

3S 
17 

34 
20 

37 
32 

44 
28 

37.8 
23.4 

HEMARK    US   AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
16 

30 
12 

36 
27 

43 

3a 

44 
31 

40 
25 

15 

20 

27 
17 

49 
23 

47 
42 

44 
48 

44 
39 

40 
11 

39 

38 

49 
31 

49 
29 

37 
26 

40 
25 

34 
25 

33 
24 

34 

21 

43 
34 

35 

22 

3S 

19 

36 
21 

34 
19 

34 
33 

34 
31 

37 

24 

46 
34 

38 

37 

18.1 
3S.8 

NEK   BRUNSHICK   EXP   STA 

MAX 
MIN 

35 

22 

34 
11 

35 

24 

4* 

25 

44 
30 

42 
27 

35 

22 

n 

15 

44 
17 

47 
42 

46 
39 

49 
39 

42 
34 

39 

31 

43 
29 

41 
26 

39 

29 

44 
24 

37 
22 

34 
23 

39 

17 

41 
19 

38 
27 

» 

17 

15 

18 

34 
17 

33 

20 

34 
17 

15 
23 

48 
34 

48 
38 

M.l 
34.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

29 

18 

24 

2 

27 
8 

34 
25 

14 

30 

39 
23 

38 
18 

27 
11 

29 

11 

45 
29 

45 

38 

40 
37 

41 
32 

33 
33 

30 
23 

38 
29 

42 
24 

32 

20 

34 
17 

31 

19 

29 
8 

13 

15 

40 
18 

28 

IS 

10 
15 

31 
14 

30 
16 

31 

13 

33 

17 

34 
30 

41 
24 

14.0 
20.1 

PATERSON 

MAX 
MIN 

3S 

23 

29 
11 

34 
16 

38 

32 

38 
32 

44 
28 

41 
28 

35 

17 

19 

IS 

47 
38 

48 
40 

44 
39 

44 
37 

41 
37 

38 

10 

45 
33 

48 
32 

37 
24 

40 
23 

35 

24 

33 
23 

43 
36 

44 
33 

IS 
20 

15 

21 

37 
18 

36 
18 

39 

33 

37 
34 

38 
30 

19.0 
24.2 

PENBERTON    1    E 

MAX 

MIN 

49 
17 

37 
13 

44 
28 

44 
30 

47 
34 

45 

20 

17 
21 

34 
15 

44 
18 

46 

42 

49 
39 

4S 
39 

42 
31 

37 

37 

42 
30 

43 
23 

39 
26 

39 

22 

36 

18 

33 

23 

31 

14 

43 

14 

37 
34 

13 

33 

12 

33 

U 

33 

13 

34 

8 

40 
20 

99 

33 

47 

10 

19.8 
22.8 

PNILLIPS8UR6 

MAX 
MIN 

3f 

23 

33 

9 

39 

26 

43 
36 

43 
31 

44 
26 

40 
20 

34 
19 

44 
14 

49 
41 

48 
37 

49 
38 

41 

30 

39 

37 

42 
28 

41 
26 

44 
25 

40 
25 

31 

31 

32 

22 

31 

25 

41 
19 

40 
32 

31 
1* 

» 

18 

34 
17 

33 

20 

3S 
17 

34 
34 

39 

34 

41 

10 

38.8 
34.8 

PLAINF1ELD 

MAX 
MIN 

39 

19 

31 

10 

36 

23 

44 
32 

49 
33 

49 
27 

16 

21 

24 

16 

46 
18 

47 
43 

49 
40 

41 
39 

40 
39 

19 

37 

49 

39 

44 
24 

3« 

30 

43 
24 

36 

32 

33 

24 

37 
19 

42 
18 

12 

24 

19 

18 

19 

20 

37 

17 

34 

20 

36 
18 

15 

24 

44 
35 

38 
39 

38.9 
26.2 

PLEASANTVILLE    1    N 

MAX 
MIN 

34 
15 

39 

13 

40 
23 

38 
25 

45 
25 

18 

40 
17 

39 

14 
18 

47 
13 

44 
38 

42 
18 

41 
11 

37 
38 

39 
28 

40 
20 

42 

22 

34 
20 

39 

21 

32 
25 

33 

16 

33 

13 

43 

19 

37 
14 

31 
14 

>4 
17 

38 
14 

33 

10 

37 
14 

40 
35 

51 
38 

38.5 

21.8 

RIS6EPIEL0 

MAX 
MIN 

30 

13 

30 

10 

37 
26 

42 
31 

44 
32 

41 
26 

K 
22 

10 
18 

44 
IS 

44 
41 

41 

30 

42 
38 

49 
11 

37 
37 

46 
31 

44 
32 

37 

24 

40 
23 

35 

33 

33 

25 

37 
21 

49 

39 

11 

21 

34 
19 

38 

20 

39 

18 

37 
19 

S 

14 

37 

38 
39 

39 

30 

18.1 
\   29.3 

RIMYON 

MAX 
MIN 

38 

21 

34 

4 

37 
25 

43 
31 

46 
31 

44 
23 

40 
17 

3a 

15 

44 
22 

47 
42 

44 
42 

44 
41 

43 
11 

40 
37 

47 
30 

4* 

25 

42 
30 

49 
24 

36 

18 

16 

18 

34 

IS 

41 

10 

34 

18 

37 
14 

M 

16 

34 

IS 

37 
14 

37 
14 

19 

51 
36 

44 
10 

40.7 
23.3 
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Table  S  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

[PE 

:rj 

\T 

UR 

ES 

» 

NEW   JERSEY 
JANUARY    1956 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

SANDY   HOOK 

MAX 
MIN 

32 

21 

31 

17 

36 

30 

39 
33 

40 
35 

38 

28 

34 
27 

28 

20 

43 
20 

44 
41 

42 
39 

42 
39 

40 
11 

36 
29 

40 
31 

42 
32 

M 

32 

42 
28 

19 
29 

■it 
25 

18 

23 

39 

23 

19 

28 

16 

18 

19 

29 

19 

21 

11 
23 

M 
IT 

10 

SI 
3« 

12 

1T.7 
38a2 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

3« 
16 

31 

9 

37 
24 

46 
27 

49 
33 

47 
27 

37 
22 

29 

14 

46 

17 

47 
44 

4« 
39 

44 
40 

40 
17 

17 
26 

43 
29 

49 

24 

37 

2e 

40 

2* 

r^ 

12 

29 

M 
19 

41 
17 

M 

24 

17 

16 

16 

19 

19 

14 

17 

39 

28 

39 

40 
2* 

ia.9 

a4a9 

SBSSex    3   N 

MAX 
MIN 

26 

13 

25 

2 

33 

20 

34 
30 

41 
30 

3« 
22 

29 

17 

32 

11 

45 
11 

49 
40 

41 
37 

40 
16 

38 
30 

31 

23 

36 
20 

43 
28 

39 

24 

14 
18 

38 

M 

27 
18 

1* 

39 

21 

33 

20 

3« 

t4 

11 

16 

10 

10 

29 
16 

13 

n 

29 

40 
U 

41 

24 

S4«7 
Hal 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

36 

18 

39 

11 

38 
28 

49 
31 

44 
32 

49 
27 

3C 
22 

2* 

19 

49 

IS 

46 
43 

49 
39 

43 

38 

40 
32 

19 

27 

44 
30 

41 

25 

39 

26 

40 
23 

» 
21 

12 

24 

19 

18 

«2 
20 

15 

21 

13 

IS 

19 

18 

»4 
M 

U 

M 
IS 

17 
2* 

90 
M 

ST 

M 

S0a4 

TRENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

35 
21 

3* 
14 

38 

31 

44 
35 

41 
32 

46 
27 

39 

20 

29 

15 

47 
21 

47 

44 

44 
39 

44 
37 

18 

35 

29 

41 
12 

43 
29 

36 
26 

19 

26 

24 

31 
24 

19 

21 

41 
23 

22 

12 

12 

20 

12 

la 

11 

21 

21 

ST 
2* 

92 

34 

S» 
29 

IS.O 

TUCKERTON   2   SW 

MAX 
MIN 

WOeOSTOWN   2    NM 

MAX 
MIN 

39 

19 

39 

19 

39 

27 

_J 

37 
28 

3S 
29 

40 
25 

28 

38 
21 

38 
19 

48 

38 

47 

42 

90 
39 

41 
30 

40 
25 

30 
24 

40 
24 

46 
24 

M 

22 

M 
29 

M 
29 

M 

M 
20 

42 
26 

4« 
20 

M 

13 

1* 

16 

n 

t4 

ST 
1* 

40 

m 

44 

a4<4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC    CITY   WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.4 
3 

1 

2.7 
T 

.5 
2 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.5 

- 

T 

1.0 

- 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.5 
4 

4 

.5 
4 

5.0 
8 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

1 

T 
T 

FLKIIINGTON   1   NB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

4.0 
3 

2 

.5 
2 

4.0 
4 

4 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

.5 
1 

1 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.6 
T 

4.8 
4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

.4 

T 

HIGHTSTOWN  1   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

1.7 

1 

T 

T 

3.4 
3 

3 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 

1 

INDIAN  HILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.2 
2 

T 

.9 

1 

3.9 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

LAKEWOOD  2   ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.9 
2 

1 

2.8 

3 

2.5 
5 

4 

4 

T 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1.0 

T 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.1 

1 

2.0 

1.5 

4 

2 

2.4 

1 

1.4 
4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

4.3 
4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

UORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

T 

.1 

T 

.5 

1.4 

T 

T 

NEWARK  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

.3 

2.0 
2 
.1 

1 

.1 

NEW  BRUNSWICK  EXP   STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

3 

2 

1.0 
3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.3 

T 

.1 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PEHBERTON   3   E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

4 

2 

2 

4.5 

6 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

.1 
T 

.1 

2.0 
2 

1 

I 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 

.3 

T 

T 

SOVERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

1.5 

1 

1.7 

.2 

SUSSEX  3   K 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

5 

5 

5 

4 

4 

2 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.1 
T 

3.5 
4 

3 

2.5 

1 

1.5 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.3 

T 
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STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1956 


1 

Time  of 

Years  of 

& 

County 

Drainage 

. 

1 

S 

observation 

record 

Observer 

Refer  to 

Slabon 

6. 

d 

tables 

1 

'■□ 

a 

i 

a 

d 
1 

d 

5 

•s 

J 

•3 

a 

tS 

eS 

& 

e2 

& 

& 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

*1  02 

7*  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

»  ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  26 

S 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

03*6  CAMDEN 

DELAWARE 

39  5* 

75  04 

50 

EST 

IIP 

UP 

6 

IRVIN   J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0526  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  62 

*9 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELHAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

*0  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

*0  50 

76  05 

289 

EST 

5P 

6P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN 

MULLICA 

39  *8 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907 ;morris 

PASSAIC 

*0  5* 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX 

DELAWARE 

*1  09 

74  47 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  2* 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF 'S  AGRI  LABS 

CLOSED 

9/55 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

*0  0* 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  t  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

*1  07 

7*  30 

10*0 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

*0  *5 

7*  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  26 

8 

EST 

9A 

9 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  V 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  66 

7*  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  CROVE 

1*72  ESSEX 

PASSAIC 

*0  52 

7*  13 

*00 

EST 

8A 

16 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512  iSALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

*1  03 

74  2« 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

*0  ** 

74  23 

185 

EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  6  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  ** 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  6 

7 

CLAYTON 

1708  GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

17*9  HUNTERDON 

RARITAN 

*0  38 

7*  56 

300 

EST 

ep 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209  SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

16 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

26**  UNION 

COASTAL 

*0  *0 

7*  1* 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELI2ABETHP0RT 

2652  UNION 

PASSAIC 

*0  39 

7*  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

*0  50 

7*  18 

260 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  6 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3  029  HUNTERDON 

RARITAN 

*0  31 

7*  51 

13* 

EST 

5P 

5P 

68 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  6 

7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  1* 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

INACTIVE  10/55 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH 

RARITAN 

*0  15 

7*  17 

19* 

EST 

6P 

ep 

51 

61 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291  GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  *2 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3616  PASSAIC 

PASSAIC 

*l  09 

7*  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

HACKENSACK 

*0  53 

7*  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  *8 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOMN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

*0  16 

7*  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

*0  17 

7*  32 

76 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  H 

*229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  *8 

7*  *7 

100 

EST 

7P 

7P 

66 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRV1N6T0N 

*260  ESSEX 

COASTAL 

*0  *3 

7*  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

*339  ^HUDSON 

COASTAL 

*0  ** 

7*  0* 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOD  2  ENE 

*627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

7*  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

*635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

*0  22 

7*57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

68 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  S  NW 

*736 

SUSSEX 

DELAWARE 

*1  15 

7*  51 

480 

EST 

6P 

6P 

64 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

*7»2  iCUMBERLAND 

MAURICE 

39  1* 

7*  68 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

6 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

♦887  PASSAIC 

PASSAIC 

*0  53 

7*  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

62 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

*987  MONMOUTH 

COASTAL 

*0  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003 1 MORRIS 

RARITAN 

*0  *8 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055 1  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

7*  *8 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 1  PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

7*  2* 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

7*  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

52** 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

7*  67 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

53*6 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HAR80F 

»9  27 

7*  ** 

60 

EST 

6P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

7*  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

6576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  0* 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

6597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

7*  32 

950 

EST 

7A 

16 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOOR EST OWN 

5728  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

7*  58 

56 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

4P 

4P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORO 

61*6 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  67 

7*  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

7*  *5 

566 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIB 

6*60 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

7*  30 

870 

EST 

8A 

16 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6660 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

16 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775  j PASSAIC 

PASSAIC 

40  65 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

68*3  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

697*!WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  6 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979  WARREN 

DELAWARE 

40  42 

76  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  26 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

75*5 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

7*  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOD 

7687 

PASSAIC 

PASSAIC 

*1  08 

74  16 

3  05 

EST 

lOA 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825  MIDDLESEX 

COASTAL 

*0  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COWIISSION 

2  3  5  6 

SANDY  HOOK 

7869  IMONMOUTH 

COASTAL 

*0  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

819*  SOMERSET 

RARITAN 

*0  3* 

74  37 

76 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8*02  MORRIS 

PASSAIC 

*0  58 

74  28 

800 

EST 

lOA 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8*23  UNION 

COASTAL 

*0  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

86** 1  SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

7*  35 

630 

EST 

6P 

6P 

67 

60 

BRICE  B.  STANTON 

235 

7 

SWEDESBORO  6  NW 

8686 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

76  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

7*  1* 

10 

EST 

5P 

14 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

7*  *6 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

7*  *6 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON  2  SW 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  35 

7*  22 

45 

EST 

8A 

8A 

56 

61 

VERNON  W.  MOTT 

2  3  5 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

76  00 

110 

EST 

8A 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187  1  PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

7*  18 

320 

EST 

8A 

15 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WAT CHUNG 

9271  UNION 

PASSAIC 

40  40 

7*  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

c 

WESTFIELD 

9*55  UNION 

RAHWAY 

40  39 

7*  21 

135 

EST 

5P 

16 

TOWN  ENGINEER 

3 

c 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

7*  03 

103 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOOD ST OWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3*16 

WARREN 

DELAWARE 

40  53 

74  55 

560 

EST 

MID 

EDWARD  KOWALICK 

c 

REFERENCE  NOTES 
Tbe  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  tbe  Station  Index  are  asalgned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  nuabers  wlthli 
Figures  and  letters  following  tbe  station  naae,  such  as  12  S3W,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  de^ee  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue, 
al  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches, 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  i 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  < 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  va 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Wa 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  mease  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955, 

tlons  (those  shown  lo  tbe  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  stations)  are  based  on  tbe  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations 

-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  index.   No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entr, 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

O  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  nore  effective  January  1,  1954. 

0  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  bosewer,  tbe  reference  Indicates  tbat  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 

AU  Data  based  on  observational  day  ending  before  nooa. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the 

Annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  tbla  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  c/o  General  Delivery, 

y,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  tbe  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
pondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

NWRC. ,  Asbeville,  N.  C.  3/8/56  775 
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NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

In  contrast  to  the  past  three  months, 
February  was  warmer  and  wetter  than 
usual,  but  snowfall  was  considerably 
less  than  usual . 

This  month  ranked  among  the  warmest 
Februarys  since  1885.   The  number  of 
days  on  which  the  minimum  temperature 
was  freezing  or  below  ranged  from  9 
such  days  at  Atlantic  City  WB  to  28 
days  at  Boonton,  Canoe  Brook  and  Long 
Valley.   Individual  station  averages 
varied  from  30.6°  at  Layton  3  NW  to 
39.4°  at  Cape  May  3  W,  while  extreme 
temperatures  ranged  from  5°  at  Fleming- 
ton  1  NE  on  the  24th  and  Layton  3  NW 
on  the  4th  and  24th  to  64°  at  Long 
Branch  on  the  25th. 

This  month  was  one  of  the  wettest  in 
New  Jersey  since  1885.   In  sharp 
contrast  to  January,  all  stations 
having  long-term  averages  showed 
positive  departures  which  in  most 
cases  were  well  above  usual  expectancy. 
The  greatest  monthly  total  was  8.69 
inches  at  Clayton,  while  the  least 
was  1.45  inches  at  Belmar.   Clayton 
also  reported  the  greatest  Maily 
amount,  1.91  inches  on  the  25th. 
Snowfall  averaged  3.1  inches  which 
was  about  5  inches  less  than  is 
usually  expected  in  New  Jersey  during 
February.   The  greatest  monthly  'total 
of  7.5  inches  occurred  at  Long  Valley 
and  Macopin  Intake. 

Based  on  available  reports,  the  per- 
centage of  sunshine  was  less  than 
usual  expectancy,  which  was  reflected 
in  the  greater  than  usual  daytime 
cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 


der  of  the  month  was  marked  by  rather 
frequent  fluctuations  in  temperature 
with  alternating  periods  of  cold  and 
warmth.   The  coldest  weather  during 
this  period  was  the  21st  to  24th, 
while  the  warmest  was  the  25th  to  27th. 
With  the  passage  of  a  cold  front  on 
the  28th  cold  air  again  prevailed 
lowering  temperatures  to  slightly 
below  normal  as  the  month  ended. 

Pressure  patterns  that  controlled  the 
State's  weather  during  February  caused 
rather  frequent  occurrences  of  pre- 
cipitation, with  measurable  amounts 
being  reported  on  about  one-half  of 
the  days  during  the  month.   There  were 
few  dates  on  which  heavy  amounts  oc- 
curred, but  many  stations  reported 
over  an  inch  on  the  18th.   Snowfall 
accounted  for  very  little  of  the  month's 
precipitation,  with  the  heaviest  fall 
occurring  at  most  stations  on  the  17th 
which  was  generally  between  one  and 
two  inches.   The  length  of  time  that 
snow  lay  on  the  ground  during  the  month 
was  of  very  short  duration,  being 
generally  from  one  to  two  days. 

WEATHER  EFFECTS 

Precipitation  during  February  was 
welcomed  in  most  areas  and  soil  mois- 
ture conditions  improved  considerably. 
Prevailing  conditions  were  quite 
beneficial  to  fall  seeded  grains. 
Farm  work  during  the  month  was  rela- 
tively limited,  except  for  the  usual 
chores  connected  with  dairy  and  poultry 
farms.   Wet  fields  interfered  with 
early  plowing  in  some  areas,  but 
generally  farm  work  was  abreast  with 
the  amount  usually  accomplished  by 
the  end  of  February. 

DESTRUCTIVE  STORMS 


The  month  opened  with  temperatures 
just  about  normal  on  the  1st,  but  a 
slight  rise  which  began  on  the  2nd 
continued  through  the  3rd  with  read- 
ings a  few  degrees  above  normal . 
Cooler  air  moved  across  the  State  on 
the  3rd  and  temperatures  on  the  4th 
dropped  to  slightly  below  normal  in 
most  areas. 


On  the  25th,  a  cold  front  passage 
caused  minor  statewide  damage.   Large 
store  windows,  trees,  and  wires  were 
broken.   At  least  one  large  building 
collapsed,  and  many  roofs  were  par- 
tially stripped.   Property  damage  was 
estimated  at  $90,000,  with  $15,000  of 
this  amount  reported  as  being  to 
trees. 


A  prolonged  period  of  above  normal 
readings  began  on  the  5th  and  continued 
through  the  16th,  with  daily  average 
temperatures  as  much  as  10°  or  more 
above  normal  on  several  days  during 
the  period  in  most  areas.   The  remain- 


FLOODS 

There  were  none  reported  during  the 
month. 

Franklin  W.  Long 
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31 

< 

ATLANTIC  CITY  MB 

MAX 

MIN 

36 
25 

45 
35 

43 
33 

38 
33 

51 
35 

45 

31 

49 
36 

52 
36 

49 
38 

56 

35 

41 
37 

SO 

40 

47 
38 

45 
34 

53 
41 

44 
30 

40 
34 

52 
40 

43 
34 

44 
33 

37 
25 

33 
15 

36 
22 

43 
24 

55 

42 

91 

38 

47 
42 

52 

30 

16 
26 

49 12 
33  .2 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

3B 
25 

42 
29 

43 
31 

34 
27 

47 
32 

41 
27 

47 
34 

54 
29 

SO 
33 

S6 
3S 

45 
36 

50 
39 

47 
31 

54 
26 

52 

38 

43 
28 

3S 
28 

60 
33 

47 
34 

47 

33 

37 
25 

32 

16 

36 
22 

42 
18 

63 
32 

90 
35 

58 
37 

49 
29 

36 
24 

45.7 
29.9 

BELLEPLAIN 

MAX 

MIN 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

38 

16 

34 
26 

39 
29 

31 

17 

38 
26 

37 
23 

46 
33 

49 
26 

46 

29 

48 
31 

42 
31 

47 

37 

43 
26 

47 
23 

45 
29 

43 
32 

36 

42 
26 

47 
29 

46 
38 

36 
22 

33 
12 

35 
19 

35 

14 

67 
30 

46 
30 

51 
30 

46 
28 

35 

19 

41  •9 
26.1 

BQONTON 

MAX 
MIN 

36 

l* 

38 
15 

38 

28 

38 
17 

39 

21 

43 
21 

37 

24 

44 
28 

47 

30 

47 
32 

48 
32 

40 
36 

46 
25 

43 
23 

44 
24 

45 
26 

39 
22 

34 
22 

43 
31 

47 
27 

43 
23 

34 
13 

29 

15 

33 

16 

38 

19 

SI 
32 

43 
12 

91 
32 

35 
21 

41.1 
24.2 

BUBLINSTON 

MAX 
MIN 

38 
22 

46 
28 

41 
33 

37 
26 

46 

30 

42 
25 

47 
35 

65 
29 

51 
31 

56 

32 

46 
34 

49 
37 

47 
29 

64 
25 

92 

25 

47 
26 

39 
26 

49 

31 

48 
29 

46 

35 

40 
24 

33 

14 

37 

20 

40 
14 

62 

49 
33 

68 
34 

94 
34 

35 

28 

46>3 
28.2 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

36 

11 

39 
17 

38 
31 

42 
16 

39 
22 

44 
21 

39 

24 

45 
22 

50 
28 

47 
28 

49 
31 

41 
36 

47 
22 

43 
18 

46 
27 

44 
25 

41 
22 

40 
26 

45 
23 

48 
26 

45 
23 

32 

13 

30 
17 

33 
12 

45 
22 

39 
31 

45 
26 

62 
32 

36 
20 

42.8 
Zl.l 

CAPE  MAT  3  W 

MAX 
MIN 

38 
28 

47 
29 

43 
36 

42 
33 

43 
34 

48 

31 

49 
32 

SO 
38 

48 
33 

47 
37 

46 

38 

45 
29 

45 
29 

53 

40 

49 
30 

41 
34 

53 
37 

60 
36 

44 

37 

45 
32 

36 
22 

35 

26 

39 

21 

58 
32 

se 

36 

49 
40 

49 
36 

41 
29 

46.1 
32.7 

CMARLOTTEBURS 

MAX 
MIN 

3<> 
15 

35 
15 

39 
25 

37 
19 

36 

13 

40 
16 

36 
16 

41 

27 

49 

30 

48 

30 

46 

30 

39 

34 

45 
31 

43 
16 

43 
17 

44 
23 

37 
20 

32 

20 

40 
29 

46 
24 

42 

20 

32 
10 

26 

10 

30 
13 

42 

14 

95 

27 

42 
33 

56 

31 

28 
16 

40.0 
21.9 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

3* 
21 

45 
28 

38 

28 

35 

31 

45 

31 

40 

33 

47 

34 

63 
33 

SI 

38 

55 

37 

44 
37 

47 
35 

46 

32 

62 

27 

64 
37 

49 
29 

40 
30 

50 
33 

49 
31 

43 
35 

40 
22 

33 
17 

19 

21 

19 
17 

61 

33 

48 
37 

57 
34 

49 

34 

37 
33 

49.4 
10.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

41 
17 

40 
30 

40 
33 

35 

24 

47 
30 

40 
25 

48 
35 

54 
22 

11 

52 

34 

48 
38 

60 
38 

46 
27 

49 
23 

45 
37 

44 
26 

39 

27 

42 
30 

49 
30 

45 
31 

43 
24 

33 

14 

33 

19 

19 
16 

61 
31 

60 
12 

54 
34 

49 
32 

18 
21 

49.1 
28.1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDC 

MAX 
MIN 

3« 

14 

35 

14 

37 
28 

34 
25 

33 
22 

44 
22 

39 
26 

45 
26 

50 
27 

46 
33 

44 
33 

48 
34 

43 
24 

45 
29 

48 
28 

45 
32 

42 
22 

34 
24 

41 
33 

44 
28 

45 
21 

34 
11 

90 
13 

32 

14 

M 

IS 

»8 

24 

45 

14 

91 
31 

35 

19 

41.2 
24.2 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

38 
15 

35 
27 

39 
32 

30 
22 

43 
22 

40 
20 

45 
33 

64 
25 

53 

25 

51 
29 

44 
31 

49 
33 

44 
24 

51 
19 

44 
34 

45 
23 

39 
24 

45 
27 

48 

31 

45 
30 

40 
23 

31 

10 

34 
16 

39 

5 

62 

30 

92 

29 

91 
32 

44 

32 

39 
IB 

43.8 
24.9 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

37 
19 

46 
27 

39 
33 

36 
25 

44 
31 

36 

26 

47 
35 

52 
29 

46 

33 

51 
33 

46 
35 

49 
38 

45 

30 

52 
26 

90 
36 

49 
25 

38 
25 

43 
32 

47 
30 

44 

34 

39 
22 

28 
12 

33 
18 

40 
15 

62 

31 

66 
32 

66 
35 

SO 
31 

35 

21 

44.9 
28.2 

HAHI40NT0N  2  NNE 

MAX 
MIN 

31 
20 

40 
23 

47 
36 

45 
28 

49 

31 

47 
26 

46 
29 

45 
30 

45 
32 

60 

30 

57 
25 

50 
40 

49 
32 

47 
27 

92 

30 

55 

28 

44 
28 

44 
30 

91 
30 

48 
37 

SO 
24 

32 

12 

15 

19 

12 

12 

51 
22 

61 

44 

90 
38 

60 
40 

62 

23 

47.4 
28.9 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

36 
20 

43 
28 

38 

34 

34 
24 

44 
28 

37 

24 

45 

36 

60 
29 

46 
32 

53 

32 

47 
36 

47 
38 

45 
30 

51 
26 

47 
36 

46 
26 

36 

25 

44 
30 

45 
30 

45 
33 

39 

24 

30 
14 

19 
19 

40 
16 

61 

31 

S8 
33 

55 

33 

91 
32 

14 
23 

44.2 
28.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

39 

14 

46 
26 

39 
33 

36 
25 

46 

31 

39 

21 

46 

34 

63 

26 

51 
30 

54 
29 

44 
34 

47 
39 

47 
27 

53 

20 

65 

33 

47 
26 

34 

28 

48 
33 

4« 
29 

45 
35 

40 
18 

31 

13 

34 
18 

39 

7 

62 

32 

90 
3* 

98 
36 

90 
33 

34 
22 

49.1 

27.1 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

36 

24 

42 

30 

38 

28 

30 
26 

44 
32 

39 
32 

44 
36 

60 
36 

46 
37 

43 
37 

40 
36 

48 
38 

45 
34 

46 
30 

44 
38 

40 
31 

30 
24 

42 
32 

44 
36 

43 
29 

29 
17 

31 
15 

32 

20 

33 

20 

58 

34 

41 
33 

49 
39 

40 
22 

31 

22 

40.7 
29.9 

LAKEWOOO  2  ENE 

MAX 
MIN 

38 
15 

47 
27 

39 
26 

36 
25 

46 
28 

45 
21 

43 
33 

53 
24 

48 
29 

53 
32 

42 

36 

50 
34 

47 
27 

62 

20 

S3 

32 

41 
26 

36 
26 

46 

35 

48 
30 

42 
29 

39 

20 

32 

13 

15 

19 

43 
6 

61 

3t 

91 

34 

56 

38 

49 
21 

36 

12 

49.0 
26.1 

LAHBERTVILLE 

MAX 
MIN 

37 
16 

37 
28 

36 

33 

34 
22 

43 
30 

37 
22 

46 

35 

53 
26 

49 

29 

52 

30 

45 
34 

50 
37 

45 
26 

SO 
22 

46 
35 

44 
26 

37 
26 

47 
29 

47 
30 

46 
35 

38 
22 

31 
13 

16 

20 

18 
13 

60 
30 

90 
13 

99 

30 

49 
32 

23 

44.0 
27.1 

LAYTON  3  NM 

MAX 
HtM 

37 
8 

35 
15 

37 
26 

30 
5 

41 
18 

38 

10 

40 
30 

51 
22 

47 
25 

45 
31 

40 
30 

47 
33 

41 
27 

40 
12 

43 
35 

36 
19 

31 
25 

39 
20 

42 
27 

43 
22 

37 
17 

29 

8 

30 
15 

38 

5 

91 
30 

94 
20 

SO 
29 

4« 
30 

12 

11 

40.3 
20.9 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

40 
20 

40 
25 

46 
32 

40 
31 

40 
33 

49 
21 

49 

31 

50 
28 

51 
32 

52 

30 

56 
37 

45 

40 

49 

30 

46 
23 

49 
37 

58 
28 

46 
31 

44 
31 

6« 

34 

47 
38 

45 
25 

38 
19 

39 
22 

35 

14 

90 
30 

57 
12 

90 

40 

59 

44 

SS 

24 

47.3 
29.7 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

36 

16 

40 
26 

41 
33 

40 
19 

40 
23 

47 
22 

40 
28 

46 
28 

53 
31 

48 
32 

52 

35 

47 
35 

49 
30 

47 
32 

47 
34 

46 
26 

43 
23 

34 
24 

44 
31 

48 
29 

45 
23 

33 

13 

32 

18 

39 

18 

40 
24 

60 

32 

47 
37 

se 

32 

18 
20 

43.8 
26.7 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

37 

20 

47 
29 

38 

30 

36 
29 

45 

30 

42 

27 

47 

34 

50 
29 

45 

34 

49 
35 

41 
37 

49 
38 

4S 
29 

48 
27 

50 
36 

40 
28 

36 

26 

43 
35 

47 
32 

43 

31 

33 
19 

30 
14 

33 

20 

41 
17 

64 

39 

4« 
34 

60 
38 

40 
25 

34 
22 

41.0 
29.1 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

36 

18 

38 
25 

37 

30 

32 

16 

43 
28 

39 
20 

43 
31 

47 

23 

48 
26 

50 
28 

4J 
29 

44 

35 

43 
26 

46 
19 

44 
32 

43 
23 

33 
21 

43 
26 

45 
26 

44 
27 

33 
18 

29 

10 

33 

17 

14 

10 

96 
26 

91 
28 

50 
29 

44 
28 

13 

17 

41.9 
23.8 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
16 

45 
27 

42 
32 

38 

30 

48 
27 

45 
23 

49 

30 

53 

27 

50 
32 

56 

28 

46 

37 

47 
39 

47 
26 

50 
20 

60 
35 

45 
27 

37 
29 

55 

34 

60 
32 

4< 
33 

37 
22 

33 

17 

15 

21 

42 
13 

61 

40 

51 
38 

57 
39 

91 
28 

36 

21 

4«.6 
28.4 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

39 
22 

40 
29 

40 
27 

32 
26 

44 
29 

41 

25 

45 
36 

53 

31 

49 
32 

53 

33 

44 
35 

52 

39 

45 

30 

53 
26 

53 
36 

42 
27 

33 
28 

47 
33 

47 
32 

44 
29 

34 
22 

31 
16 

35 

22 

42 
15 

61 
38 

49 
35 

97 
36 

4« 
26 

34 
25 

44.3 
29.0 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

37 

13 

37 
26 

38 
33 

36 

18 

44 
26 

39 
20 

46 
31 

50 
24 

48 
29 

48 

30 

46 
31 

47 
36 

44 
25 

46 
20 

44 
35 

43 

25 

38 

21 

40 
24 

47 

31 

44 
27 

42 
22 

30 
12 

33 

18 

17 
12 

58 
28 

9« 

30 

92 

31 

48 
31 

33 

18 

43.0 
2S.1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

39 
23 

41 
30 

40 
28 

33 
23 

45 
32 

42 
28 

4« 

36 

52 
32 

47 
34 

60 
37 

40 
37 

49 
37 

45 
32 

47 
28 

46 
35 

42 
28 

32 
24 

45 
31 

49 
33 

44 
31 

34 
17 

32 

14 

15 

21 

17 
20 

61 
36 

46 
33 

52 

37 

41 
23 

36 
22 

41.0 
29.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

36 

18 

40 
29 

39 

35 

35 
24 

44 
30 

42 
26 

47 
34 

51 
29 

50 
33 

51 
33 

49 
35 

48 
38 

47 
28 

51 
26 

51 
37 

45 
27 

41 
24 

44 
28 

45 
30 

45 
34 

43 
24 

30 

13 

14 

18 

19 

18 

61 
32 

61 
31 

52 
35 

60 
32 

35 

22 

45.0 
28.4 

NEWTON 

MAX 

MIN 

33 

10 

34 

14 

37 
27 

35 

14 

36 

16 

41 
15 

36 

20 

43 
26 

47 
27 

44 
31 

45 
31 

38 

34 

43 

31 

42 
20 

44 
24 

42 
23 

37 
20 

33 
20 

41 
30 

44 
26 

42 

20 

30 
10 

27 
13 

31 

9 

41 
19 

96 

28 

44 
33 

SI 
29 

14 

IS 

19.7 
22.0 

PATERSON 

MAX 
MIN 

38 
23 

40 
23 

40 
32 

42 
21 

35 
21 

44 
26 

39 
29 

47 

32 

62 

34 

47 
37 

47 
37 

47 
38 

50 
32 

46 
28 

48 
30 

46 
27 

42 
23 

36 
23 

43 
32 

48 
34 

49 
24 

35 
12 

31 
15 

32 
19 

43 
21 

60 
33 

46 
34 

51 
32 

40 
21 

41.1 
27.1 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

38 
15 

46 

27 

40 
29 

37 
25 

49 
31 

44 
20 

47 
26 

63 
27 

60 
31 

56 

31 

49 
32 

49 
30 

47 
28 

66 
21 

64 
35 

47 
24 

41 
28 

47 
32 

46 
28 

46 

34 

43 
20 

33 
12 

16 

17 

41 
11 

62 
24 

S4 
31 

57 
36 

5« 

31 

37 
21 

4*  .9 
26.1 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

36 
21 

36 

27 

40 
33 

38 
20 

44 
27 

43 
23 

44 
34 

51 
28 

66 

37 

50 
34 

54 
38 

56 
39 

52 

32 

49 
24 

43 
37 

44 
38 

40 
26 

42 
28 

4« 

30 

47 
34 

40 
33 

37 

13 

35 
20 

39 

15 

60 
30 

90 
31 

SO 
31 

SO 
33 

16 
22 

49.0 
28.9 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

40 
16 

40 
30 

40 
32 

31 
23 

46 
29 

37 
26 

48 
36 

61 
27 

49 

31 

52 

34 

40 
37 

60 
37 

46 

27 

49 
23 

46 
38 

44 
27 

34 
24 

43 
30 

49 
31 

44 

31 

37 
23 

33 
13 

35 
20 

39 
15 

60 
31 

46 
32 

52 
32 

41 
28 

18 
21 

41.4 
27.7 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

40 
15 

39 
16 

46 
37 

45 
29 

38 
33 

49 

21 

48 
27 

48 
25 

54 
27 

49 
28 

56 

30 

42 

38 

50 
28 

47 
18 

48 
20 

60 
26 

46 
27 

43 
32 

53 
28 

48 

31 

4« 
17 

38 
11 

12 

15 

IS 

9 

50 
19 

99 

36 

SS 

38 

SO 
41 

91 
18 

4«.9 
25.9 

RIOGEFIELO 

MAX 
MIN 

39 

20 

43 
31 

39 

26 

32 

20 

44 
30 

38 
25 

48 
33 

52 

29 

47 

34 

90 
36 

61 

38 

52 

37 

46 
29 

46 
24 

45 
34 

41 
27 

34 
24 

43 
32 

48 

31 

43 
30 

39 

16 

30 

14 

34 

21 

38 

16 

68 

38 

45 
32 

55 
35 

40 
22 

96 

20 

43.2 
27.7 

RUNYON 

MAX 
MIN 

38 
9 

44 
33 

11 

39 
30 

46 
31 

44 
18 

48 
29 

54 
23 

49 
30 

52 

31 

38 
30 

42 
32 

49 
21 

52 

17 

92 

27 

45 
26 

41 
26 

45 
30 

44 
27 

47 
28 

45 
22 

34 
13 

16 

14 

40 
9 

62 

31 

94 
32 

57 
35 

44 
33 

37 

19 

49.4 
29.3 
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Table  S  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
FEBRUARY    1956 

Day  Of  Month 

& 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SANDY    HOOK 

MAX 
MIN 

37 
25 

42 
33 

42 

34 

41 
28 

45 

33 

38 

32 

45 

36 

50  50 
40      40 

54  42  47 
41      37      38 

44  43  44 
36      34      37 

42      36 

28       24 

42 
26 

46 

34 

43 
36 

38 
24 

26 
14 

34 
22 

30 
23 

60 

30 

45 

35 

48 
38 

38 

30 

35 

25 

♦2.4 
31  •5 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

37 
13 

37 
29 

39 
30 

31 
21 

44 
29 

36 

21 

47 
35 

51  47 
24      39 

51  45  48 
32       34      38 

44  50  44 
24      20      36 

43       35 
26       24 

44 
29 

47 
29 

45 
31 

35 
23 

31 
13 

34 

19 

38 

12 

60 
30 

48 
32 

52 
29 

44 
30 

35 

20 

42>8 
26.6 

SUSSEX    3    N 

MAX 
MIN 

3* 
18 

34 
25 

39 

29 

30 
12 

41 
22 

34 
17 

40 
30 

47      42 

30       30 

44  40  46 
32       32       33 

41  42  43 
30       23       37 

41      33 
24       19 

39 
22 

44 
30 

41 
27 

35 
20 

27 

10 

30 
16 

37 

11 

57 
28 

49 
27 

49 
27 

42 

24 

32 

13 

39.8 
24il 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

37 

21 

40 
29 

39 

27 

33 
25 

46 
30 

41 
25 

47 
34 

53  50 
30       34 

52  40  50 
34      35      37 

47  52  48 
31      28      38 

42       34 
26       26 

45 
31 

47 
30 

45 
30 

35 
21 

32 

13 

35 
19 

40 
18 

60 
36 

48 
32 

5« 

36 

49 
25 

3« 
22 

43.S 
28.3 

TRENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

37 
26 

40 
31 

39 
29 

33 
26 

44 
32 

41 
29 

47 
36 

53  49 
33       37 

51  42  48 
38       37       39 

45  52  48 
35       32       36 

40       32 
28      26 

46 
32 

46 

34 

45 
33 

33 

19 

30 
15 

35 

22 

39 
23 

61 

39 

47 

34 

56 

39 

42 
27 

35 
25 

43.3 

30.7 

TUCitERTON    2    SW 

MAX 
MIN 

WOODSTOWN    2    NW 

MAX 
MIN 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  KB 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.6 

1 

T 

T 
T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

2.0 

T 

T 

1.5 

T 

T 

T 

T 

1.0 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.7 
T 

1.5 

1 

1.5 

1 

.2 

1 

1.0 
T 

2.0 
2 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 

FLEMINGTOH   1   NE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

.8 
T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1.8 
2 

T 

T 

T 

1.5 

1.5 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 

1 

.5 

T 

HIGHTSTOWN  1    N 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

.7 

T 

T 

INDIAN  MILLS   2   W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LAKEWOOD  2  ENE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1.7 
2 

T 

T 

T 

T 

.3 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 

T 

2.5 

1.0 

2.0 

BILLVILLE   CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

T 

BOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

.8 

1 

.3 

T 

T 

T 

T 

MORRIS    PLAINS 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1.0 

T 

T 

2.2 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 

2.0 

NEWARK    WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

1.9 

1 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP   STA 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
1 

1 

T 

4.0 

4 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.5 
1 

1.0 

1 

.5 

1 

PEMBERTON  3   E 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1.5 

1 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.1 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

T 

1.2 

1 

.5 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.1 

.1 
T 

2.0 
2 

1.0 
T 

T 

.3 

T 

2.5 
3 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1.0 

1.4 

1 

.5 

.2 

SUSSEX   3   N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

2 

5 

4 

TRENTON    WB    CITY 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.2 

T 

T 

1.2 

1 

.1 

T 

T 

.5 

T 
T 

Se«  R«farenc«  Not«  FoUowlng  Stotion      '"'*®'' 
-    14    - 


c 

TATl 

roN 

TNT 

iF'X 

NEW  JERSEY 

o 

lfl.1  . 

.V^iN 

ilN  J- 

J  \-i£\ 

L 

FEBRUARY  1956 

Time  o 

Years  of 

i 

County 

Drainage 

■S 

1 

s 

observati 

an 

record 

Observer 

Refer  t 

SlaSon 

d 

1 

■>     tables 

8 

1 

f 

i 

i 

Q. 

1 

% 

& 

J 

■3 

s 

^ 

& 

£ 

e2 

I 

S, 

ALLENDALE 

OlOOlBERGEN 

PASSAIC 

*1  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

»  ATLANTIC  CITY  WB 

032  5  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

7*  25 

8 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

7  C 

AUDUBON 

03*6  CAMDEN 

DELAWARE 

39  5* 

75  0* 

60 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVIN   J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0526  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

7*  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

8ELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

7*  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

*0  10 

7*  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

*0  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN 

MULLICA 

39  *8 

7*  57 

150 

EST 

7A 

1* 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

800NT0N 

0907  MORRIS 

PASSAIC 

*0  S* 

7*  2* 

280 

EST 

BA 

SA 

*7 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978 |SUSSEX 

DELAWARE 

*1  09 

74  47 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028  icuMBERLAND 

DELAWARE 

39  2* 

76  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

CLOSED 

9/55 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

*0  0* 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

*3 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  t  G  CO 

2  3  6 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

*1  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  *5 

7*  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

26 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

13*3  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

9 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1*72  ESSEX 

PASSAIC 

*0  52 

7*  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512  SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

7*  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590  MORRIS 

PASSAIC 

40  ** 

7*  23 

185 

EST 

BA 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

16 

16 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 IgLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

*2 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  6 

7 

CLINTON 

17*9 IHUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209  SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  OE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

26**  lUNION 

COASTAL 

*0  *0 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

*0  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  .ESSEX 

PASSAIC 

*0  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

RARITAN 

*0  31 

74  61 

13* 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

6P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

INACTIVE  10/55 

FREEHOLD 

3181 |MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

19* 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 IglOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

160 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

HACKENSACK 

*0  53 

7*  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

7*  *8 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

*0  16 

7*  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

*0  17 

7*  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

*229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  *8 

7*  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

*260  ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

*339  HUDSON 

COASTAL 

40  44 

7*  0* 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOD  2  ENE 

*627  OCEAN 

COASTAL 

40  06 

7*  11 

64 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

*635  IHUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

7*  57 

75 

EST 

6P 

6P 

66 

68 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

*735  'SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

7*  51 

480 

EST 

5P 

6P 

5* 

54 

A.  M.  OEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

*762 ICUMBERLAND 

MAURICE 

39  1* 

7*  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

6 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  PASSAIC 

PASSAIC 

*0  53 

7*  1* 

157 

EST 

9A 

9A 

*1 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

*987  MONMOUTH 

COASTAL 

*0  18 

7*  00 

3* 

EST 

MID 

MID 

*7 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003  MORRIS 

RARITAN 

*0  *8 

7*  *6 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5065  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

7*  *8 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071  PASSAIC 

PASSAIC 

*1  01 

7*  2* 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197  SOMERSET 

RARITAN 

*0  33 

7*  3* 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

52**  MONMOUTH 

COASTAL 

*0  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

P4ARLT0N  1  W 

5252  leuRLINGTON 

DELAWARE 

39  5* 

74  67 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

53*6  ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBO 

(39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

PASSAIC 

*0  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  2* 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  0* 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

7*  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769  MORRIS 

PASSAIC 

*0  SO 

74  30 

500 

EST 

*P 

*P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026  ESSEX 

COASTAL 

*0  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

66 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062  MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

6P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORO 

61*6  BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

7*  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177  SUSSEX 

DELAWARE 

*1  03 

7*  *5 

565 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6*6  0  PASSAIC 

PASSAIC 

*1  02 

7*  3  0 

870 

EST 

8A 

16 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560  ESSEX 

PASSAIC 

*0  *7 

7*  1* 

1*0 

EST 

MID 

16 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775  PASSAIC 

PASSAIC 

*0  55 

7*  09 

100 

EST 

8A 

8A 

86 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

68*3  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

7*  38 

60 

EST 

5P 

6P 

26 

26 

CHARLES  A.  OOEHLERT 

2  J  5 

7 

PHILLIPSBURG 

697*  WARREN 

DELAWARE 

*0  *1 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

;SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  6 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979  WARREN 

DELAWARE 

*0  *2 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079  UNION 

RARITAN 

*0  36 

7*  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

iS.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  I  N 

7131 'ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

7*  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

67 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  6 

6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328  MERCER 

RARITAN 

*0  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393  UNION 

RAHWAY 

*0  36 

7*  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SW6  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

75*5  BERGEN 

HACKENSACK 

*0  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOO 

7587 IPASSAIC 

PASSAIC 

*1  08 

74  16 

306 

EST 

lOA 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825  MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32  N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5 

6 

SANDY  HOOK 

7869  MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

|U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

819*  SOMERSET 

RARITAN 

40  3* 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

|W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8*02  MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

lOA 

16 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8*23 .UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

\ 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

86**  SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

7*  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  6 

7 

SWEDESBORO  S  NW 

8685  GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  2* 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816  OCEAN 

COASTAL 

39  57 

7*  1* 

10 

EST 

6P 

1* 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

6878  MERCER 

DELAWARE 

*0  14 

74  46 

106 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

«  TRENTON  WB  CITY 

8883  MERCER 

DELAWARE 

40  13 
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REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  nunbers  In  tbe  Index  nunber  colunn  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   Tbere  «111  be  no  duplication  of  numbers  vlt&la  a  state. 
Figures  and  letters  following  tbe  station  naae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  tbe  post  office. 
Observation  tines  given  In  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  Decenber  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  mooths  will  be  carried  In  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  nleslng  or  received  too  late  to  be  Included  Id  this  Issue. 

dlnenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:   tenperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movenent  In  siles.   Degree  days  are  based  on  a  dally 

Evaporation  Is  ueasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dianeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.y.  E.S.T.  WTR  EQOIV  in  Table  7  means  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  nore .  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  soowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  Btatlons  are  based  on  tbe  period  1931-1955. 

full-time  Weather  Bureau  stations  (those  sbown  la  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations 
t  location. 

-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  tbe  Station  Index,   No  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry, 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

■  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

CD  Data  in  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  ,10  or  more  effective  January  1,  1954. 

W  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  tbe  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  tbe 

roof  of  a  building. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  stations  nay  be  found  In  the 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  bave  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data), 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

to  tbe  State  CUnatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o  General  Delivery, 

tbe  Superintendent 


Ashevllle,  N.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Heavy  snowfall  was  the  most  outstanding  fea- 
ture during  March  but  temperatures  were  cool- 
er than  any  March  since  1950  and  precipita- 
tion exceeded  the  usual  expectancy. 

Station  temperature  averages  varied  from 
31.6°  at  Layton  3  NW  to  41.7°  at  Cape  May  3 
W.   In  sharp  contrast  to  last  month,  all  sta- 
tions having  long-term  averages  showed  nega- 
tive departures.   The  extreme  temperatures 
ranged  from  -5°  on  the  1st  at  Layton  3  NW  to 
68°  at  Lakewood  2  ENE  on  the  5th  and  Belle- 
plain  on  the  7th. 

Nearly  three-fourths  of  the  stations  having 
long-term  precipitation  averages  showed  posi- 
tive departures.   The  greatest  monthly  total 
of  7.66  inches  occurred  at  Elizabeth,  while 
the  least  monthly  amount  was  1.97  inches  at 
Belmar.   The  greatest  daily  amount,  2.15 
inches,  was  at  Jersey  City  on  the  19th. 

This  was  the  third  snowiest  March  since  1895, 
being  slightly  exceeded  in  1914  and  1916. 
Four  stations  received  in  excess  of  30 
inches  during  the  month  being  topped  by  32.3 
inches  at  Oak  Ridge  Reservoir. 

Based  on  available  reports  the  percentage  of 
sunshine  was  deficient  during  the  month, 
which  reflected  the  generally  greater  than 
usual  daytime  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

High  pressure  and  near  normal  temperatures 
prevailed  as  March  made  its  advent.   The 
flow  of  warm  southerly  winds  in  advance  of 
an  approaching  disturbance  caused  a  quick 
warm-up  on  the  2nd  and  readings  through  the 
11th  averaged  above  normal,  however,  inter- 
spersed into  this  period  was  a  cool  spell 
on  the  8th  and  9th.   During  the  remainder 
of  the  month  pressure  patterns  that  con- 
trolled the  State's  weather  resulted  in  tem- 
peratures that  averaged  well  below  normal, 
but  during  the  period  there  were  several 
warming  trends  when  readings  were  raised  to 
near  normal  levels.   The  most  intense  cold 
spell  was  the  16th  to  21st  when  temperatures 
generally  averaged  more  than  10°  below  usual 
expectancy. 

Most  of  the  State's  precipitation  occurred 
during  the  6th  to  19th  period,  but  light 
amounts  also  fell  on  the  2nd,  4th,  24th, 
and  29th.   Other  occurrences  were  not  worthy 
of  mention.   Heavy  snow  fell  over  the  State 
during  the  period  16th  to  19th.   The  snow- 
fall of  the  16th  occurred  when  a  low  pres- 
sure area  moved  northward  from  the  south- 
eastern section  of  the  country,  while  an- 
other low  cell  developed  in  Wisconsin  on 
the  17th  and  moved  southeastward  to  the  At- 
lantic Coast  and  then  northeastward  result- 
ing in  snow  conditions  unequaled  in  many 


years  on  the  18th  and  19th.  There  was  also 
some  scattered  thunderstorm  activity  during 
the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

Farm  work  in  New  Jersey  during  March  was 
intermittent,  due  chiefly  to  frequent  and 
heavy  precipitation.   Heavy  precipitation 
and  snowfalls  during  February  and  March 
greatly  improved  the  subsoil  moisture  situa- 
tion.  There  was  very  little  plowing  or  other 
field  work  done  because  of  wet  soils.   Farm 
activity  was  confined  primarily  to  routine 
chores  and  repairing  machinery. 

Grains  made  fair  progress  during  March.   The 
moisture  situation  was  adequate,  but  cool 
weather  retarded  growth.   Wheat  fields  gener- 
ally looked  good,  but  some  damage  was  caused 
to  low  fields  by  standing  water. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

On  the  afternoon  of  the  2nd,  general  thunder- 
storm activity  was  scattered  throughout  the 
State  during  a  thunderstorm-squall  line  pas- 
sage.  There  was  little  or  no  damage  to 
persons  or  property  and  only  slight  damage 
to  crops. 

On  the  7th-8th,  scattered  thunderstorms  as- 
sociated with  a  deepening  low  moving  across 
the  State  caused  slight  damage  to  crops  but 
damage  to  property  was  unknown. 

On  the  16th,  snow,  sleet,  and  wind  associated 
with  a  deepening  low  pressure  system  occurred 
over  the  State  with  the  greatest  damage  due 
to  wind  and  weight  of  snow  on  poles,  wires, 
and  buildings.   There  were  also  innumerable 
injuries  and  deaths  due  to  traffic  accidents. 
Winds  reached  50-55  mph  in  exposed  placed  and 
the  coastal  areas.   Lightning  caused  some 
damage  in  northern  regions.   No  dollar  es- 
timate of  damages  resulting  from  this  storm 
was  given. 

On  the  18th-19th,  snow  and  wind  caused  ex- 
tensive damage  over  the  State.   The  greatest 
snowfall  in  many  years  occurred  with  over  18 
inches  at  Newark.   Schools  were  closed  and 
business  was  at  a  virtual  standstill  for 
several  days.   There  were  many  injuries  and 
some  deaths  as  a  result  of  traffic  accidents. 
Wires  and  poles,  as  well  as  some  trees,  were 
down  with  weight  of  snow.   Winds  reached  40- 
48  mph  in  gusts  in  exposed  areas  drifting 
snow  over  6  feet.   No  dollar  estimate  of 
damages  was  given,  but  crops  were  reported  to 
be  damaged  slightly,  while  property  damage  to 
buildings,  wires,  and  poles  was  extensive. 

FLOODS 

There  were  no  reports  received  of  flooding  in 
New  Jersey  during  the  month. 

Franklin  W.  Long 
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AM 

44.6 
46.8 
41.3 
44.2 
49.0 

29.1 
28.4 
23.3 
28.6 
27.9 

36.9 
37.6 
32.3 
36.4 
38.5 

-  3.6 

-  3.0 

-  4.6 

-  3.5 

-  3.8 

65 
64 
61 
63 
67 

5 
5 
6 
6 

5 

18 
15 
1 
17 
12 

17+ 

21 

21 

18+ 

20 

864 
343 
1005 
881 
814 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

5 
2 
1 

20 
21 
26 
20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

6.29 
3.31 
3.40 
5.32 
4.92 

2.51 

-  .55 

-  .18 
•  86 

1.19 

1.27 

.92 

.63 

1.40 

1.15 

19 
8 
17 
19 
14 

26.0 
18.9 
24.0 
29.1 
12.4 

18 
16 
17 
22 
9 

19 
19 
20 
19 
19 

10 

9 

9 

10 

10 

6 

1 
2 

4 
3 

3 
0 
0 
2 

1 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLt    1    N 
RIDGEFIELO 
RUNYON 

AM 

48.0 
46.1 
47.3 
44.9 
46.3 

28.0 
26.9 
28.4 
27*6 
29.2 

38.0 
36.5 
37.9 
36.3 

3S.8 

-  1.3 

-  3.7 

-  2.9 

-  3.4 

-  3.5 

65 
65 
55 
63 
6S 

5+ 

5 
6 
5 
5 

13 
11 
13 

16 

7 

18 
20 
1 
18 
20 

831 
877 
837 
883 
998 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

2 
1 
1 
2 

23 
24 
22 

24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

5.69 
6.05 
5.32 
6.05 
6.05 

1.46 
1.76 
1.06 

1.54 
1.80 

1.43 
1.21 
.96 
1.20 
1.43 

19 
19 
19 
16 
19 

16.5 
22.5 

10.5 
24.2 
23.0 

14 
17 
10 
16 

19 
19 
20 
19 

11 
12 

11 
11 

4 
4 
5 

4 

1 
3 
0 
3 

SANDY    HOOK 
SOMERVILLE 
SUSSEX    3    N 
TRENTON    2 
TRENTON    WB    CITY 

R 

43.4 
46.5 
41.8 
46.1 
45.1 

32.6 
26.1 
22.9 
28.6 
30.9 

38.0 
36.3 
32.4 
37.4 
38.0 

-  2.0 

-  3.7 

-  5.5 

-  3.3 

60 
65 
58 
65 
64 

5 
5 

5 
5 
5 

19 

5 

4 

18 

20 

25 

20 

1+ 
17+ 
17 

829 
882 
1003 
849 
832 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

3 
2 
3 

14 
22 
27 
20 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

3.81 
4.62 
2.31 
6.77 
5.54 

.18 

.54 

-    1.32 

2.36 

2.34 

.87 
1.24 

.82 
1.59 
1.56 

14 
14 
14 
14 
14 

11.6 
23.7 

22.2 

18.8 

8 
21 

20 
15 
12 

19 
19 
19 
19 
19+ 

10 
8 
8 

12 
9 

3 
4 
1 
6 

4 

0 
2 

0 
2 

1 

TUCKERTON    2    SW 
WOOOSTOWN    2    NW 

AM 

AM 

STATE 

36  .g 

4.94 

19.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    19   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tables 

NEM  JERSEY 
MARCH  1996 

■g 

Day  of  month 

Station 

^ 

12   3 

4  1  5 

1  ^ 

7  1 

lI 

9 

10   11 

12 

13  1  14  1 

15 

16  I 

17  1 

18 

19 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25   26   27 

28  1  29  1 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB        R 

4*40 

•  14 

.05 

T 

T 

30 

.02 

.03 

.37  1.09 

.74 

•  70 

•  41 

.16 

J 

•  36 
.27 

•  29 

•  32 

•  01 

AUDUBON 

3>60 

.14 

T 

•  20 

35 

T 

T 

.28  1.45 

•  33 

•  32 

•  35 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

*>92 

'  .11   .10 

.04   T 

69 

T     T 

T 

.60   .95 

1^12 

•  16 

•  62 

T 

.18 

•  06  ! 

BELLEPLAIN 

I  5>1« 

.50 

•  IS 

50 

•  12 

.41  1.20 

.60 

•  20  C 

•  40 

D  ,45 

.31 

BELHAR 

l.»7 

•  14 

•  02 

•  09 

08 

.06   .04 

.08 

•  10 

•  06 

•  90 

•40 

BELVIDERE 

4.ie 

•  07 

.15 

•  15 

63 

•  13 

.01 

.09   .92 

.12 

•  41 

•  02 

1^00 

.13 

•  35 

BERLIN  1  W 

5«50 

•  10 

30 

•  62 

T 

1.30 

.32   .62 

•  50 

T 

•  40 

1^16 

•  IS 

•  12 

BOONTON 

3.6« 

T     .04 

T 

T 

•  07 

33 

•  31 

T 

.07 

.05   .41 

.52 

•  58 

•  89 

•  07 

.05 

T 

•  30 

T    a 

8RANCHVILLE 

3.»7 

T 

.04 

•  19 

17 

•  30 

.23 

.05   .35 

.49 

•  62 

•  64 

T 

■  10 

•  29 

8RI0GET0N  1  N£ 

RECORD  HISSING 

BURLINGTON 

3.93 

.18 

.07 

.19 

•  03 

70 

.02 

.16  1.37 

.61 

•  09 

•  07 

•  05 

•05   ^02 

.06 

(01 

■  25 

7 

CANISTEAR  RESERVOIR 

A«84 

.01 

T 

•  14 

27 

•  36 

T 

.06 

.04   .43 

.55 

T 

•  68 

•  56 

•  •28 

T 

■  10 

•  36 

CANOE  BROOK 

0*30 

T     .08 

.10 

•  04 

•  11 

95 

•  31 

T 

.02 

.11   .55 

.51 

•  70 

» 

2^42 

.04 

■  06 

•  30 

CANTON 

3.69 

T     .12 

59 

•  16 

.15 

.22  1.17 

.15 

.23 

•  41 

•  19 

■  02 

■  10 

•  16 

CAPE  MAY  3  W 

4.47 

.51 

•  21 

T 

64 

•  03 

.26   .92 

.93 

•  04 

•  46 

•  15 

•  13 

.11 

•02   .02 

•  04 

CEOAR  GROVE 

3>32 

.04 

•  12 

•  15 

22 

.17 

.52 

•15   •lO 

.42 

•  30 

•  78 

•  24 

■  11 

CHARLOTTEBURG 

4*24 

.02 

T 

•  08 

34 

.27 

T 

.06 

•09   ^37 

.66 

•  81 

•  84 

•  20 

.14 

.02 

.34 

CHATHAM 

Sail 

T     .11 

•  10 

•  01 

•  13 

90 

.40 

.03 

•  02 

•  51 

•  52 

•  48 

•  53 

1^00 

.05 

•  32 

CHATSWORTH  5  S 

S>32 

.18 

•  06 

•  01 

T 

66 

.02 

T 

.37  1.30 

.49 

•  21 

•  50 

1^02 

.15 

.29 

•  06 

T    • 

CLAYTON 

7.56 

.53 

•  60 

•  02 

•  06 

24 

T 

.23 

.64  2.10 

.17 

.61 

•  52 

•  47 

•  54 

.15 

T     .66 

T 

CLINTON 

4.82 

.04 

•  05 

•  12 

•    1 

06 

.12 

•08  l^OB 

.20 

•  35 

• 

. 

•  •30 

.08 

•  32 

T 

OEEPMATER 

—    ••     _ 

_     _ 

_ 

_ 

„ 

_ 

• 

- 

• 

- 

.     _ 

.    —    • 

EL  I ZABETH 

7.M 

.12   .10 

•  09 

•  28 

•  15  1 

16 

.04 

•  01 

•15  1^10 

•  02 

1>28 

•  33 

•  35 

1^90 

•  08 

.17 

T 

•24 

•  09 

EL  1 2ABETHTORT 

4,33 

.08 

•  11 

•  28 

•  33 

72 

T 

.06 

•04  1^10 

•  74 

•  25 

•  11 

.13 

•  36 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

5.20 

T 

•  05 

61 

•  39 

T 

•18   ^43 

•  58 

•  85 

•  •78 

■  12 

•  21 

FLEMIN6T0N  I  NE 

4.63 

T 

•  12 

•  14 

•  33  1 

07 

.06 

•  02 

•14  1^17 

T 

•  39 

•  31 

•  18 

•  31 

.08 

T     T 

•  25 

•  05 

•  01  ■ 

FREEHOLD 

4.26 

.10 

•  09 

•  20 

•  05 

67 

.01 

.17  1^18 

•  46 

•  23 

• 

•  68 

.06 

•  32 

•  04 

GREENWOOD  LAKE 

4.08 

T 

•  01 

T 

•  10 

26 

•  27 

•  05 

•05   •40 

•  60 

•  86 

•  51 

•  47 

.04 

•  10 

•  36 

HAMMONTON  2  NNE 

4.45 

.30 

•  09 

20 

•  65 

.01 

•  53   .55 

•  70 

•  63 

•  16 

•  29 

.11 

•  23 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.16 

.05 

•  05 

•  15 

•  09 

86 

T 

.10  1.33 

•  33 

•  18 

•  20 

•  40 

.07 

•  30 

.03 

T    • 

INDIAN  MILLS  2    W 

4.88 

.27 

•  10 

T 

•  04 

70 

T 

.02 

.42  1.20 

•  48 

•  18 

•  50 

•  60 

.09 

•  26 

T 

T    • 

IRVINGTON 

5.74 

.10 

•  10 

•  11 

•  59 

61 

.01 

.08 

•13   .96 

•  80 

•  30 

1.50 

.11 

•  32 

JERSEY  CITY 

6.62 

.07 

•  07 

•  22 

•  40 

70 

.03 

.09 

.06  1.10 

•  78 

•  46 

2.15 

.10 

.36 

.01 

LAKEWOOD  2  ENE 

4.25 

.16 

.15 

•  11 

•  18 

58 

T 

.06 

.20  1.00 

•  78 

•  01 

•  31 

.32 

.02 

.35 

T 

LAMBERTVILLE 

5.4e 

.06 

.08 

•  22 

•  44 

95 

.08 

.04 

.13  1.38 

•  60 

•  23 

•  15 

.75 

.04 

.25 

•  09 

LAYTON  3  NW 

4.06 

•  08 

.20 

60 

.13 

.05   .99 

•  02 

•  64 

•  23 

•  02 

.69 

T     .17 

.24 

T 

LEESBURG  STATE  FARM 

4.54 

.03   .20 

.14 

.02 

03 

.50 

.10 

.40   .72 

.50 

•  14 

.52 

.81 

•  13 

.08 

•  22 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4.30 

T     .05 

.06 

.01 

.11 

50 

.28 

T 

.01 

•09   ^56 

•  34 

T 

.86 

•  89 

•  10 

.08 

.06 

•  30 

LONG  BRANCH 

4.73 

.10 

.09 

.19 

.09 

85 

.03 

.06 

T    1^04 

•  88 

•  01 

•  57 

•  40 

.08 

T 

.33 

•  01 

T    • 

LONG  VALLEY               ( 

)  6.06 

•  08 

•  05 

•  08 

.30 

57 

.42 

.05 

•10   ^92 

* 

0^65  D.80d1^40 

.48 

.33 

•  OS 

MACOPIN  INTAKE 

3.88 

T 

T 

T 

.19 

23 

.21 

T 

.05 

•10   •SI 

•  45 

•  76 

•  85 

.09 

T 

.10 

•  34 

MANVILLE                    1 

6.48 

.90 

•  11 

•  20 

•  60 

68 

.04 

.09 

•01  1^22 

•  56 

D^20D1^00 

0^20 

.40 

.37 

MARLTON  1  W 

4,7« 

.21 

•  11 

•  05 

•  06 

64 

.02 

•42  1^33 

•  63 

•  10 

•  24 

•  43 

.05 

.30 

MAYS  LANDING 

4.46 

.25   .20 

•  06 

20 

.03 

.20 

•22   ^57 

•  52 

•  10 

•  75 

1^00 

.10 

.23 

.03 

MIDLAND  PARK 

4.76 

.02 

•  03 

« 

•  22 

70 

.62 

.05  1.03 

• 

•  79 

• 

.84 

.17 

•  29 

MILLVILLE 

3. SO 

.18   .04 

•  04 

.07 

46 

•  04 

.09 

.39  1.22 

•  64 

.36 

.12 

•03   .22 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

4.84 

.12   .02 

T 

.03 

67 

.05 

.13 

•25  1^28 

•  80 

T 

.71 

.41 

.14 

T     .23 

T 

MILTON 

5.16 

•  06 

.06 

43 

.41 

.12 

.11 

■26   .45 

•  75 

1.25 

.81 

.10 

•  35 

MOORESTOWN 

4.69 

.01   •!« 

•  14 

•  09 

•  23 

55 

T 

.22   .75 

.62 

•  01 

■  69 

» 

.80 

.05 

.02 

•  00 

.26 

MORRIS  PLAINS 

4.00 

•  01 

•  07 

•  07 

86 

.09 

T 

.09   .95 

•  31 

•  38 

.75 

.15 

•  21 

•  06 

T    • 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

6.29 

•  15 

•  09 

•  23 

.62 

56 

.01 

.08 

.05  1.03 

•  •21 

•  01 

.54 

1.27 

.10 

T 

•  34 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.31 

T     ^04 

.12 

•  18 

.27 

92 

•  02 

■  02 

•09   ^24 

•  36 

•  15 

.05 

.41 

T 

.08 

•  30 

•  06 

T    • 

NEW  MILFORO 

3.74 

•04   •OB 

•  06 

.16 

60 

•  04 

.04 

•06   ^92 

•  76 

.18 

.40 

.14 

•  26 

NEWTON 

3.40 

•  04 

T 

.20 

17 

.26 

.04 

•  19 

•OS   ^45 

.43 

•  63 

.50 

.07 

.06 

.03 

•  26 

OAK  RIOSE  RESERVOIR 

5.38 

T 

.25 

28 

.37 

•  02 

.12 

•06   ^36 

.50 

I^OO 

1.35 

.49 

.03 

■  20 

.35 

ORANGE 

4.86 

• 

•    1 

26 

•  01 

•13   •OB 

•  64 

» 

1.35 

.17 

.32 

PATERSON 

5.32 

T     ,23 

T 

T 

.07 

52 

.40 

.02 

T 

•05   ^35 

.50 

T 

1^05 

1.40 

.20 

•  05 

•  20 

•  26 

T    • 

PEM8ERT0N  3  E 

4.92 

•26   ^04 

•  06 

•  04 

.01 

90 

.01 

•31  ••IS 

•  42 

•  36 

•  37 

•  59 

•  11 

.29 

PHILLIPSBURG 

5.69 

T   •sa 

T 

•  21 

•  28 

74 

.45 

.05 

•05  ,9b 

T 

•  13 

•  39 

T 

l^43 

T 

T 

.30 

.12 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

- 

T 

.14 

•  13 

21 

.32 

.11 

•10  ,&e 

.30 

•  55 

• 

1.76 

■  10 

PLAINFIELD 

6.05 

.05 

.17 

•  23 

•  28  1 

06 

.01 

.03 

•10  1^17 

•  88 

•  10 

•  32 

1^21 

•  10 

T 

■  34 

T    • 

PLEASANTVILLE  1  N 

5.32 

T     .19 

.07 

T 

90 

.41 

.01 

T 

•15   ^62 

.62 

•  06 

•  74 

•  96 

.10 

.15 

T 

.34 

PRINCETON  WATER  WORKS 

5.59 

.04 

•  10 

•  19 

•  56  1 

03 

.02 

.09 

•  01  ••39 

•  86 

•  44 

•  45 

•  10 

.31 

RAHWAY                    1 

1  4.71 

.08 

•  14 

•  30 

•  23 

73 

T 

.07 

•02  1^17 

•  59 

T 

•  14 

0^75 

•  10 

■  37 

.02 

RIOGEFIELO 

6.05 

.10 

•  22 

•  42 

82 

.02 

.12 

T    1.12 

1^20 

•  40 

I^IO 

•  22 

.31 

T 

RINGWOOD 

3.89 

T 

T 

T 

•  23 

26 

.17 

T 

.03 

.04   .73 

.14 

•  06 

•  77 

•  60 

.40 

•  14 

T 

•  32 

RUNYON 

6.05 

.12 

.14 

•  12 

•  19  1 

37 

.14  1.30 

• 

•  83 

# 

1^43 

•  14 

.27 

SANDY  HOOK 

3.81 

.15 

•  15 

•  20 

72 

.23   .87 

•  41 

T 

•  08 

•  53 

•  12 

.34 

•  01 

SOMERVILLE 

4.62 

•  38  1 

16 

T 

.02 

.03  1.24 

•  52 

•  IS 

•  10 

•  68 

•  04 

.27 

SPLIT  ROCK  POND 

3.60 

.01 

•  16 

28 

.34 

.05 

.05   .41 

.54 

•  61 

•  64 

.07 

•  10 

•  32 

SUSSEX  3  N 

2.31 

T 

•  14 

47 

.12 

.82 

•  16 

•  10 

T 

•  25 

T 

.25 

SWEDESBORO  6  NW 

3.52 

•07  •oe 

•  01 

T 

40 

•  05 

.04 

.02 

.24  1.50 

.07 

•  26 

•  35 

•  01 

•  25 

T 

T 

■  06 

•  13 

TOMS  RIVER 

4.99 

•  21 

.03 

•  02 

•  01 

72 

.38  1.15 

•  62 

•  90 

•  50 

•  05 

.40 

TRENTON  2 

6.77 

•  17 

•  12 

•  22 

•  58 

90 

.03 

.16 

T    1.59 

1^04 

•  02 

•  57 

•  93 

•  13 

.31 

T    • 

TRENTON  WB  CITY         R 

5.54 

.09 

•  OB 

•  24 

•  28 

81 

.03 

.13 

1.56 

.80 

•  02 

•  70 

•  47 

•  08 

T 

.25 

T    • 

TUCKERTON  2  SW 

RECORD  HISSING 

VINELAND 

4.57 

•  30 

•  08 

12 

•  55 

.01 

.60   .65 

.67 

•  66 

•  47 

.01 

•  05 

•  03 

.10 

•  25 

WANAOUE  RAYMOND  0AM 

4.17 

T 

•  02 

•  08 

30 

•  32 

.01 

.05 

.06   .36 

.60 

•  68 

•  93 

.34 

•  08 

•06 

.26 

WESTFIELD 

4.16 

.11 

•13   •Ol   .25 

•  24 

59 

.02 

.02 

.06 

.03  1.17 

•  68 

•  02 

•  26 

•  16 

•  06 

•  35 

WOODCLIFF  LAKE 

3.79 

.06 

•  20 

•  22 

47 

.04 

.04 

1.00 

•  78 

•  18 

•  44 

•  16 

•  20 

WOODSTOWN  2  NW 

RECOin)  HISSING 

S«*  Bmimxme*  Hotam  Following  Station  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH  1956 


ATLANTIC  CITY  HB 


BELLEPLAIN 


BELVIOERE 


BRI06ET0N  1  NE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  M 

CHARL0TTEBUR6 

CMATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HI6HTST0IIN    1    N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOtm 

MORRIS  PLAINS 

NENARK  KB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHIU.IPS6URG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RI06EFIELD 


MAX 

I  MIN 


Day  Oi  Month 


*<.   S2 
1,2      «1 


SO   50   49 
41   40   40 


55   63   51   66   53 i  53 

40   36   39   33   38   38 


61   60   58   66   62   68 
40   35   38   22   45   34 


53   56   49   64   54  I  50 
32   31   35   34   39  I  35 


S3   49 
33   32 


45   49 
31   29 


51   SO   41 
40   42   37 


SO   43 
40   35 


49   45 
36   34 


19   20   21  I  22   23  i  24 


I  I  26  I  27   28  I 


37   35   31 
25   23   23 


42   48 
21   33 


55   44   60  I  39 
36   26   28  I  35 


65 

35 

50 
27 

59 

30 

59 
40 

67 
32 

39 
25 

49 
40 

49 

3S 

41 
32 

42 

17 

35 
22 

4« 

35 

48 
28 

56 

29 

52 
36 

52 
32 

37 

30 

36 
33 

30 

37 
24 

38 
18 

30 
12 

44 
34 

42 

29 

44 
29 

52 

30 

49 
32 

39 
29 

35 
31 

36 
31 

41 
26 

30 
18 

37 
12 

31   41   47  '  53   53   44 
23   21   24   23   35   27 


35   37   44   58   57   53 
21   20   19   22   37   32 


50   50   53   51   45 
13   12   13   31   29 1 


29   28   40  I  48   50   47 
21   18   14   21   26   34' 


38   54   52   37 
23   37   36   31 


36   52   50   41 
21   32   29   29 


39   48   49 
35   37   36 


47   47.7 
34   30.7 


42 

55 

54 

50 

49 

49 

47 

51.7 

15 

25 

21 

27 

30 

30 

22 

28.7 

38 

51 

47 

46 

42 

47 

46 

4«.9 

17 

28 

26 

21 

28 

33 

12 

27.0 

39 

37 

47 

43 

45 

36 

45 

42.1 

16 

19 

27 

19 

25 

31 

33 

25.7 

MAX 
MIN 

41 
24 

46 
35 

54 
32 

48 
37 

57 
31 

5* 
31 

45 
31 

46 
30 

48 
29 

65 

34 

60 
36 

59 
33 

40 
31 

45 
35 

48 
32 

44 
22 

43 
28 

34 
21 

31 
22 

42 

17 

48 
27 

51 

11 

51 
34 

48 
29 

33 
20 

51 
28 

61 
28 

43 
27 

40 
33 

48 
33 

47 
33 

46.9 
28.8 

MAX 

MIN 

33 

12 

45 
23 

54 
27 

59 
36 

4S 
22 

63 
35 

52 
35 

49 

35 

41 
28 

46 
25 

52 

36 

53 
33 

39 
30 

37 
32 

42 
31 

43 
26 

38 

18 

32 

18 

30 
14 

29 
10 

40 
12 

50 
16 

49 
25 

47 
33 

35 
11 

38 
21 

48 

21  1 

44 
18 

46 
23 

39 
33 

61 
30; 

44.2 
24.8 

MAX 
MIN 

44 
22 

51 
37 

6S 
39 

48 

41 

60 
32 

56 

43 

57 

40 

59 

39 

49 
34 

56 
41 

54 
42 

50 

39 

40 
35 

49 
39 

60 
37 

44 
39 

46 
28 

38 
27 

37 
27 

40 
27 

43 
28 

53 
35 

53 
33 

49 
31 

37 
25 

53 
36 

51 
31 

48 
33 

42 
33 

47 
37 

46 
42 

48.7 
14»6 

MAX 
MIN 

32 

3 

40 
17 

49 
35 

55 

34 

40 
21 

60 
23 

39 

33 

49 
32 

45 
25 

44 
26 

52 
32 

52 
29 

38 
28 

34 
29 

38 
28 

38 
22 

28 
15 

30 
12 

26 
22 

31 

18 

40 
11 

46 
12 

48 
22 

46 
24 

33 
12 

32 

15 

44 

24  ; 

40 
17 

44 
20 

36 
28 

44 
30 

41.0 
22.5 

MAX 
MIN 

49 
19 

58 
37 

62 
28 

53 

37 

66 

31 

63 

40 

57 
40 

60 
36 

60 
27 

60 
32 

SO 
36 

40 
32 

60 
31 

48 
32 

38 
30 

40 
20 

40 
20 

32 

20 

40 
15 

46 

17 

52 

15 

52 
28 

53 
27 

38 
20 

54 
27 

60  ' 

32  1 

52 
36 

91 
35 

48 
35 

51 

28 

60.4 
28.7 

MAX 
MIN 

47 
20 

53 
48 

61 
35 

57 
35 

6« 

31 

S9 
41 

»8 
38 

54 

38 

49 
29 

60 
35 

60 
35 

60 
36 

39 
31 

46 
35 

46 

45 
31 

37 
22 

35' 
23 

31 
23 

36 

17 

47 
19 

53 

20 

53 
32 

45 
30 

37 
23 

51 

30 

51 

29; 

49 
29 

40 
32 

49 

35 

49.0 
30.4 

MAX 
MIN 

44 
19 

52 
31 

59 
29 

54 
38 

65 
27 

56 

38 

44 
32 

44 
38 

47 

55 

59 

46 

41 

39 
39 

45 

32 

42 

28 

36 

16 

31 

17 

28 
22 

43 
11 

48 
18 

51 
16 

SO 
27 

45 
27 

35 

17 

50 
28 

48 
28 

48 
24 

45 
28 

50 
34 

49 
29 

46.7 
26.5 

MAX 
MIN 

35 
13 

44 
15 

45 
28 

55 

30 

45 
22 

64 
32 

41 
34 

43 
34 

40 
28 

45 
31 

49 
37 

65 

28 

38 
28 

35 
33 

40 
32 

43 
25 

34 
22 

42 
20 

35 
20 

34 
22 

48 
28 

55 

28 

62 

29 

46 
25 

39 
20 

40 
28 

45 
29 

48 
25 

47 
28 

38 
32 

49 
28 

44.0 
26.9 

MAX 
MIN 

45 
12 

54 
28 

60 
26 

47 
36 

67 
22 

65 

38 

46 

35 

44 
35 

47 
25 

55 
28 

52 
33 

51 
29 

12 

40 
34 

44 
30 

40 
28 

34 
17 

29 

9 

30 
20 

44 
9 

47 
-  3 

48 

5 

48 
27 

46 
28 

35 

13 

48 
21 

45 

20 

44 
20 

40 
25 

47 
33 

46 
31 

46.0 
24.0 

MAX 
MIN 

46 
IS 

51 
35 

61 
35 

48 
37 

65 

29 

59 

37 

51 
3« 

42 
36 

47 
28 

55 

31 

61 

36 

56 

34 

39 

31 

40 
36 

45 
31 

39 

31 

36 
18 

31 
16 

28 
22 

41 
H 

48 

15 

50 
20 

50 
31 

46 
26 

34 
18 

49 
28 

46 
29 

44 
23 

38 
27 

49 
33 

47 
12 

46.6 

28.0 

MAX 
MIN 

36 
22 

49 
26 

52 

34 

62 
38 

51 

32 

67 

40 

60 
39 

60 
40 

62 

19 

60 
35 

61 
39 

60 
36 

43 

32 

40 
33 

51 
15 

42 

30 

41 
22 

36 
22 

29 
28 

30 

15 

39 
19 

45 
19 

54 
31 

66 

38 

48 
21 

18 
32 

59 
29 

60 
32 

42 
31 

45 
36 

96 

11 

48.8 
30.2 

MAX 
MIN 

45 
19 

51 
35 

59 
34 

55 

38 

63 
29 

59 
37 

48 
36 

42 
37 

4« 
29 

55 

31 

60 
37 

57 
35 

38 
31 

19 
35 

45 
32 

40 
30 

33 
18 

31 
17 

29 
22 

40 
12 

45 

11 

47 
20 

48 
30 

45 
27 

34 
19 

49 
28 

47 
28 

41 

26 

39 
28 

47 
33 

45 
12 

45.9 
28.3 

MAX 
MIN 

48 
14 

54 
36 

61 
29 

52 

38 

67 
25 

67 
40 

57 

37 

49 
36 

♦7 
28 

58 
29 

60 
38 

96 
35 

39 

31 

48 
39 

48 
31 

38 
27 

36 

22 

30 
18 

30 
23 

40 
11 

45 
10 

51 
14 

51 
27 

49 
28 

35 

20 

52 
27 

49 
25 

41 
26 

38 

33 

47 
34 

46 
31 

47.7 
27.7 

MAX 
MIN 

41 
23 

48 
33 

56 
38 

44 
37 

62 
27 

47 
36 

41 
36 

40 
32 

43 
29 

S3 

38 

53 

40 

46 
30 

40 
3« 

42 
33 

42 
10 

33 
22 

31 

22 

28 
20 

26 

20 

39 
22 

44 
24 

49 
29 

48 
36 

42 
23 

35 

18 

47 
32 

49 

31 

41 

26 

37 
33 

47 
33 

45 
34 

43.2 
29.8 

MAX 

MIN 

48 
12 

52 

38 

62 
33 

48 
39 

68 
23 

42 
37 

52 

37 

46 
30 

48 
29 

95 

33 

62 

39 

47 
33 

39 
32 

47 
38 

tl 

36 

22 

34 
18 

30 
16 

26 

19 

40 
15 

45 

15 

61 
14 

SO 
32 

46 
22 

36 

19 

50 
27 

48 
21 

41 

22 

37 
23 

49 
35 

47 
29 

4*.0 
26.9 

MAX 
MIN 

46 
17 

53 
35 

60 
29 

55 
38 

65 
26 

57 

38 

46 
37 

46 
36 

48 
29 

99 

29 

36 

55 
32 

39 

30 

40 
39 

45 
33 

41 
29 

34 
20 

30 
16 

31 
22 

43 
10 

49 

7 

50 
12 

49 
26 

45 
30 

35 

20 

SO 
10 

4« 
24 

41 
23 

38 
31 

42 

34 

45 
12 

46.4 
27.3 

MAX 
MIN 

40 
-  5 

50 
30 

50 
25 

44 
25 

60 
20 

52 

34 

45 
33 

42 
33 

45 
25 

S3 
21 

52 
23 

50 
22 

38 
27 

36 

30 

40 
26 

32 

12 

30 
15 

28 

2 

30 

17 

47 

11 

50 
8 

62 

4 

50 
20 

46 
26 

36 

11 

46 
17 

44 
1* 

44 
17 

14 
16 

43 
29 

42 
21 

43.5 
19.7 

MAX 
MIN 

37 
17 

46 
29 

52 
33 

58 

34 

SO 
28 

65 
34 

59 

40 

61 

43 

57 
32 

50 
35 

61 

41 

97 

39 

41 
32 

42 
34 

SO 
39 

40 
30 

43 
25 

36 

22 

33 

24 

29 
19 

38 
22 

45 
20 

62 
31 

SO 
41 

49 
22 

41 
29 

99 

27 

54 
11 

40 
32 

43 

32 

51 

14 

47.9 
30.5 

MAX 
MIN 

36 

15 

4« 
26 

53 
33 

58 
39 

4« 
26 

65 

38 

40 
35 

45 
35 

43 
28 

48 
30 

4« 
35 

55 
33 

41 
30 

38 
32 

42 
32 

45 
27 

32 

18 

36 

13 

31 

21 

34 
18 

44 
28 

54 
27 

53 

30 

51 
30 

37 
16 

42 
27 

50 
27 

46 
22 

47 
27 

39 
31 

48 
31 

44.9 
27.9 

MAX 
MIN 

42 
19 

52 

40 

59 
35 

49 
30 

66 

30 

43 
35 

43 
38 

43 
30 

46 
29 

50 
33 

58 

39 

♦9 
31 

40 
31 

49 
37 

43 
33 

36 
23 

39 
21 

31 
22 

29 
24 

19 
20 

45 
24 

50 
25 

50 
32 

45 
24 

34 
19 

48 
12 

46 
32 

41 
29 

18 
28 

49 

14 

49 
12 

44.6 
29.4 

MAX 
MIN 

43 

8 

50 
28 

55 
30 

45 
35 

62 
22 

56 
36 

49 
33 

40 
32 

46 
26 

53 

27 

Si 
33 

47 
30 

3T 

28 

36 
12 

43 
30 

33 
24 

34 
8 

30 

5 

26 

a 

44 
15 

50 
20 

47 

5 

45 
24 

38 
25 

34 
IS 

48 
24 

♦7 
25 

48 
18 

♦I 
24 

47 

11 

44 
28 

44.2 
23«5 

MAX 
MIN 

4« 

14 

55 

34 

60 
30 

50 
28 

67 
28 

40 

62 

40 

U 

32 

49 
30 

62 
30 

5« 
43 

91 
39 

40 
31 

49 
38 

41 
30 

43 
26 

35 

21 

32 

21 

30 
20 

19 
16 

47 
23 

64 
18 

93 

33 

51 
24 

38 
21 

54 
10 

53 

30 

41 
11 

41 
12 

48 
12 

48 
30 

49.0 
28.7 

MAX 
MIN 

48 
22 

53 
39 

61 
36 

46 
32 

64 
32 

45 
38 

51 
38 

44 
30 

48 
30 

99 
35 

61 
38 

49 

32 

38 
11 

47 
37 

42 
32 

35 
24 

32 
22 

30 
23 

30 
23 

40 
19 

45 
19 

49 
21 

51 
35 

42 

24 

36 
21 

50 
12 

48 

10 

40 
28 

16 
11 

46 
14 

45 
11 

45.4 
29.8 

MAX 
MIN 

44 
12 

52 
28 

56 

31 

53 
37 

63 

24 

61 
36 

44 
34 

44 
33 

46 
27 

52 

30 

48 
33 

92 

30 

»7 
29 

36 
32 

43 
30 

41 
24 

39 

16 

28 

10 

29 

18 

41 
19 

51 
8 

62 

10 

SO 

30 

45 
25 

39 
14 

48 
27 

48 
26 

4* 
20 

43 
23 

47 
32 

45 
30 

45.7 
25.1 

MAX 

MIN 

45 
22 

53 
36 

59 
34 

46 
35 

65 

31 

47 
36 

43 
36 

42 
30 

47 
30 

51 
35 

57 

38 

44 
31 

38 
30 

42 
39 

44 
31 

33 

21 

13 

18 

29 
19 

27 
22 

40 
22 

47 
25 

SO 
24 

50 
36 

42 
23 

36 

18 

49 
10 

4* 
30 

4* 
2« 

18 
31 

48 
14 

47 
33 

44.6 
20.1 

MAX 
MIN 

45 
19 

52 
31 

59 
32 

58 
38 

64 
28 

A3 

37 

45 
36 

42 
3« 

♦7 
29 

55 

33 

60 
3« 

34 

W 

30 

38 
36 

49 
33 

43 
29 

33 

19 

32 

17 

27 
22 

41 
16 

46 

15 

49 
21 

48 
32 

47 
26 

36 
18 

40 
28 

♦7 
31 

49 
24 

45 
28 

47 

14 

46 
» 

46.8 
28. 4 

MAX 
MIN 

32 
4 

44 
20 

50 
32 

52 
3S 

42 
25 

61 
37 

40 
34 

50 

34 

41 
27 

45 
28 

49 
33 

50 
29 

19 

28 

37 
28 

39 
29 

39 

20 

26 

14 

31 
19 

28 
18 

28 
17 

40 

1 

48 

50 
25 

47 
26 

33 

14 

35 
16 

46 
23 

41 
17 

41 
21 

14 
31 

41 
10 

41.3 
23.3 

MAX 
MIN 

35 
21 

43 
23 

52 
32 

57 

40 

46 
30 

«3 

38 

40 
35 

43 

35 

42 

29 

46 
32 

94 
36 

65 

34 

40 
10 

40 
32 

42 
32 

45 
27 

31 
18 

35 
17 

31 
20 

14 
20 

41 
22 

53 
25 

64 
34 

SO 
33 

35 

17 

40 
22 

48 
33 

49 
29 

42 

30 

39 
31 

48 
11 

44.2 
28.6 

MAX 
MIN 

48 
14 

54 
36 

62 
29 

58 
36 

67 
22 

S3 

39 

59 

37 

S3 

38 

4« 
25 

60 
32 

61 
37 

58 
35 

39 
31 

44 
39 

47 
31 

41 
27 

35 

20 

31 

19 

30 
23 

43 
12 

48 
17 

50 
15 

50 
29 

60 
29 

37 
19 

53 

28 

51 

29 

47 
29 

40 
33 

49 
32 

47 

49.0 
27.9 

MAX 
MIN 

47 
17 

55 
33 

59 
30 

59 
36 

65 
26 

65 
39 

49 
36 

49 
37 

48 
29 

54 

29 

54 
36 

54 
31 

38 
32 

40 
14 

43 
31 

43 
27 

35 
20 

35 

13 

34 
21 

45 
17 

48 
22 

:  50 

16 

SO 
32 

51 
29 

36 
19 

50 
31 

90 
26 

49 

24 

44 
30 

47 
33 

47 
11 

48.0 
28.0 

MAX 

MIN 

45 
15 

53 

31 

60 
32 

49 
37 

65 

27 

51 
37 

45 
36 

42 

34 

4« 

30 

55 

29 

60 
35 

52 
32 

39 
30 

40 
19 

45 
32 

36 
25 

36 
18 

32 

16 

28 

21 

44 
11 

50 

14 

^2 
15 

50 
27 

39 
26 

36 

18 

50 
20 

48 
28 

48 
23 

40 
27 

48 

34 

4« 
10 

46.1 
26.9 

MAX 
MIN 

37 

13 

44 
22 

52 

32 

58 
38 

50 
24 

»S 

35 

53 

39 

58 
42 

94 
28 

49 
32 

54 
38 

56 

39 

41 
32 

41 
11 

50 
32 

42 
32 

42 
22 

38 
17 

36 
25 

29 

14 

39 
16 

1  17 

52 

30 

55 

38 

50 
20 

38 
22 

94 
24 

93 

28 

40 
31 

40 
36 

50 
29 

47.3 
28.4 

MAX 
MIN 

i 
i 

42 
20 

51 
36 

57 
34 

46 
29 

63 
28 

39 
35 

42 
35 

41 
29 

47 
29 

54 
31 

56 

38 

41 
32 

38 

1 
1 

41 
35 

44 
11 

33 

21 

35 

17 

33 

16 

26 

21 

46 
20 

50 
23 

1 

1  53 
19 

52 

31 

42 
22 

37 
17 

49 
28 

47 
31 

47 
22 

45 
29 

49 
34 

47 
12 

44.9 
27.6 

S««  JMarman   NotM 


21  - 


Tfible  5  -  Continued 

DAILY 

T] 

EW 

[PI 

:rj 

IT 

UR 

ES 

' 

NEW  JERSEY 
MARCH  1956 

Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

RUNYON 

MAX 
MIN 

48 
9 

54 
31 

61 
28 

55 

38 

65 
21 

60 

37 

43 
34 

44 
36 

42 
29 

45 
25 

62 
36 

60 

36 

40 
32 

40 
36 

39 
32 

36 
32 

35 

18 

34 

11 

30 
22 

44 
7 

50 
9 

52 

10 

54 
21 

34 
25 

32 

16 

46 
22 

44 
23 

49 
21 

44 
27 

44 
27 

49 
30 

46.3 
25.2 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

39 
29 

50 
37 

54 
45 

50 
42 

60 
35 

50 
37 

40 
34 

40 
37 

44 
28 

46 
38 

55 

38 

50 
38 

39 
34 

40 
37 

41 
39 

39 
32 

34 
22 

30 

24 

26 

23 

37 
24 

43 
30 

47 
31 

46 
37 

431 
26 

35 

19 

48 
31 

46 

30 

44 
30 

39 

35 

44 
35 

46 
34 

43.4 
32.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

45 
13 

5* 
32 

59 
31 

50 
37 

65 
23 

54 
38 

46 
36 

46 
36 

48 
29 

55 
28 

55 

36 

52 
33 

39 
30 

39 
36 

45 
33 

33 
28 

35 
16 

30 
12 

29 
22 

46 

5 

50 
6 

51 
10 

50 
21 

44 
29 

48 
28 

50 
28 

45 
25 

45 
21 

38 
26 

47 
33 

47 
30 

46.5 
26.1 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

40 

4 

SO 
35 

50 
32 

44 
29 

58 
26 

49 
33 

44 
32 

42 
34 

45 
26 

54 
29 

50 
33 

49 
32 

37 
28 

35 
31 

39 
28 

36 

17 

28 
13 

27 

6 

25 
19 

37 
13 

44 

4 

48 
12 

47 
30 

42 

20 

33 

13 

45 
20 

40 
23 

40 
15 

36 

20 

44 
29 

40 
25 

41.8 
22.9 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

*7 
21 

52 

37 

60 
35 

50 
36 

65 
32 

49 
36 

48 
36 

43 

30 

48 
28 

55 
37 

59 
37 

48 
30 

40 
30 

45 
35 

43 
32 

36 
21 

35 

18 

30 
18 

30 
21 

43 
19 

47 
19 

50 
21 

51 
32 

43 
23 

37 

19 

52 

33 

49 
30 

44 
25 

37 
33 

48 
33 

47 
31 

46.1 
28.6 

TRENTON  HB  CITY 

MAX 
MIN 

46 

25 

51 

43 

60 
38 

51 

38 

64 
35 

47 
37 

49 
37 

43 
31 

47 
30 

55 

38 

59 
39 

46 
32 

39 
31 

47 
37 

42 
33 

34 
22 

32 

20 

28 

21 

29 
23 

41 
22 

45 
25 

50 
26 

50 
36 

43  : 
24 

35 
21 

49 
34 

47 
31 

41 
27 

37 
35 

46 

34 

45 
33 

45.1 

30.9 

TUCKERTON  2  SW 

MAX 
MIN 

MOODSTONN  2  NW 

MAX 
MIN 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

T 
T 

.4 
T 

T 

4.4 

5.4 
4 

.7 

5 
.7 

2 
.3 

T 

T 

T 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

1.0 

1.0 

1.0 

11.  ( 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

CHARIiOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.5 

1 

1.5 

1 

7.0 

7 

7 

12.0 
19 

5.0 
24 

19 

16 

14 

1.0 

15 

1.5 
15 

15 

14 

12 

8 

1.0 

7 

6 

CHATSWORTH  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

.8 

4.0 
4 

9.0 
13 

9 

6 

1 

T 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.6 
T 

T 
T 

T 

1.5 

T 

3.5 
4 

4.8 
8 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

FUSHINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

3.5 

4 

2.5 
4 

3.0 

7 

17.0 
22 

14 

10 

8 

6 

2.5 
8 

7 

T 
5 

4 

3 

T 
3 

2 

.5 

1 

FREEBOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

.5 

2.0 

1 

3.0 
4 

8.0 
12 

9 

6 

2 

T 

.5 

T 

T 

HIGHTSTOmi  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

.7 
T 

1.3 

1 

3.0 

4 

7.0 
11 

8 

6 

3 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

INDIAN  HILLS  2  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.6 
T 

.2 

.9 

T 

5.0 
5 

6.3 
10 

7 

4 

1 

T 

T 

T 

LABEWOOD  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

T 
2 

6.0 
8 

6.3 
14 

12 

8 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

6.5 

6.0 

14.0 

- 

- 

- 

- 

MILLTILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

.9 

T 
1 

3.3 

4.4 

6 

7 

2 

.4 

T 

HOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

T 

1.0 
1 

« 
T 

8.0 
8 

1.0 
9 

6 

3 

1 

T 
T 

T 
T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

- 

2.7 

3.3 

- 

23.0 

- 

- 

.8 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

NEWARK  ra  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQDIV 

T 

.9 

.5 
1 

T 

5.6 

.1 

5 

5.5 
3 

12.7 
18 

17 

10 

8 

3 

.7 

T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

3.5 
4 

1.5 
3 

1.5 
4 

10.8 
15 

9 

6 

5 

3 

1.3 
4 

3 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

6.0 

6 

4 

12.0 
16 

1.0 
17 

15 

10 

7 

1.0 
6 

5 

5 

4 

2 

2.0 
2 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

.1 

T 

T 
T 

7.0 

7 

5 

18.0 
22 

1.5 
19 

14 

12 

8 

.5 

5 

1.5 
2 

1 

T 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

.5 

.6 

3.5 
4 

5.5 
9 

4 

3 

1 

PLAIHFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 

1.0 

4.0 

4 

1.4 
3 

3.2 
5 

11.8 
17 

9 

7 

5 

1 

.8 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

T 

6.0 
6 

5 

4.0 
4 

12.0 
16 

14 

9 

5 

4 

1.0 
3 

2 

1 

1 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

2.6 
3 

1.8 
3 

1.0 
3 

18. C 
21 

18 

9 

5 

3 

T 
3 

T 

SUSSEX  3  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3 

3.0 

6 

10 

T 
10 

10. 0 
20 

18 

16 

14 

12 

10 

12 

12 

10 

6 

1.5 
8 

6 

5 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

5.0 

T 

.2 
3 

7.0 

1 

5.2 
12 

12 

6 

3 

1 

.4 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
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ALLENDALE 

0100 i BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

»  ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVIN   J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIOERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN 

MULLICA 

39  4S 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907  MORRIS 

PASSAIC 

40  5* 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  1  NE 

1028  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  28 

75  12 

114 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

RADIO  STATION  WSNJ 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  t  6  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5 

S 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  26 

75  25 

10 

EST 

9A 

9 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512  SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590  MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708  IglOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749  i HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

OEEPWATER 

2209  J SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  lUNlON 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMIN6T0N  1  NE 

3029 iHUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

INACTIVE  10/55 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 lATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260  ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339  HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOO  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

68 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

LEESBURG  STATE  FARM 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  IB 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA    2  3  5 

c 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  8ARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOF 

!39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

C 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

4P 

4P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORO 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

NEWTON  WTR  SWR  COWM 

2  3  5 

7  C 

OAK  RIDGE  RESERVOIB 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

BA 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 
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NEW  JERSEY  -  APRIL  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

This  month's  weather  was  characterized  by  a 
deficiency  in  both  precipitation  and  tempera- 
ture, but  snowfall  was  considerably  in  excess 
of  most  past  April's. 

Cold  weather  of  the  month  placed  this  as  the 
coldest  April  since  1943  and  among  the  coldest 
since  1885.   As  was  the  case  last  month  all 
stations  having  long-term  averages  showed 
negative  departures,  with  -4.7°  at  La.kewood 
2  ENE  being  greatest.   Extreme  readings  ranged 
from  a  high  of  88°  on  the  28th  at  Lakewood 
2  ENE  to  a  low  of  14°  on  the  8th  at  Phillips- 
burg. 

Further  evidence  of  April's  deficient  pre- 
cipitation was  indicated  by  the  fact  that 
more  stations  having  long-term  averages 
showed  negative  departures  than  positive. 
The  extreme  monthly  totals  varied  from  1.81 
inches  at  Belleplain  to  6.29  inches  at  Cani- 
stear  Reservoir.   The  greatest  daily  amount 
was  2.65  inches  at  Canistear  Reservoir  on  the 
30th. 

Snowfall  this  month  was  unusual,  ranking  with 
1944  as  the  sixth  snowiest  April  since  1895. 
The  greatest  monthly  total  was  20.0  inches 
at  Canistear  Reservoir. 

WEATHER  DETAILS 

High  pressure  and  slightly  below  normal  tem- 
peratures prevailed  as  April  began,  however, 
warmer  weather  began  on  the  3rd  and  continued 
through  the  6th  with  readings  averaging  several 
degrees  above  normal  for  the  period.   This 
period  was  somewhat  unsettled  with  very  light 
amounts  of  precipitation  on  the  2nd,  3rd  and 
4th. 

A  prolonged  cold  spell  which  persisted  from 
the  7th  to  27th  was  interrupted  twice,  on  the 
16th  and  22nd,  as  warm  southerly  winds  in 
advance  of  approaching  disturbances  raised 
temperatures  to  normal  or  somewhat  above. 
The  28th  to  30th  was  the  warmest  period  of 
the  month  and  all  stations  reported  their 
maximum  readings  for  the  month  on  one  of 
these  dates. 

Rain  began  falling  in  the  State  late  on  the 
6th  as  a  disturbance  moved  into  the  area  from 
the  lower  Mississippi  Valley.   Incoming  cold 
air  associated  with  another  disturbance  that 
moved  into  the  State  from  the  Great  Lakes 
Region  began  changing  the  rain  to  snow  late 
on  the  7th,  and  precipitation  continued  fall- 
ing until  late  on  the  8th.   The  next  appreci- 
able precipitation  began  on  the  15th  and 
pressure  patterns  that  controlled  the  State's 
weather  during  the  remainder  of  the  month 
caused  frequent  light  amounts  over  the  State 
but  occurrences  were  mostly  of  short  duration. 

WEATHER  EFFECTS 

Cool  weather  in  April  retarded  crop  growth 


and  resulted  in  plant  development  being 
about  two  weeks  behind  usual.   Frequent  light  I 
rains  hindered  farm  work  and  progress  was 
somewhat  behind  schedule . 

As  the  month  ended  the  asparagus  season  was 
reported  as  being  ten  days  to  two  weeks  late   ; 
due  to  prolonged  cold  weather.   Snap  beans 
have  been  planted  in  the  Vineland  and  Cedar- 
ville  acreage,  and  planting  was  continuing. 
Transplanting  of  early  beets  was  underway  in 
the  Northern  Sections,  but  work  was  later  than 
usual.   Early  plantings  of  cabbage  have  made 
only  slow  progress  due  to  cold  weather.   Soil 
in  many  northern  areas  was  too  wet  and  cold 
to  work  satisfactorily  until  the  last  week 
in  the  month.   "Frame"  cauliflower  made  very  \ 
slow  progress  due  to  the  late  spring.   Some   I 
transplanting  of  out-of-door  crop  has  started,] 
but  most  growers  reported  that  progress  was   ' 
at  least  two  weeks  behind  schedule.   "Frame"   j 
celery  was  also  making  slow  growth,  and  field  { 
planting  in  both  Great  Meadows  and  Bergen     i 
Counties  was  getting  started,  but  warmer      ' 
weather  was  needed.   Early  plantings  of  spring! 
lettuce  have  made  slow  progress  due  to  cold 
weather,  but  stands  in  most  sections  were 
good  and  warmer  weather  would  improve  condi- 
tions materially  within  a  short  time.   Plant-  , 
ing  of  onion  sets  was  about  completed  in  the 
Great  Meadows  area  but  seeding  still  continuedj 
Normal  progress  was  reported  in  the  Cedarville; 
area.   Potato  planting  has  been  completed  in  j 
most  commercial  sections.   Tomato  planting 
continued  in  all  areas  after  being  retarded   ' 

by  cold  weather.  1 

I 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that 
streamflow  was  excessive  in  northern  New      | 
Jersey  and  that  Wanaque  Reservoir  was  spilling! 
at  end  of  month. 

DESTRUCTIVE  STORMS  I 

On  April  7-8  during  a  36-hour  period  a  sleet  | 
and  snow  storm  caused  minor  crop  damage  and   ' 
property  damage  estimated  at  $100,000.   The 
greatest  damage  was  to  telephone  and  power    ' 
lines.   The  heavy,  wet  snow  clung  to  wires,    | 
froze,  then  offered  great  resistance  to  the   i 
25-45  mph  winds .   Wires  were  snapped  and  tele- 
phone service  and  power  were  interrupted  in 
hundreds  of  homes.   A  few  large  trees  were 
downed,  and  one  actually  fell  on  a  moving 
vehicle  causing  much  damage.   Five  and  possibl; 
more  persons  were  injured  in  traffic  accidents 
mostly  in  North  Jersey  where  up  to  20  inches 
of  snow  fell.   Central  and  South  Jersey  had   I 
mostly  slushy  conditions,  but  the  large,  wet 
flakes  made  visibility  near  zero  for  drivers  ' 
on  the  night  of  the  7th. 

FLOODS  I 

There  were  none  reported  during  the  month.    | 

Franklin  W.  Long  I 
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-       t»9 

•  0 

0 

HIGHTSTOWN    1    N 

58.4 

37.4 

47.9 

-    2.7 

83 

28+ 

27 

1 

514 

0 

0 

11 

0 

2.58 

-       .72 

1.16 

8 

3.9 

2 

a 

2 

INDIAN    MILLS    2    M 

59.8 

35.3 

47.6 

-    3.6 

86 

28 

23 

1 

524 

0 

0 

15 

0 

2.60 

-       .86 

.77 

7 

T 

0 

2 

JERSEY    CITY 

53.9 

39.7 

46.8 

-    3.6 

82 

28 

32 

21+ 

542 

0 

0 

2 

0 

3.33 

-      .12 

1.26 

7 

2 

LAKEWOOD    2    ENE 

57.5 

34.3 

45.9 

-    4.7 

88 

28 

23 

13 

574 

0 

0 

16 

0 

3.93 

•  21 

l.»4 

8 

1.8 

2 

8 

2 

LAMBERTVILLE 

59.4 

36.8 

48.1 

-    2.6 

84 

28 

26 

25 

511 

0 

0 

11 

0 

3.04 

-      .55 

1.29 

8 

1.0 

0 

2 

LAYTON    3    NW 

57.8 

29.9 

43.9 

-    3.5 

83 

28 

17 

2+ 

630 

0 

0 

19 

0 

5.19 

1*42 

1.18 

8 

7.3 

9 

LEESBURG    STATE    FARM 

AM 

57.8 

38.0 

47.9 

79 

29 

27 

10 

514 

0 

0 

10 

0 

2.62 

.96 

26 

•  6 

T 

29 

2 

LITTLE    FALLS    WATER    CO 

AM 

58.4 

36.8 

47.6 

-   2.8 

86 

29 

27 

2 

523 

0 

0 

10 

0 

3.19 

-    1.06 

1.20 

8 

5.2 

6 

8 

2 

LONG    BRANCH 

55.1 

37.2 

46.2 

-    3.3 

86 

28 

29 

1+ 

564 

0 

0 

10 

0 

3.78 

•  24 

1.60 

8 

3.6 

1 

e 

2 

LONG    VALLEY 

57.3 

33.5 

45.4 

84 

28 

23 

21+ 

587 

0 

0 

17 

0 

0    3.81 

•  00 

1.00 

7 

9.0 

MILLVILLE    CAA    AIRPORT 

60.5 

37.4 

49.0 

85 

28 

26 

10 

485 

0 

0 

9 

0 

2.91 

•  72 

7 

.9 

0 

1 

MOORESTOWN 

59.3 

38.2 

48.8 

-    2.2 

83 

28 

28 

25 

490 

0 

0 

6 

0 

2.98 

-      .49 

.6 

T 

8 

MORRIS    PLAINS 

58.9 

34.8 

46.9 

83 

28+ 

23 

2+ 

548 

0 

0 

13 

0 

4.21 

1^38 

6 

9.0 

4 

NEWARK    WB    AIRPORT 

R 

56.9 

38.7 

47.8 

-    2.2 

86 

28 

32 

1+ 

516 

0 

0 

3 

0 

3.04 

-      .23 

.86 

7 

3.4 

3 

8 

2 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

58.9 

37.3 

48.1 

-   2.7 

84 

28 

28 

1+ 

512 

0 

0 

9 

0 

3.23 

-       .11 

1.38 

8 

1.8 

T 

8 

2 

NEWTON 

AM 

65.0 

33.9 

44.5 

-    3.7 

82 

29 

22 

2 

618 

0 

0 

17 

0 

5.09 

1.49 

2.33 

30 

6 

8 

3 

PATERSON 

AM 

57.4 

39.1 

48.3 

-    2.6 

85 

29 

30 

2 

513 

0 

0 

5 

0 

4.49 

.53 

1.90 

8 

3.9 

3 

8 

3 

PEMBERTON    3    E 

61.1 

35.7 

4«.4 

-    3.7 

85 

28 

23 

21 

502 

0 

0 

13 

0 

3.17 

-       .27 

.97 

7 

1.9 

T 

8 

2 

PHILLIPSBURG 

60.8 

36.0 

48.4 

-    1.8 

85 

28+ 

14 

8 

604 

0 

0 

14 

0 

3.90 

.00 

.77 

16 

2.0 

T 

8 

4 

0 

PLAINFIELD 

58.6 

36.1 

47.4 

-    3.3 

85 

28 

26 

21 

530 

0 

0 

12 

0 

4.00 

.26 

1.6« 

8 

4.0 

2 

8 

2 

2 

PLEASANTVILLE    1    N 

AM 

56.0 

36.0 

46.0 

-    4.0 

74 

29+ 

22 

21 

563 

0 

0 

12 

0 

2.60 

-       .99 

.69 

6 

1.0 

T 

24 

2 

0 

RIDGEFIELD 

58.4 

37.5 

48.0 

-    2.2 

85 

28 

28 

1 

507 

0 

0 

8 

0 

3.46 

-       .20 

1.17 

7 

9.0 

6 

8 

3 

RUNYON 

60.6 

34.9 

47.8 

-    1.3 

87 

28+ 

22 

1  + 

524 

0 

0 

14 

0 

3.38 

-       .18 

1.60 

8 

3.0 

3 

8 

2 

SANDY    HOOK 

54.2 

39.3 

46.8 

-    2.8 

85 

28 

32 

8 

543 

0 

0 

1 

0 

2.62 

.35 

.97 

8 

2.9 

0 

2 

SOMERVILLE 

59.3 

35.4 

47.4 

-    2.9 

84 

28+ 

24 

21  + 

528 

0 

0 

12 

0 

3.13 

.41 

1.17 

8 

9.0 

T 

8 

2 

SUSSEX    3    N 

55.9 

34.9 

45.4 

-    3.9 

82 

28 

22 

2 

581 

0 

0 

13 

0 

4.78 

1.04 

1.09 

30 

12.0 

12 

8 

3 

TRENTON    2 

59.6 

38.0 

48.8 

84 

28+ 

29 

1  + 

488 

0 

0 

6 

0 

3.55 

.18 

1.45 

7 

6.1 

2 

7+ 

2 

TRENTON    WB    CITY 

R 

58.2 

40.1 

49.2 

-    1.5 

83 

28 

33 

1  + 

476 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.28 

1.00 

7 

4.2 

2 

8 

2 

AVERAGE 

47.5 

3.31 

3.5 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 
e2 

Day  of  month 

12 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8  1 

9 

10   11   12 

13  I 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB       R 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELHAR 

J. 71 
2<16 
'••12 
liSl 
3.6S 

.05 

.04 
.14 

T 

.44 

.03 

.34 

•  09 

•  35 

•  28 

•  34 

•90   .06 
.22   .20 
•    1.78 
.48   .42 
1.11   .60 

T 
.26 

•  03 

•  32 

•  12 

•  29 

•  27 

•  18 

•  33 
.31 

•  33 

•  23 

•  11 

T 
7 

•  06 

•  17 

7 
7 
•  02 

.07 

.04 

7 
.02 

.02 

.46 

7 

.17 

.36 

.40 

.38 
.42 

.5a 

.02 
.59   .02 

BELVIDERE 
BERLIN  1  W 
BOON TON 
BRANCHVILLE 
BRIDGETON  1  NE 

».05 
2>70 
3.30 
i.Oi 
2>2S 

.05 

T 

T 
.12 

•  02 

T 

.76  1.37 
•25  1^75 
•66  i^ia 
•10  •ao 

•63   ^45 

.30 
•  04 
T 
.04 

T 

•  02 

T 
7 

•  43 

•  40 

•  25 

•  64 
.64 
.40 

•  01 
.16 

.10 
.06 
.09 

7 
7 

.05 

.01 

7 

7 
.06 

.29 

.04 
.52 

.23 

.16 

.22 

.16   .34 

.09 

7     .49 

7         .36 

.31  2.30 

.05 

BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

3.ie 
6.2g 

3.22 

1.87 
2.30 

■  06 

T 

.12 

•  26 

•  01 

•  03 

•  04 

•  07 

•90  1^00 
•  43  UOO 
•SO  1^03 
•52   ^45 
•40   ^60 

.04 
.02 

.06 

•  02 

.01 
.01 

•  27 

•  33 

•  11 

.65 

.64 
•  63 

.16 

•  12 

•  10 

•  03 

•  02 

7 

.04 
.06 

.01 

.06 

.26 

.09 

.11 

•  01 

•  37 

.39 

.36 

.23 

.15   .25 

.20 

•  06 

.01 

.36  2.66 
7         .25 

•  13 

CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 
CHATSWORTH  5  S 
CLAYTON 

2.27 
3.77 
3.35 

2.98 
2.93 

T 
T 

.08 

T 

.02 

.04 

T 
T 

•  OS 

•  02 

•  03 

•  03 

•  01 

T 
•  11 

•33  ,ii 

•45  I^IO 
•89  1^10 
•71  ,»i 
•61  ,t* 

•  04 

•  02 

•  04 

T 
T 

T 
.04 

•  16 

•  38 

.46 

•  65 

•  63 

•  96 

•  22 

.07 

•  07 
.11 
T 

•  21 

•  04 

.12 

7 
7 

.01 
■  01 
.08 

.01 

•  OS 

.18 

.oa 

7 
7 

.02 
.01 
.13 
.33 

.24 

.20 

.38 

.27 

.09 
.10 

•  29 

•03   .86 
.27 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

EL12ABETHP0RT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.62 

2.79 
3.*3 
3.34 
2.91 

T 

.14 
.01 

•  05 

•  04 

T 
T 

•  56 

•  28 

•96  •oa 

•S8   ^04 
•97  1^51 
1^46   ^64 
.65  1.21 

T 

.05 

•  02 

7 

•  38 

•  16 

•  10 

.30 
.38 

.16 
.11 
■  41 

T 

•  01 

•  06 

.06 
.03 

7 

7 
.01 

.04 

7 
.01 

.11 

7 

.oe 

.05 

.14 

•  36 

•  38 

•  41 

•  36 

•  14 

7 
.08 

.44 

7         .02 

.24 

.19   .06 

.37 

FLEMINGTON  1  NE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 

4.05 
3. IS 

t.oe 
3.oa 

2.58 

T     .01 

T 

.02 
.16 

.05 

.05 
.01 

T 

•  05 

•  14 

T 

.84  1.36 
.95  1^20 
•33  1.55 

•    1.17 
.72  1.16 

T 
•  39 

•  OS 

•  02 

•  01 

•  33 

•  19 

.12 

.17 

.58 
.21 
.70 
.32 

.14 

•  02 

•  09 

•  33 

.01 

7 

.02 
.01 

.04 
.12 

.01 

.01 

.01 

7 

.05 

.01 

.10 
.03 
.23 

.03 

.01 
.04 

7 

•  33 

•  43 

•  27 
.20   .36 

.31 

.02 

.12 

•  40 

.02   7     .21 

7     .17  1.91 

.01 

INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 

2.60 
2.98 
3.33 

3.93 

3.0k 

T 
T 

T 
•  01 

T 

.05 
.02 

•  06 

•  03 

T 

T 

•  08 

•  22 

.77   .57 
1.23   .69 
1.26  1.05 
.96  1.64 
.71  1^25 

T 
•  04 

T 

•  02 

•  06 

•  01 

•  01 

.23 
.20 
.21 
.35 

.30 

.36 

.23 
•  19 

.18 
.27 

7 
7 

T 

•  08 

T 

7 
T 

.08 

.01 
.16 

7 

.06 
.10 

7 

7 

.02 

.03 

7 

.16 

.09 

7 

.46 
.32 
.20 

•  46 

•  26 

•  01 

7 
.04   .06 

7 

.02        .02 

LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 

5.19 
2.62 
3.19 
3.78 
1  3.81 

.04 

T 

.01 

•  04 

•  14 

T 

•  08 

•  02 

•  20 

.87  1.18 
.37   .50 
.58  1.20 
1.01  1.50 
1.00  D.90 

.08 
.13 

T 

•  04 

•  05 

•  06 

.IB 

.16 
.38 

.33 

.28 
.46 

.24 
.39 

•  08 

•  13 

.04 

•  02 

7 

T 

•  17 

7 

7 
7 

.27 
■  02 

.01 

.16 

.01 
.04 

.70 

.03 

7 

.16 

7 

•  le 

•44   ^56 

•  19 

•  36 

•  04 

•  06 

.74   .71 

.04 

7     7     .41 

7 

.63 

MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 

3.68 
4.02 
3.37 
2.59 

3.71 

T 
.06 

■  01 

.02 
.02 

T 

•  04 

•  28 

•  03 

•  05 

•  30 

.42  1.10 
1.93   .58 
1.04  1.02 
.46   .55 
.35  1.30 

.03 

T 
•  02 

.16 
.20 
•  10 
.49 

.71 
.30 
.26 
.51 

.40 

.06 

.06 
.10 

.11 
.01 

.10 

.02 
.10 
■  08 

.03 

7 
.04 

.12 

7 
7 

.07 

.04 
.32 

•  32 

•  49 

•  33 

•  26 

•  34 

•  05 

.84 
7     .23 

.01        .64 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

2.35 
2.91 

4.51 
2.98 
4.21 

T 

.03 

T 

.10 
.12 

•  04 

T 

T 
.04 

•  07 

•  22 

.36 

.40 

.61   .07 
.72   .02 
.60   .30 
•    1.67 
.77  1.38 

1^06 
•  02 

T 

•  02 

T 

•  02 

•  04 

.19 
.27 

.29 

•  29 

•  4a 

•  76 

•  62 

7 

.16 

.16 

7 

.04 

7 

•  01 

7 

7 

.03 

7 

.02 

7 

7 
.14 

■  05 

.11 
.05 

.22 

7 
.07 

.28 

.43 

7 
7 

•  32 

•  46 

•  36 
•  01   ^29 

•  31 

•  02 

•  01 
7 

.01 

.02 
.17   .71 

7     .62 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.04 
3.23 

3.06 
5.09 
5.03 

T 
T 
.04 

T 
T 

.05 

.02 

•  02 

•  04 

•  06 

.24 

.86   .77 
.87  1.38 
.80   .76 
•29  .ao 
.50  1.60 

•  02 

•  38 

•  04 

•  14 
j^04 

•  24 
.20 
.40 

•  16 

•  15 

•  24 

•  67 
.60 

.07 
•  11 

7 
7 

7 

7 

7 
7 

7 

.02 
.02 

.09 

.03 
.07 

.01 
.04 
.04 
.31 
.20 

.10 
.08 

•  33 

•  33 

•  26 

•  24 

•  26 

7 
•  11 

•  01   •le   .12 

.10 

.44 

•01   •14  2.33 

•08   ^98 

ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PH1LLIPS6URG  BRIDGE 

3.92 

4.49 
3.17 
3.90 
3.15 

.01 
T     T 

T 

T 
T 

7 
•  14 

•  03 

•  46 

.78  1.76 
.40  1.90 
.97   .71 
.76   .60 
•    1.70 

•  03 

T 

•  10 

.04 

! 

.08 
.01 

.04 

.24 
.12 

.43 
.70 
.22 
.77 
.50 

•  16 

•  10 

•  10 

•  03 

7 

.02 
.01 

.03 

7 

■  06 

■  06 

7 

.06 
.07 

.4a 
.23 

.02 

•  47 

•  22 

•  37 

•  36 

•  04 

.12 

•  34 
7     7     ^72 

7     •66 

•  43 

PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 
RID6EFIEL0 

4.00 
2.60 
2.63 

3.06 
3.46 

T 

T 
T 

T 
.04 

T 

•  02 

•  03 

•  05 

.59 
.35 

.19 
.08 

1.17  U56 
•56   ^02 
•70  •eo 
1^33   ^67 
1^17   ^95 

■  T 
.03 

T 

1  :o4 

.26 

.29 
.26 

.18 
.60 

.31 
.17 
.26 

.15 

T 

T 

T 
•  05 

7 

7 

7 
7 
.01 

.01 

7 

■  06 

.06 
.03 
.06 

7 

7 

.02 

.04 

.43 

•  41 
•29   .09 
.31 
.36 
.25 

7         .22 

.04 

7 

•  10 

•  31 

R I NGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

5.43 
3.38 
2.62 

3.13 
3.44 

•  13 

•  02 

T 

•  04 

•  02 

•  01 

•40  1^32 
•90  1^60 
•61   ^97 

•84  1^17 
•55  1^10 

•  12 

•  06 

•  10 
7 

•  02 

•  01 

.20 
.09 
.24 

.83 
.16 
.39 
.22 

•  61 

•  17 

7 

•  10 

.03 

7 

.11 

7 

.03 
.01 

.03 

7 

.22 

7 

.09 

.10 

.02 

.01 

.38 
.42 
.35 

.32 

.20 

.01 
.08 

•  01   (Oa  1^63 

•  10 

•  19 

•01  •eo 

SUSSEX  3  N 

SWEDESBOHO  5  NW 

TOMS  RIVER 

TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY         R 

4.78 
3.31 
3.95 
3.55 
2.72 

T 

T 
T 

•  10 

•  03 

•  02 

T 

•  07 

•  06 

•  01 

•  01 

•  54 

.07 

•  22 

•  27 

•35   ^53 

•95  •sa 

1^50  •as 

1.45   .67 
1.00   .51 

.07 

.07 

.08 

T 
T 

T 

.30 
.09 
.11 
.30 

.24 

•  33 

•  39 
.42 

•  36 
.31 

T 
•  05 

7 

•  01 

•  oe 

.06 

.01 

•  05 

•  01 

7 
7 

7 

.32 
.04 
.01 

.08 

.07 
.02 

.49 

7 

.01 
.01 

.02 

.10 

7 
7 

.79 
.06   .43 
.47 
.37 
.33 

.01 

7     ^46  1^09 
•  01 

■06        ■OS 

7         7 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELD 

WOODCLIFF  LAKE 

2.54 
3.75 
3.82 
3.56 

T 
.18 

•  03 

T 

•  09 

•  02 

•  04 

•  02 

•  20 

•63   ^56 

•34   .94 
1.49  1.02 
.74   .86 

.06 
.08 

.02 

•  03 

•  26 

•  52 

•  40 

•  84 

•  21 

•  30 

•  32 

•  10 

.01 

.01 

.02 
.06 

.02 

.11 
.08 
.04 

.03 
.02 

.16   .27 
.24 
.39 
.32 

.08 
.08 

■  01 

■04  •as 

•  14 

•  64 

S—  B*i«renc»  Nol««  Following  Station  Ind« 


DAILY 

Tl 

EN 

IPI 

:rj 

IT 

UB 

ES 

1 

NEW  JE 
APRIL 

RSEY 
1956 

Table  5 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

55 

31 

47 

38 

47 

41 

62 

41 

66 

46 

54 

46 

47 
41 

43 
35 

57 
33 

48 
36 

44 
41 

46 
38 

47 
40 

48 
39 

51 
46 

55 

46 

59 

43 

51 
41 

51 
37 

49 
40 

54 
34 

63 

46 

55 

43 

44 
34 

47 
35 

61 

43 

S3 

45 

98 

48 

58 
51 

79 
51 

93.2 

40.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

56 

30 

58 

34 

59 
42 

73 
42 

67 

45 

69 
42 

51 
34 

40 
32 

55 

34 

60 
35 

59 
36 

63 

33 

65 
36 

60 
36 

62 

41 

73 
46 

54 
41 

54 
36 

92 

38 

52 

36 

57 
32 

66 

45 

93 

42 

46 
36 

56 
29 

57 

40 

69 
18 

SS 
47 

84 
64 

76 

SO 

61.0 
39.0 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

54 
26 

55 

29 

50 

40 

76 

43 

73 

40 

65 

40 

50 
42 

43 
34 

56 

37 

60 
27 

58 
35 

53 
36 

60 
26 

57 
31 

59 
43 

70 

41 

59 

42 

56 
29 

51 
30 

52 
32 

55 

26 

64 
42 

62 

41 

52 

29 

52 
29 

69 
36 

63 

31 

82 
46 

81 
52 

81 

61 

60.5- 
36.2 

BELVIOERE 

MAX 
HIN 

56 

28 

51 
29 

59 

39 

56 

42 

68 

45 

69 
36 

56 

39 

41 

31 

53 
32 

60 
29 

66 

31 

62 

32 

60 
33 

61 
29 

57 

40 

67 

47 

64 
37 

56 
32 

51 
31 

90 
32 

56 

45 

63 

44 

97 
36 

61 

31 

68 
27 

93 

37 

62 
36 

89 

47 

86 

98 

77 
42 

99.6 
36.6 

BOONTON 

MAX 
MIN 

♦5 
32 

50 
25 

49 
36 

54 
41 

52 

40 

64 

35 

66 

42 

46 
32 

39 
32 

50 
32 

56 

32 

53 
33 

51 
29 

58 
29 

57 

34 

60 
46 

69 
40 

62 
31 

53 
36 

48 
30 

48 
31 

54 
33 

61 
37 

60 
32 

90 
27 

94 
35 

48 
30 

63 

39 

82 

45 

82 
60 

99.9 
39.1 

BRIOCETON  1  NE 

MAX 

MIN 

♦7 
29 

50 
32 

57 
42 

57 
44 

79 

44 

67 

39 

69 

46 

47 
34 

44 

33 

55 
29 

59 
35 

58 
29 

62 

31 

57 
43 

65 
SO 

71 

41 

55 
36 

53 

36 

52 

32 

91 
31 

57 
38 

64 

40 

54 
32 

49 
31 

56 

40 

63 

39 

70 
4« 

84 
62 

82 
64 

99.8 
3S.8 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

56 
29 

56 

31 

57 
41 

70 
42 

69 
50 

69 

47 

64 

43 

41 
36 

64 
35 

60 
38 

67 

42 

55 

39 

63 

38 

61 

40 

60 
46 

74 
48 

55 

45 

54 

40 

54 

40 

45 

40 

59 

29 

64 
43 

98 
42 

52 

40 

58 
32 

94 
39 

66 
39 

86 
47 

84 
49 

79 
51 

60.7 
40.7 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

^6 
25 

52 
23 

48 
30 

51 
41 

53 
36 

66 

30 

60 
41 

42 
32 

42 
32 

51 
26 

56 
28 

51 
27 

87 
26 

60 
25 

58 
34 

62 

47 

71 
37 

53 
28 

55 

31 

49 
28 

47 
26 

56 
38 

61 
98 

51 
26 

50 
22 

59 

35 

48 
31 

64 
42 

89 
63 

83 
62 

96.1 
33.4 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

62 
37 

49 
39 

54 
44 

67 

42 

66 

45 

60 
45 

51 
44 

45 
36 

52 

35 

54 
39 

47 

40 

54 
37 

53 

38 

51 

38 

56 

44 

61 

47 

56 

45 

54 
37 

50 
41 

52 

42 

54 
38 

63 
38 

97 
44 

54 
33 

50 
37 

64 
43 

64 
43 

73 
47 

68 
53 

70 
54 

97.0 
41.5 

CMARLOTTEBURG 

MAX 

HIN 

43 
26 

45 

20 

48 
29 

52 

36 

52 

39 

63 
30 

65 

39 

45 
30 

43 
28 

47 
31 

53 
25 

52 

30 

67 
28 

56 
26 

57 
34 

58 
43 

67 
37 

50 
30 

60 
34 

45 
26 

46 
28 

54 
32 

98 
33 

48 
31 

48 
24 

59 

32 

45 
29 

60 
35 

83 
51 

80 
60 

»4.2 
32.5 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

56 
25 

56 
26 

58 
41 

77 

43 

73 
42 

69 

39 

58 

39 

41 
32 

65 
30 

61 
29 

52 

34 

55 
36 

62 

30 

57 
36 

65 
42 

72 
53 

60 

40 

66 
31 

63 

34 

50 
38 

60 
27 

62 
32 

55 
42 

50 
38 

53 

30 

7» 

42 

84 
48 

59.7 
36.2 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

55 
29 

56 
36 

57 
42 

76 

48 

73 

42 

70 

41 

60 

40 

41 
32 

51 

37 

60 

31 

65 
37 

57 

35 

64 
31 

59 
33 

59 

42 

71 
46 

5S 

41 

53 
33 

53 
34 

52 

34 

57 
31 

64 
40 

97 
40 

48 
32 

57 
30 

99 
40 

64 

38 

89 
46 

83 
61 

78 
52 

61.0 
98.4 

ELIZABETH 

MAX 

HIN 

57 
28 

51 

28 

52 

40 

53 

35 

71 
41 

66 

3B 

66 
36 

40 
32 

55 
32 

61 

30 

55 
31 

60 
35 

69 
29 

60 
29 

55 
37 

75 

47 

56 
38 

57 
31 

53 

34 

52 

31 

59 
28 

66 

38 

60 
39 

51 
31 

98 
26 

49 
37 

62 

34 

89 
4« 

S4 
57 

77 

60 

99.8 
39.9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

MAX 
MIN 

45 
29 

55 

26 

53 
34 

54 
36 

50 
30 

65 

35 

60 

34 

45 
26 

45 

29 

52 

28 

65 
33 

54 
32 

56 
30 

59 
33 

60 
37 

59 
46 

72 

38 

64 
34 

54 
39 

45 
30 

44 
32 

53 
34 

98 
31 

60 
28 

92 

26 

92 

34 

46 

36 

66 

44 

85 

48 

82 
62 

56.7 
34.4 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

55 
28 

52 

24 

58 
38 

60 
37 

67 
39 

67 

34 

54 
38 

41 
31 

52 

32 

59 

30 

56 

30 

60 
34 

62 
25 

60 
24 

55 
34 

70 
46 

54 
35 

54 
28 

51 
35 

61 
27 

64 
25 

63 

40 

58 
38 

52 

28 

55 
21 

94 
39 

64 
33 

84 
46 

S3 
93 

80 
58 

99.9 

34.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

54 

27 

51 
33 

53 

40 

66 

40 

66 

44 

61 

41 

53 

37 

39 

32 

52 

30 

58 
31 

52 

36 

54 
35 

61 

30 

58 
30 

56 

38 

72 

49 

55 

38 

55 
31 

51 
33 

49 
33 

65 
28 

63 

40 

58 
41 

48 
33 

54 
29 

90 
36 

62 

34 

84 

44 

89 
61 

78 
52 

98.4 
36.8 

MAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

51 
28 

57 
33 

51 
42 

57 

43 

72 

44 

75 
40 

72 
38 

46 
34 

40 
33 

55 

33 

61 
35 

50 
34 

56 

31 

67 
31 

51 
42 

62 
62 

76 
46 

65 
36 

66 
35 

63 
35 

98 
28 

62 

34 

67 
42 

67 
33 

45 

56 
39 

60 
36 

66 

45 

86 
52 

83 
65 

60.8 
38.3 

HIGHTSTOWN  I  N 

MAX 

HIN 

54 
27 

53 
29 

54 

41 

68 

41 

65 
43 

63 

38 

53 
38 

39 
32 

52 
32 

57 
32 

52 

35 

57 
34 

62 

30 

58 
30 

58 

39 

72 
52 

54 
fl 

53 

34 

50 
33 

60 
32 

56 

28 

63 

42 

92 

40 

48 
32 

56 
30 

50 
38 

63 

34 

83 
49 

S3 
62 

79 
57 

58.4 
37.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

54 
23 

55 
27 

57 

40 

77 
42 

67 

38 

70 

35 

51 

39 

41 
32 

53 
32 

59 
26 

51 
32 

56 

33 

64 
26 

60 
30 

58 
39 

73 
45 

54 
37 

54 
31 

51 
32 

60 
32 

65 

25 

65 
40 

92 

41 

46 
27 

96 
24 

59 
36 

63 
32 

86 
45 

83 
61 

77 
58 

99.8 
35.3 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

53 
33 

44 
34 

47 
39 

49 
43 

65 
43 

62 

48 

46 
37 

38 
33 

52 
34 

55 
37 

51 
40 

54 
34 

50 
37 

49 
38 

60 

42 

69 

50 

52 

42 

51 

41 

48 
38 

45 
36 

54 
32 

62 

45 

90 
38 

47 
38 

47 
36 

46 
38 

99 

32 

82 
49 

72 
62 

72 

46 

53.9 
39.7 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

56 
26 

48 
24 

50 
40 

64 

40 

66 

45 

62 

35 

49 
34 

37 
32 

54 
32 

56 
30 

47 
29 

50 
28 

59 
23 

57 
25 

55 
41 

71 
42 

55 
32 

56 
28 

51 

30 

49 
28 

56 
27 

67 

44 

93 

38 

46 
30 

60 
26 

53 

36 

98 
33 

88 
48 

85 
57 

78 
47 

57.5 
34.3 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

56 

27 

55 
27 

56 
40 

67 

43 

66 

43 

66 
36 

66 
40 

41 
33 

52 

33 

58 
30 

56 

33 

59 
31 

62 

30 

59 
29 

56 

40 

69 

47 

54 

40 

53 
32 

51 
36 

90 
32 

57 
27 

63 

43 

52 

40 

50 
31 

56 

26 

53 

39 

69 
36 

84 
47 

82 
54 

80 
61 

59.4 
36.8 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

50 
20 

48 
17 

56 

31 

68 

37 

66 

38 

67 
25 

62 
36 

40 
31 

48 
36 

56 

20 

56 
20 

62 

20 

61 
25 

60 
19 

56 

33 

65 

46 

52 

34 

51 
24 

46 
29 

48 
22 

51 
18 

58 
33 

90 
31 

90 
25 

55 

17 

50 
32 

63 
31 

S3 
46 

81 

55 

74 
48 

57.8 
29.9 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

49 
29 

52 

30 

55 
41 

56 

44 

74 
42 

68 

40 

66 
46 

47 
34 

43 
33 

57 
27 

68 
35 

49 
35 

54 
29 

56 
32 

56 

43 

68 
49 

67 

43 

55 
31 

55 

37 

52 
32 

51 
29 

39 

-6»- 

40 

29 

^5 

52 

42 

66 

39 

66 
42 

79 
58 

76 
60 

57.8 
38.0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

46 

31 

54 
27 

49 
38 

55 

42 

54 
40 

68 
35 

tl 

46 

31 

43 
32 

54 
30 

60 
32 

55 

34 

60 
33 

60 
30 

60 
36 

64 

48 

73 

40 

65 
34 

55 

37 

50 
32 

49 
31 

97 
40 

64 

37 

93 

33 

52 
30 

98 

37 

90 

34 

64 
47 

86 
55 

82 
57 

98.4 
36. S 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

53 
29 

45 
29 

46 

39 

62 
39 

66 

48 

56 

43 

46 

37 

38 

31 

53 

32 

52 
32 

45 
36 

50 
37 

52 
30 

52 

30 

52 

41 

70 
45 

59 

39 

52 

33 

49 
36 

48 
32 

55 

29 

62 

45 

91 
39 

49 
34 

48 
31 

49 
39 

97 
33 

86 

47 

83 

66 

75 

47 

55.1 
37.2 

LONG  VALLEY 

MAX 
HIN 

54 
28 

50 
24 

55 

36 

54 

40 

66 
39 

65 

29 

55 

35 

39 
31 

49 
30 

66 
26 

52 
29 

58 
30 

60 
27 

58 
25 

55 
35 

71 

48 

57 
36 

50 
29 

48 
30 

42 
27 

54 
23 

61 
38 

50 

35 

48 
27 

64 
23 

51 
33 

62 
32 

64 
47 

82 
57 

76 

54 

57.3 
33.5 

HILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
28 

57 
34 

58 
43 

78 

45 

67 

41 

68 

39 

50 

35 

42 
34 

56 
32 

60 
26 

50 

35 

59 

33 

61 
28 

57 
32 

61 

45 

72 
42 

66 
40 

64 
32 

62 
35 

52 

35 

58 
30 

64 
42 

54 
34 

44 
31 

56 

30 

63 
42 

64 

39 

69 
51 

83 
69 

79 
49 

60.9 
37.4 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

54 
30 

56 

33 

58 
41 

72 

43 

66 

45 

68 

40 

49 
32 

39 

33 

53 
33 

69 

33 

49 
36 

59 
35 

63 
32 

59 
33 

60 
39 

72 

44 

65 

39 

54 
37 

51 

38 

51 
36 

56 
30 

63 
43 

53 
41 

49 
36 

56 
28 

95 

40 

64 
39 

83 
43 

82 
64 

75 
56 

59.3 

38.2 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

53 
30 

52 

23 

55 
37 

52 

40 

67 

43 

67 

33 

60 

38 

43 
30 

60 
26 

59 
34 

58 
36 

69 
34 

61 
23 

58 
27 

56 
32 

70 
46 

55 
38 

51 
29 

50 
33 

47 
29 

65 

26 

62 

42 

60 
36 

50 
26 

54 
25 

54 
34 

62 

31 

83 

44 

83 
55 

80 
60 

98.9 
34.8 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
32 

46 

33 

49 
39 

54 
42 

68 

44 

63 

43 

47 

36 

38 
32 

53 

34 

59 
35 

60 
38 

57 
36 

54 
34 

58 
35 

50 
41 

72 

47 

55 
40 

56 
35 

50 
37 

48 
36 

57 
32 

65 
42 

53 

39 

50 
37 

54 
36 

48 
38 

58 
36 

85 
46 

80 
62 

74 
46 

56.9 
38.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

54 
28 

53 
28 

52 

39 

56 
39 

66 

41 

66 

40 

57 
39 

41 
32 

60 

31 

59 

33 

58 

36 

56 

34 

60 

30 

57 
32 

57 

36 

72 
48 

55 

40 

51 
34 

52 
36 

49 
32 

57 
28 

66 
42 

57 
39 

52 
33 

66 
29 

50 
37 

62 

34 

84 
45 

83 
62 

80      1  58.9 
61       37.3 

NEWTON 

MAX 

MIN 

42 
27 

50 
22 

49 
34 

55 

40 

54 
45 

66 
30 

66 

42 

44 
32 

39 
32 

46 
26 

56 
27 

54 
29 

59 
29 

57 
26 

59 
39 

60 
45 

66 

38 

50 
29 

52 

30 

41 
27 

48 
26 

55 
36 

99 
33 

48 
30 

48 
26 

56 
39 

45 
29 

63 
43 

82 
51 

81      1  55.0 
60       33a9 

PATERSON 

MAX 
MIN 

48 

31 

53 
30 

50 
37 

51 
41 

51 
43 

66 

4i 

68 

39 

41 

31 

40 
32 

63 
35 

59 
36 

56 
36 

60 
35 

59 
36 

62 
42 

58 
52 

73 
41 

54 
36 

53 
37 

56 

35 

48 
32 

58 
42 

63 

38 

52 
36 

52 
34 

58 
37 

49 
37 

69 

47 

85 
61 

80 
63 

97.4 
39.1 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

55 
24 

55 

28 

59 
42 

74 
42 

73 

43 

67 
36 

55 

38 

40 
25 

56 
30 

59 
28 

59 
32 

57 
34 

64 
27 

60 
29 

57 
38 

78 

48 

55 

34 

55 

31 

52 

34 

52 

31 

56 
23 

65 

42 

97 
42 

52 

28 

56 
24 

53 

38 

65 

33 

89 
42 

83 
62 

80 
63 

61.1 
39.7 

PMILLIPSBURG 

MAX 
HIN 

56 
29 

56 

30 

69 
40 

61 

44 

66 

46 

67 

36 

62 

41 

41 
14 

52 

28 

60 
30 

58 
30 

61 
33 

61 
32 

50 
31 

60 
43 

67 
53 

56 

40 

53 

32 

51 

35 

52 

30 

66 

28 

64 
25 

62 

37 

51 
32 

60 
27 

57 
38 

61 
36 

85 

47 

85 
55 

64 
59 

60.8 
36.0 

PLAINFIELD 

MAX 
HIN 

55 
29 

48 
28 

52 
39 

55 

42 

67 

43 

63 

37 

46 

38 

43 
32 

56 
33 

60 
31 

62 
35 

59 
34 

62 
30 

60 
28 

57 
36 

74 
48 

54 
37 

55 
31 

63 

34 

49 
31 

56 
26 

64 
39 

53 

41 

90 
30 

67 
27 

50 
36 

63 
32 

89 

46 

84 

68 

76 
62 

98.6 
36.1 

PLEASANTVILLt  1  N 

MAX 
HIN 

48 
25 

57 
29 

52 

41 

54 

41 

56 

39 

68 

37 

62 

44 

46 

34 

41 

31 

55 
28 

63 
35 

48 
36 

50 
27 

52 

29 

52 

42 

55 

48 

61 

39 

57 
29 

53 
32 

52 

30 

53 
22 

57 
38 

64 
43 

59 

30 

45 
30 

59 

36 

63 
33 

98 
46 

74 
54 

74       56.0 
53       36.0 

RIDGEFIELD 

HAX 

HIN 

56 
28 

50 
29 

54 
39 

53 
43 

68 

41 

69 

39 

47 

37 

37 
32 

63 
32 

61 
30 

58 

37 

62 
33 

58 
33 

61 

30 

53 

40 

72 
47 

55 

40 

65 

36 

60 
37 

46 

33 

59 

30 

66 
42 

61 
38 

54 
33 

67 
29 

46 
38 

64 
35 

85 
47 

79 
61 

74 
55 

58.4 
37.5 
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Table  S  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
APRIL    1956 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  1      ^ 

RUNYON 

MAX 

MIN 

52 
22 

50 
22 

54 
39 

56 

42 

76 

38 

74 

44 

60 

39 

60     65 

32       30 

62      52      59 

27       28       28 

66       55       56 
25       26       32 

76      56 

46       40 

54 

38 

62 

34 

52 

28 

58 

28 

65 

38 

54 
38 

62 

27 

59 
30 

5* 
36 

66 

34 

87 

41 

B7 
54 

80 
61 

60.6 
'   34«9 

SANDY    HOOK 

MAX 
M1I4 

53 

33 

34 

47 

34 

46 

37 

63 
36 

56 

42 

47 
33 

40  51 
32       35 

55  46  50 
35       35       35 

61       63       49 
37       35       42 

65       52 

44       43 

52 

48 

54 
42 

49 
39 

54 
34 

60 

44 

58 

40 

48 
39 

46 
36 

46 
37 

66 

37 

86 
46 

75 
56 

72 
56 

54.2 
39*3 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

56 
25 

52 

26 

55 

3a 

58 
42 

68 
42 

63 

34 

54 
39 

41       53 

32        31 

61  54  60 
30       35       34 

61       60       56       72       54 
29       26       38      49      42 

55 
30 

52 

33 

61 
29 

58 
24 

64 
38 

56 

39 

49 
28 

56 

24 

51 
37 

64 

34 

84 
47 

84 

65 

79 
62 

59.3 
35.4 

SUSSEX    3    N 

MAX 
MIN 

47 
29 

42 
22 

50 
33 

56 

39 

65 

44 

56 

39 

55 
J5 

36       49 

30       30 

55  54  59 
27       30      30 

56       57       55 
39       28       39 

66       50 

47       37 

51 
29 

52 

31 

48 
29 

55 

35 

68 
39 

52 
33 

49 
30 

56 
33 

48 

34 

64 
30 

82 

45 

77 
55 

77 
45 

55.9 

34.9 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

56 
29 

55 
33 

55 
41 

70 
43 

67 

45 

66 

4^ 

49 
32 

40  53 
32       32 

59  52  61 
33       34      34 

62       60      58 
34       34      41 

72       56 

44       40 

54 
37 

52 

35 

52 

35 

56 

29 

64 

44 

53 

40 

47 
33 

57 
30 

54 
38 

65 

37 

84 

47 

84 
63 

76 

46 

69.6 
38.0 

TRENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

54 
33 

54 
37 

66 

42 

70 
43 

66 

49 

63 
46 

48 

37  52 
33       34 

58  49  58 
36       36       36 

60       58       58 
36       37      42 

71  64 
46      42 

52 
39 

50 
38 

50 
37 

56 

33 

62 
46 

51 

41 

47 
38 

66 

35 

53 

39 

6* 
39 

83 

47 

82 
66 

74 
46 

68.2 
40.1 

Sm  RetoreDce  NotM  Following  StatloD     In'iex 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
APRIL    1956 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  »B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.4 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

4 

3 

1 

9.0 
9 

•..5 

5 

4 

2 

1 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

FLEMINCTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

7.0 
2 

T 
T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
2 

HIGBTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

2 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LAKEWOOD  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

1 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.9 

llOORESTOlfN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

T 

UORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

T 

T 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

3.4 
3 
.6 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

4 

- 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 
3 

T 

PEBBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
2 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

T 

SCUERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND' 

5.0 
T 

SUSSEX  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L2.0 
12 

4 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

3.0 
2 

T 

See  reference  notes  loUovring  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


County 


ALLENDALE 
I  ATLANTIC  Ctrr  N6 
AUDUBON 

BASS  RIVEH  ST  FOREST 
BELLEPLAIht 

BELNAR 
BELVIDERE 

BERLIN  1  W 

eOONTON 

BRANCMVILLE 

BR10GET0N  1  ME 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 
CEOAR  GROVE 

CENTERTON 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CHATSWORTH  9  S 
CLAYTON 

CLINTON 
DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 
GREAT  MEADOWS 
GREENWOOD  LAKE 
HACKENSACK 
HAMHONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 
HIGHTSTONN  PUMPING  STA 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAKEWOOO  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
LUMBERTON 
MACOPIN  INTAKE 
NANVILLE 


0787 
0007 
007B 


1211 
1327 
1335 
13*3 


1*72 
1S12 
1582 


l»9a 
1706 
1749 
2209 
26V> 

2«B2 

2766 
3029 
'3102 
3181 

3291 
3<tl6 
3S16 
i3572 
|3fr62 


>  BERGEN 

<  ATLANTIC 
.  CAMDEN 

I  BURLINGTON 

<  CAPE  MAY 

MONMOUTH 

WARREN 

CAMDEN 

MORR I S 

SUSSEX 

!CUH6ERLAND 

.BURLINGTON 
I  SUSSEX 

Iessex 

I  SALEM 

CAPE  MAY 
ESSEX 
SALEM 
'ASSAIC 
MDRR I S 

BURLINGTON 
GLOUCESTER 

HUNTERDON 
SALEM 


49B7 
5003 
5055 
S071 
5197 


ESSEX 
HUNTERDON 
CUMBERLAND 
MONMOUTH 

GLOUCESTER 

NARREN 

PASSAIC 

BERGEN 

ATLANTIC 

MERCER 

<  'mercer 

I  ;BURLtNGTON 

>  , ESSEX 

I  HUDSON 

^ OCEAN 
HUNTERDON 
(SUSSEX 

>  CUMBERLAND 
1  PASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

BURLINGTON 

PASSAIC 

SOMERSET 


*0  10 
40  50 

39  41 

40  54 

74  47 

39  2B 


39  2B 

38  56 

40  52 

39  31 

41  03 

40  44 


40  40 

40  39 
40  50 
40  31 

39  14 

40  15 

I  42 

40  53 

41  09 
40  53 
39  39 


40  Oft 

40  22 

41  IS 

39  14 

40  53 

40  16 

40  4B 

39  58 

41  01 

40  33 


30 


BERGEN  COUNTT  ENGS 
;•  WEATHER  BUREAU 
N  J.  NYGREN 
.  FORESTRY  SVC 

MRS*  EO  C.  HOFFMAN 

CITY  WATER  OEPT 

ISS  Ci  S.  HIXSON 
SAMUEL  H<  MC  CULLEY 
JERSEY  CITY  WRT  WKS 
ALBERT  M,  DAVENPORT 

RADIO  STATION  WSriJ 
PUBLIC  SVC  E  +  G  CD 
NEWARK  WATER  OEPT 
COMMONWEALTH  WTR  CO 
GERTRUDE  S*  WILLIS 

•WEST  MAGNESITE  CO 
.  A*  PLUNKETT 
OHN  HOPKINS  UNI* 
EMARK  WATER  DEPT 
EDWARD  P.  MOLITOR 

,UM  S.  HAINES 
HARRY  P.  CAMPBELL 

I*  KLOCKNER 
DU  PONT  DE  NEMOURS 
ION  CO  PARK  COMM 

SEWAGE  TREATMENT  PL 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 

•t    RODENBAUGH 
FRANK  J.  MOREAU 


Refer 
To 

Tables 


2    3  5  < 

2    3  5         7 

INAC  10/55 

2   3  5        7    I 


PROF*  J.  B.  5ANGREE  i 
EDMARD  KOWALICK 
TER  SUPPLY  COMM 
:RGEN  county  ENGS 
HUBBARD  PARKHURSIJ  2  3  5 


JAMES  R.  PICKERING 
DEPT  WATER  ♦  SEWAGE 

EOWARO  ENTWISTLE 

IT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WTR  OEPT 

GEORGE  G*  WADDILL 

;*  CASE 

(•  DEPUE 
LEESBURG  STATE  FARM 
PASSAIC  VLY  WTR  CO 


STORM  i 


DSPI 


JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  OEPT 
JOHN  L.  RAOCLIFFE 


2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


MILTON 
MOORE STOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  ST. 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURC 
PHILLIPS6URG  BRIDGE 
PLA INFIELD 
PLEASANTVILLE  I  N 

PRINCETON  WATER  WORK: 


SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 

SWEOESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 
I  TRENTON  we  CITY 
TUCKERTON  2  5W 

VINELANO 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 

WESTFIELO 

WOOOCLIFF  LAKE 

WOODSTOWN  2  NW 

NEW  STATIONS 

TRANQUILITY  2  W 


County 


MORRIS 
BURLINGTON 
MORRIS 
ESSEX 

MIDDLESEX 


BURLINGTON 
6974  WARREN 
ARREN 


ATLANTIC 
MERCER 


BERGEN 
PASSAIC 
MIDDLESEX 


|7e69  jMONMOUTH 
|8I94  SOMERSET 
18402  MORRIS 
,8423  UNION 
18644  iSUSSEX 

18685  IGLDCESTER 

18978  JMERCER 
'BB83  IMERCER 
■8899  lOCEAN 


41  01 

39  58 

40  50 
40  42 
40  28 

40  57 

41  03 
41  02 


40  14 
40  13 
39  35 

39  20 
I  02 

40  40 

40  39 

41  01 

39  40 


Obser- 
vation 
Time 


Observer 


JERSEY  CITY  WTR  WKS 

I*  WILLARD 
JAMES  C.  LONG 

;•  HEATHER  BUREAl 
ARTHUR  H.  AMLOUIST 

HACKENSACK  WATER  CO 

lEWTON  WTR  SWR  COMM 
lEWARK  WATER  DEPT 
COUNTY  ENGINEER 
I.  DEL  VECCHIO 

CHARLES  A.  OOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT 
JOINT  TOLL  BRDSE  COh 
S*  K.  PEARSON 
ATLANTIC  CITY  WTR  WK 

PRINCETON  WATER  CO 
RAHWAY  VLY  SWO  AUTH 
GEORGE  P*  KIRSTEN 

JERSEY  WTR  SUPPLY 
.  WATER  COMM 


BRICE  8.  STANTON 

SUN  OIL  CO 

ROBERT  F*  SNYDER 

E*  H.  RISTOW 

U.  S*  WEATHER  BUREAl 

VERNON  H.  MOTT 

STATE  HOME  FOR  WOME^ 
MATER  SUPPLY  COMM 
BONNIE  BURN  SAN* 
TOWN  ENGINEER 
HACKENSACK  WATER  CO 


WOOOROW  I 


HALTER 


Refer 

To 
Tables 


iCTIVE  1/56 


INACTIVE  2/56 


J   1-COASTAL;   2-DELAWARE;   3-CREAT  EGG  HARBOR; 


Tbe  four  digit  Identification  numbs: 
Figures  and  letters  following  the  a 
Observation  t  lines  given 
Delayed  data  and  correct 


HACKENSACK;   S-HUDSON;   6-aAURICE;   7-IIULLICA;   8-PASSAlC; 
REFSRERCE  NOTES 
number  colunin  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   T 
he  station  name,  sucb  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post 
Station  Index  are  in  local  standard  time. 
11  be  carried  only  in  tbe  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


0-RARITAN ;   1 1 -ROCKAWAY 


numbers  wlthli 


thly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  i 

tlons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  t: 

ess  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   t< 
rage  of  65'  P. 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Reatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlamet 
ABOunts  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  eodl 
I  ground 


inths  will  be  carried  In  the  June  issue  of 
3lea,  are  either  missing  or  received  too  la 
Dperature  in  °F. ,  precipitation  and  evapora 


1  miles.   Degree  < 


equiv: 


Of 


Table  7  is 

I  on  the  ground.   It  is  mi 
ve  observations;  consequently  i 


Veatber  Bureau  and  CAA  i 
ations  when  the  depth  oi 
d  other  causes  of  local 


Long-term  means  for  all  statii 


I  except  full-tine  Weather  Bureau  i 


tions  are  based  i 


-     No 


uU-time   WeatI 


lo< 


ations  (those  shown  : 


1  Tablei 


cord  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  r< 
■t-   And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  meaaureDeot.  tine  distribution  unknown. 

#  Thermooeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground 
roof  of  a  building. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  ; 

Annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equli 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data 

Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fi 


!  of  observation.   See  the  Static 

itlons.  For  these  stations  snow 
mow  on  the  ground  Is  two  Inches 
iriability  In  the  snowpack  result 

the  period  1931-19S5. 

X  as  United  States  Heather  Bureau  St 

and  5  ia  Indicated  by  no  entry . 


Index  for  obsei 
n  ground  values 


'  thernomete: 


I  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  foi 


T   Tn 
V   In 


all 


ludei 


□  th. 


ained  by   writing  ' 


ny  Heather  Bureau  Office  i 


tbe  State  Climatologisi 


Heather  Bun 


c/o  General  Dell 


Ashevllle,  N.  C. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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NEW   JERSEY   -   MAY   1956 


WEATHER   SUMMARY 


GENERAL 

The  month  was  featured  by  frequent  outbreaks  of 
unseasonably  cold  air,  and  became  the  third  con- 
secutive month  with  temperatures  that  were  cooler 
than  usual,  thus  rounding  out  a  cool  Spring  season. 

The  unusually  cold  weather  placed  this  month  along 
with  May  1954  as  the  tenth  coldest  May  since  1885. 
For  the  third  consecutive  month,  all  stations  in 
the  State  that  have  long-term  means  showed  negative 
departures.   Departures  this  month  ranged  from 
-0.4°  at  Runyon  to  -5.4°  at  Charlotteburg.   Extreme 
temperatures  varied  from  93°  on  the  31st  at  Belvi- 
dere  and  Indian  Mills  2  W  to  22°  on  the  9th  at 
Layton  3  NW.   This  low  reading  of  22°,  along  with 
three  other  years,  ranked  as  the  fourth  lowest 
minimum  since  1885. 

For  the  second  consecutive  month  precipitation 
has  been  deficient.   Only  about  one-fourth  of  the 
years  since  1885  have  been  drier.   Of  the  stations 
which  have  long-term  means,  only  one  (Long  Branch 
with  +0.04  inch)  showed  a  positive  departure. 
Monthly  totals  ranged  from  1.26  Inches  at  Deepwater 
to  4.12  inches  at  Milton.   The  greatest  daily 
amount  was  1.80  inches  at  Audubon  on  the  7th.   It 
was  of  passing  interest  that  about  two-thirds  of 
the  stations  had  greatest  daily  amounts  that  were 
less  than  one  inch,  while  a  few  stations  were  less 
than  0.50  inch.   Only  two  stations  reported  frozen 
type  precipitation  during  the  month  with  only  a 
trace  in  each  Instance. 

The  percentage  of  possible  sunshine  was  slightly 
more  than  usual,  while  daytime  cloudiness  was 
generally  deficient  except  in  the  Atlantic  City 
area  where  the  average  coincided  with  the  expected 
value . 

WEATHER  DETAILS 

The  first  half  of  May  was  marked  by  frequent 
changes  In  pressure  patterns  causing  temperatures 
to  fluctuate  considerably  with  alternating  cool 
and  warm  periods.   The  coldest  weather  in  this 
period  occurred  when  a  strong  Canadian  High 
advanced  southeastward  over  the  State  dropping 
temperatures  to  near  10°  below  normal  on  the  7th, 
8th,  and  9th.   The  warmest  weather  of  this  period 
occurred  from  the  12th  to  14th  as  a  series  of 
disturbances  sustained  the  flow  of  warm  air  over 
the  State.   Newark  WB  Airport  reported  a  departure 
of  20°  above  normal  on  the  13th  with  a  maximum 
reading  of  92°.   The  passage  of  a  cold  front  brought 
falling  temperatures  on  the  15th  and  the  pressure 
distribution  from  the  16th  to  30th  kept  tempera- 
tures predominantly  on  the  cold  side  for  that 
period,  except  for  brief  interruptions  on  the  19th 
and  22nd  in  most  areas  when  readings  were  near  or 
slightly  above  normal.   Temperatures  rose  rapidly 
on  the  31st  as  circulation  around  a  disturbance 
centered  over  the  Great  Lakes  caused  a  flow  of 
warm  southerly  winds  over  New  Jersey. 

Numerous  weather  disturbances  that  affected  the 
State  during  the  month  caused  frequent  occurrences 
of  showers  and  thunderstorms.   Some  precipitation 
was  reported  to  have  occurred  on  about  two-thirds 
of  the  days  at  some  stations.   Most  stations 
reported  their  heaviest  precipitation  of  the  month 
on  the  6th  or  7th.   (See  table  3  of  this  bulletin 
for  the  dally  distribution  of  amounts.) 


WEATHER  EFFECTS 

As  the  month  began  farm  operations  appeared  to  be 
7  to  10  days  behind  schedule  due  to  several  weeks 
of  persistently  cool  weather.   The  warm  and  rela- 
tively dry  weather  of  the  second  week  marked  the 
first  real  break  in  the  unfavorable  conditions,  and 
afforded  farmers  an  opportunity  to  make  excellent 
progress  with  their  crops.   The  third  week  of  the 
month  was  cool  and  relatively  dry.   Moderate  to 
heavy  damage  from  frost  was  reported  on  the  17th 
to  cranberries  in  bogs  that  weren't  flooded  and 
considerable  damage  was  noted  elsewhere  to  sweet 
potatoes,  tomatoes,  strawberries,  blueberries,  etc. 
By  the  end  of  the  fourth  week  crop  growth  was 
fairly  good,  though  still  behind  schedule,  with  a 
general  rainfall  needed  soon.   The  exceptionally 
cold  weather  for  so  late  in  the  season  which 
occurred  on  the  mornings  of  the  24th  and  25th 
caused  extensive  frost  damage  again  to  cranberries 
where  the  bogs  weren't  flooded,  and  to  strawberries, 
snap  beans,  cucumbers  and  tomatoes  in  the  uplands. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Thunderstorms  associated  with  an  active  cold  front 
occurred  over  the  entire  State  during  the  after- 
noon of  the  6th  and  morning  of  the  7th.   The  most 
significant  damage  to  life  and  property  occurred 
at  a  seaside  resort  at  Deal,  where  5  persons  were 
killed  by  ensuing  fire  in  a  house  struck  by  light- 
ning.  Estimated  damage  to  property  was  between 
$20,000  and  $25,000.   Several  houses  and  a  number 
of  TV  antennas  were  struck  by  lightning  in  the 
Trenton  Metropolitan  area  causing  the  death  of 
one  person  and  some  property  damage .   There  appeared 
to  be  little  or  no  wind  damage;  maximum  gusts  were 
estimated  to  have  been  30  -  40  mph.   Damage  to 
crops  was  probably  limited  to  several  trees  having 
been  struck  by  lightning.   This  storm  was  unusual 
for  its  duration  rather  than  its  high  winds  or 
severity.   Damage  to  crops  was  negligible,  while 
the  estimated  damage  to  property  for  the  entire 
State  was  $25,000  to  $50,000. 

A  suspected  tornado  occurred  on  the  7th  at  1:15  a.m. 
at  Woodbine  in  Cape  May  County.   Its  path  was  25 
to  50  yards  in  width  and  2  blocks  in  length.   There 
was  little  or  no  damage  to  crops,  but  approximately 
$10,000  to  property.   Some  of  the  property  damage 
was  as  follows:   1.  Two-thirds  of  the  roof  of  the 
local  synagogue  was  blown  off,  and  debris  (including 
many  2"  x  12"  wood  beans)  was  carried  at  least  50 
yards  from  the  building.   2.   A  door  on  the  west 
side  of  a  workshop  and  storage  room  was  blown  In 
when  a  2"  x  4"  bar  snapped,  resulting  in  the  blowing 
out  of  the  entire  south  wall  of  the  cinder  block 
building.   3.   A  small  frame  garage  was  blown  off 
its  original  location  and  moved  several  yards  east- 
ward, but  resulted  in  little  or  no  damage  to  the 
automobile  that  had  been  within.   Other  evidence 
indicated  that  the  storm  lasted  no  more  than  three 
minutes  before  subsiding  and  giving  way  to  rain 
and  lightning.   The  wind  was  reported  to  have 
roared  like  an  express  train  with  much  pounding 
for  a.  very  short  period.   It  was  also  noted  that 
there  was  little  or  no  wind  damage  anywhere  outside 
the  narrow  2  block  long  path. 

FLOODS 

There  were  no  floods  reported  during  the  month. 
Franklin  W.  Long 
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47.0 
46.5 
43.6 

56.0 
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296 
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.09 

1^72 

•  02 

.02 
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.47 

•  40 

•  10 

MI6HTST0WN  1  N 

2.72 

.12 

.29 

.04 

1^*4 

•  03 

.01 

.06 

T 

.09 

T 

•  08 

T 

•  42 

•  02 

INDIAN  MILLS  2    W 

l.»3 

.19 

.14 

.19 

•  40 

T 

.11 

T 

.06 

T 

•  00 

.06   .11 

•  24 

•  02 

IRVINGTON 

2.2« 

.39 

.62 

•  19 

.01 

•  14 

.06 

.19 

.09 

•  33 

•  20 

•  19 

JERSEY  CITY 

2.37 

.43 

.03 

.06 

.29 

•  39 

.01 

.42 

.02 

.01 

•  04 

•  06 

.M 

.03 

•  04 

.20 

.39 

•  01 

•  16 

LAKEHOOO  2  ENE 

2.32 

.43 

.03 

.07 

.46 

.64 

.02  T 

T 

.OS 

T 

T 

.09 

T 

T 

.11 

.03 

.36 

.01 

LAMBERTVILLE 

2.7« 

.14 

.16 

.17 

1.33 

.02 

.02 

.27 

•  01 

.09 

.24 

.09 

.17 

•  03 

•  44 

LAYTON  i    NW 

2.97 

.17 

.39 

.02 

.73 

.17 

•  06 

•  14 

.01 

.24 

•  47 

.31 

.99 

•  02 

.27 

LEESBURG  STATE  FARM 

2.99 

T 

.46 

.06 

.24 

.33 

.03 

.03 

.02 

.08 

•  28 

.39 

.17 

•  20 

.66 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

2.19 

.93 

.09 

.81 

.01 

.03 

•  01 

■  09 

.02 

.12 

•  14 

.47 

•  07 

.20 

T 

LONG  BRANCH 

3.«B 

.37 

.02 

•  08 

1.36 

.46 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.02 

.46 

.14 

.39 

•  13 

.16 

.37 

LONG  VALLEY 

3.00 

.49 

.20 

.99 

.43 

.09 

.09 

•  09 

.49 

.09 

.40   .09 

.37 

.09 

.17 

MACOPIN  INTAKE 

3<sa 

.60 

.21 

.72 

.02 

.08 

T 

•  12 

.02 

.11 

.04 

.23 

1.04 

.20 

.14 

MANVILLE 

2.30 

.40 

.02 

.06 

.36 

.97 

T 

T 

.48 

•  01 

•  40 

MARLTON  1  W 

2.23 

.20 

.20 

•  22 

1.03 

.19 

•  04 

.04 

.02 

•  26 

•  01 

MAYS  LANDING 

2.22 

.10 

.36 

.32 

.32 

.02 

.80 

•  10 

.09 

.14 

•  09 

MIDLAND  PARK 

2.26 

.47 

•  14 

.31 

.09 

•  01 

•  06 

•  03 

.10 

.14 

.12 

.23 

•  01 

•  03 

MILLVILLE 

2.7* 

•  43 

.03 

•  17 

•  39 

.04 

.02 

.16 

.74 

.76 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

2.33 

.47 

.03 

•  20 

.20 

•  31 

T 

T 

.02 

.02 

•02   •Ol 

.M 

.42   .43 

.94 

HILTON 

«.12 

.94 

.30 

•  71 

.10 

.13 

•  06 

.19 

•  04 

.12 

.27 

.17 

1.19 

•  10 

.26 

MOORESTOWN 

2.«« 

.40 

.04 

1^09 

T 

.01 

T 

.14 

T     T 

.16 

T 

.17 

• 

.23 

.18 

MORRIS  PLAINS 

2.26 

T 

.30 

•  02 

.16 

1|0« 

.06 

T 

T 

.11 

T 

T 

.46 

•  31 

.42 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.«g 

.92 

T 

•  07 

.46 

•  22 

T 

.02 

.01 

T 

•  10 

T 

•  06   T 

.11 

.43 

T 

.47 

.29 

T 

.30 

.19 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.64 

.06 

.24 

•  10 

1|38 

T 

T 

.01 

T 

•  08 

.06 

.32 

•  14 

•  29 

.26 

NEW  MILFORO 

2.36 

.42 

•  02 

•  14 

.38 

•  38 

.02 

.04 

•  24 

•  02 

.12 

.14 

.02 

•  46 

.28 

•  08 

NEWTON 

3.11 

•  49 

•  20 

•  71 

.01 

.13   T 

.10 

.39 

•  02 

.19 

T 

.31 

.34 

.19 

.23 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.13 

.46 

•  19 

.80 

.05 

.10   .02 

.03 

.10 

.19 

.29 

•  09 

.43 

.46 

•  36 

ORANGE 

2. 39 

.34 

.01 

. 

• 

• 

1.21 

.02 

•  07 

•  09 

.12 

.22 

•  02 

.29 

.0« 

•  20 

PATERSON 

2.SS 

•  62 

•  06 

.89 

T 

.06 

.03 

.17 

•  03 

T 

.28 

.49 

.30 

•  10 

•  03 

PEMBERTON  3  E 

2.62 

.27 

.20 

1.16 

.04 

.07 

•  06 

.12 

•  24 

.26 

.IE 

PHILLIPSBURG 

4.11 

T 

.96 

T 

T 

1.37 

.19 

.14 

.17 

.69 

T 

.49 

.09 

•  47 

T 

.44 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.99 

.94 

•  IS 

1.20 

.04 

.20 

.41 

•  04 

.60 

•  49 

.21 

.91 

PLAINFIELD 

2.*6 

.12 

.30 

•  OS 

.74 

.01 

.01 

.01 

T 

T 

•  44 

.10 

.04 

•  42 

.66 

T 

•  19 

PLEASANTVILLE  1  N 

>.*2 

•  48 

•  01 

•  40 

.96 

.32 

.09  T 

T 

.67 

■  03 

T 

.13 

.93 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.69 

.14 

•  03 

T 

1.27 

.93 

T 

T    T 

T 

.39 

.46   .43 

.24 

.It 

•  14 

RAHWAY 

1.69 

.31 

.04 

T 

.30 

.40 

T 

.01 

T 

T 

T 

•  10   T 

•  06 

T 

T 

.97 

•  48 

RIOGEFIELD 

2.69 

.42 

.02 

.12 

.79 

•  39 

•  04 

.01 

•  09 

T 

•  06   T 

.19 

.19 

.01 

.37 

T 

•  31 

RINGWOOD 

2.94 

•  93 

•  21 

.77 

T 

.10 

.09 

.29 

•  01 

.12 

.02 

.23 

.12 

.41 

.06   T 

T 

RUNYON 

3.06 

.12 

.12 

1.49 

•  11 

.04 

.42 

.16 

.32 

.10 

•  2( 

SANDY  HOOK 

- 

.16 

.16 

T 

1.97 

T 

•  12 

T 

.11 

- 

- 

- 

- 

SOHERVILLE 

2.17 

.23 

.29 

.07 

1.08 

.02  T 

T 

T 

T 

.09 

.44 

T 

.38 

.01 

SPLIT  ROCK  POND 

2.66 

.46 

•  09 

.79 

.10 

•  06 

.19 

.04 

.09 

.14 

.44 

.30 

.11 

.41 

SUSSEX  3  N 

3.24 

.14 

.44 

.90 

T 

.80 

.21 

•  12 

•  12 

.01 

.23 

.17 

.07 

.39 

.04 

SWEDESBORO  3  NW 

2.27 

.44 

.01 

•  09 

.66 

•  01 

T     .01 

T 

.90 

.01 

T 

.18 

.02 

.30 

.02 

TOMS  RIVER 

2.29 

.37 

T 

.73 

•  08 

.06 

.24 

.19 

.44 

.24 

TRENTON  2 

3.61 

.36 

.04 

.19 

1.17 

.39 

.03 

.02 

•  13 

•  06 

.04   T 

.02 

.07 

.03 

.23   .42 

.43 

.021  .38 

TRENTON  WB  CITY        R 

3.93 

.34 

.02 

.06 

1.22 

.16 

T 

T 

T 

•  06 

•  01 

.02   T 

.07 

.01 

.48   .42 

.34 

.41 

•  4« 

VINELAND 

2. 78 

.37 

T 

•  36 

.36 

T     .02 

•  43 

.02 

T 

.16 

.13 

.14 

.72 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

3.04 

.46 

•  30 

.70 

•  06 

•  03 

.13 

T 

.07 

.02 

.16 

.61 

.09 

.21 

WESTFIELD 

2.62 

•  44 

.03 

.06 

•  39 

.49 

T 

• 

• 

• 

• 

1.27  1 

MOOOCLIFF  LAKE 

2.36 

.42 

.02 

.12 

.94 

.36 

.06 

•  14 

.02 

.12 

.12 

.04 

.04 

.34 

Sm  H«l«r«ac«  NotM  Following  Station  Index 


Tobias 

DAILY 

Tl 

EN 

IPI 

:rj 

\T 

UR 

ES 

NEW  JERSEY 
MAY  1956 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 

Mia 

51 
*7 

51 
45 

58 

92 

48 

55 

42 

60 
48 

92 

45 

90 
42 

93 

45 

71 
52 

63 

49 

70 
90 

88 

60 

70 
59 

65 
93 

73 
90 

50 
41 

63 

49 

64 
91 

62 

52 

97 
48 

62 

55 

76 
55 

99 

45 

96 

44 

60 
52 

99 
59 

76 
53 

99 

49 

61 
51 

Tl 
58 

62.0 
49.9 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

M 

45 

61 

40 

69 

48 

77 
44 

69 

41 

79 

48 

73 

44 

60 

40 

63 
35 

77 
54 

70 
92 

81 

90 

88 
65 

91 

63 

74 
67 

72 
93 

58 
37 

69 

47 

80 
46 

68 
49 

75 

45 

89 

51 

78 

59 

62 

42 

69 

36 

70 
43 

66 

91 

57 

74 
46 

81 
52 

92 
66 

73.0 
48.6 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

M 
4S 

3> 

66 

46 

74 
53 

67 

40 

80 
45 

79 
47 

56 

40 

60 
32 

77 
51 

72 
51 

82 

47 

89 
64 

91 
63 

81 
97 

74 
53 

69 

32 

69 
42 

79 
40 

69 

50 

72 
36 

80 
91 

78 
61 

70 
40 

63 

30 

67 

41 

63 
S3 

71 
62 

74 
42 

78 

48 

90 
63 

72.8 
47.0 

BCLVtOERE 

MAX 
MIN 

67 

40 

66 

41 

71 

43 

74 

44 

66 

36 

73 
50 

67 
49 

63 

32 

64 
31 

73 
53 

66 

44 

84 
49 

92 
71 

89 
63 

78 
52 

71 
53 

62 

33 

66 

42 

80 

40 

79 
45 

80 
47 

88 

57 

85 
56 

63 

38 

68 
31 

74 

40 

71 
92 

72 
32 

76 
39 

79 
53 

91 

64 

71.8 
46.9 

BOONTON 

MAX 
MIN 

70 
3S 

•• 

36 

61 

41 

6« 
43 

71 

34 

62 

44 

72 

48 

59 
36 

98 

29 

62 

40 

70 
42 

63 
50 

80 

50 

87 
60 

76 
53 

75 

51 

68 
32 

97 
39 

56 

38 

74 
46 

67 
43 

71 
49 

81 
55 

68 
37 

60 
30 

63 

38 

68 

46 

66 
52 

69 

43 

71 
90 

73 
5« 

67.8 
43.9 

BRI06ET0N  1  NE 

MAX 
MIN 

77 
44 

64 
37 

60 
46 

66 
51 

76 
39 

65 

47 

82 

52 

53 

39 

60 
38 

61 
53 

79 
52 

61 
49 

87 
63 

90 
59 

72 
54 

71 
34 

98 
42 

67 
41 

79 
49 

68 
39 

72 
49 

81 
61 

77 

37 

61 

33 

64 
43 

68 
54 

68 
94 

79 
49 

86 
91 

70.4 
46.7 

SORLINQTOM 

MAX 
MIN 

67 
49 

65 

41 

70 
46 

7S 

51 

69 
39 

80 
48 

76 

48 

62 

40 

66 

36 

78 
54 

71 
51 

84 
49 

89 
65 

88 
64 

73 
59 

71 

57 

64 
39 

66 

38 

79 
46 

80 
48 

76 

46 

79 
48 

78 
51 

61 

43 

66 

40 

68 
42 

65 

44 

66 

49 

72 

48 

79 
92 

92 
66 

73.6 
48.0 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

69 
3« 

62 

34 

58 

41 

70 
43 

73 

33 

62 

45 

71 
50 

53 

38 

59 
29 

63 

46 

74 

40 

61 

40 

82 
92 

89 
99 

72 

94 

76 
52 

79 
35 

61 
38 

60 
38 

83 
47 

68 
43 

73 
52 

S4 
63 

71 
39 

61 
27 

69 
37 

71 
52 

66 

49 

69 
39 

73 
50 

79 
61 

69.8 
43.8 

CAPE  HAY  3  W 

MAX 
MIN 

66 

48 

56 

40 

60 
47 

63 
52 

61 

45 

68 
48 

67 

48 

55 

44 

67 
43 

70 
90 

67 
49 

78 
48 

78 
99 

81 
64 

72 

57 

70 
58 

64 

44 

66 

48 

68 

50 

70 
56 

67 
42 

66 
94 

70 
57 

68 
47 

60 
38 

62 

39 

61 

42 

71 
59 

71 
49 

60 
53 

84 
62 

67.4 
49.7 

CHARLOTTEBURS 

MAX 
MIN 

67 
36 

6* 

32 

»9 
35 

68 

38 

72 
31 

63 

38 

72 
46 

52 
32 

92 

24 

60 
30 

70 

40 

62 

45 

82 
48 

88 
54 

85 
50 

71 
49 

67 
32 

54 
34 

51 
34 

74 
42 

67 

40 

73 
50 

81 
55 

68 

31 

97 
27 

62 
32 

68 

41 

64 
90 

61 
35 

71 
42 

79 
61 

67.1 
39.9 

CHATSKORTH  S  S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

66 

43 

64 
38 

68 
46 

77 
53 

68 
38 

81 
47 

80 
48 

61 

41 

62 

35 

75 
52 

70 
92 

82 
49 

89 
64 

91 
69 

89 
56 

71 
53 

63 
36 

65 
44 

81 
49 

68 

48 

73 
42 

83 
49 

T9 
62 

69 

40 

67 
34 

67 

41 

64 
51 

74 
61 

74 
93 

79 
59 

90 
69 

73.7 
48.7 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

63 
44 

59 

38 

70 
42 

70 
49 

66 

37 

76 

49 

71 

47 

63 

37 

61 

32 

79 
51 

70 
48 

81 
50 

92 

64 

86 
97 

78 
52 

79 
37 

64 
34 

56 

46 

77 
44 

76 
47 

73 
46 

85 
52 

SO 
63 

66 

38 

67 
35 

70 
41 

66 

94 

71 
93 

74 
42 

74 
49 

91 
69 

72.6 
46.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

74 
35 

70 
33 

64 
34 

70 
38 

74 
34 

73 

44 

74 
46 

54 
34 

61 
33 

65 
35 

72 
42 

79 

47 

86 

42 

90 
62 

74 

54 

72 
46 

79 
33 

63 
34 

64 
49 

80 
46 

73 
45 

83 
49 

85 
55 

70 
34 

60 
29 

67 

40 

71 
41 

70 
40 

67 
39 

72 

49 

74 
54 

71.7 
41.7 

FLEMINSTON  1  NE 

MAX 
HIN 

66 
36 

65 
35 

70 
43 

75 
44 

69 

33 

77 
45 

71 

49 

60 
35 

62 
27 

75 
52 

67 

49 

82 

48 

87 
60 

82 
60 

74 
49 

70 
47 

57 
29 

61 
40 

78 
40 

68 
38 

74 
42 

as 

47 

83 
63 

67 
32 

69 
29 

70 
35 

67 

54 

70 
53 

72 

40 

73 
91 

91  1  71i9 
59   43>9 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

72 
42 

58 
38 

68 
43 

77 

50 

72 
37 

77 
47 

70 
49 

60 

37 

62 

33 

75 

50 

71 
47 

81 
47 

87 
67 

78 
62 

71 
52 

70 
52 

64 
34 

62 

46 

79 

46 

73 
47 

70 
42 

86 

50 

74 
62 

69 

38 

64 
33 

69 

42 

69 

58 

70 
56 

72 
43 

79 
47 

90 
62 

71.9 
47.1 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

B3 
42 

65 
32 

65 

44 

70 
52 

78 
39 

83 
45 

63 
37 

62 

36 

59 
45 

80 
52 

58 
50 

84 

94 

89 
63 

84 
55 

72 
53 

74 
36 

60 
40 

68 
39 

72 

44 

70 
42 

60 
43 

62 
53 

78 
39 

65 
34 

70 
42 

72 
51 

69 
45 

70 
43 

84 
49 

71.6 
44.7 

M1«HTST0WN  1  N 

MAX 
MIN 

64 
42 

60 
36 

68 

43 

75 
51 

64 
36 

78 

46 

67 
47 

60 
36 

63 

34 

79 
51 

66 

48 

81 
48 

87 
65 

80 
61 

72 
53 

71 
93 

58 
33 

64 
46 

78 
49 

69 
46 

74 
43 

89 
90 

74 
60 

63 

37 

69 

31 

70 
42 

64 
50 

71 
59 

74 
42 

74 
50 

91 
65 

71.1 
4«.6 

INDIAN  MILLS  2  N 

MAX 
MIN 

64 
42 

62 

31 

70 
45 

77 

51 

65 

34 

•  1 
44 

74 

45 

60 
37 

63 

30 

76 
52 

69 
51 

82 

4a 

88 
64 

92 
60 

76 

54 

72 
93 

60 
32 

66 

43 

80 
44 

69 

48 

75 
38 

86 

46 

77 
62 

62 
35 

66 

28 

70 
36 

64 
50 

79 
58 

74 
41 

82 
48 

93 
66 

73.2 
45. 7 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

57 
41 

53 

44 

66 

41 

60 
45 

57 

40 

70 
50 

93 

46 

60 
36 

97 
42 

75 

50 

62 
48 

75 

48 

88 

68 

80 
58 

71 

59 

71 
49 

52 

38 

54 
46 

75 
47 

63 
48 

60 
50 

70 
54 

70 
54 

98 

50 

96 

40 

61 

51 

61 

54 

69 

92 

«7 

48 

71 

52 

87 
68 

65.4 
48.8 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

57 
37 

57 
32 

70 
46 

79 
44 

62 

33 

82 
46 

52 
37 

58 
32 

63 
28 

77 
54 

58 
46 

83 
49 

89 
66 

66 
53 

72 
54 

74 
43 

57 
35 

61 
44 

77 
44 

66 
43 

66 
38 

83 
49 

78 
47 

60 
31 

69 
30 

69 
39 

66 
53 

73 
59 

68 
40 

79 
48 

93 
61 

69.8 
43.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

64 

40 

64 
37 

69 
44 

75 
49 

65 
35 

78 

48 

77 

48 

60 

36 

62 

33 

79 

53 

72 
46 

81 

49 

87 
63 

81 
61 

72 

54 

70 
53 

61 

33 

61 

46 

78 

43 

77 
46 

74 

44 

84 
50 

82 
65 

67 

36 

64 
31 

70 

40 

69 
92 

70 
93 

72 

39 

73 
53 

90 
63 

72.9 
46.5 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

69 
31 

62 
33 

71 
38 

72 

34 

69 

28 

70 
40 

63 
47 

60 
30 

62 
22 

70 
46 

65 
38 

83 
46 

88 
98 

82 
55 

71 

48 

68 
50 

98 

24 

93 

40 

75 
32 

71 
36 

75 

40 

S3 
53 

78 
56 

98 

32 

64 
23 

70 
30 

67 

47 

64 
43 

71 
31 

90 
52 

88 
99 

76.6 
39.9 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

78 
45 

61 

34 

58 
45 

61 
90 

70 
40 

59 
45 

76 
52 

35 

40 

97 
39 

65 
48 

75 

50 

58 
48 

81 
51 

90 
62 

87 
92 

79 

99 

73 
38 

55 

44 

69 

41 

71 
90 

66 
38 

69 
51 

74 
61 

75 

42 

62 
31 

60 
48 

« 

69 

58 

75 
43 

65 
53 

76 
97 

68.5 
47.3 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

72 

40 

65 
38 

60 
42 

72 

46 

72 
37 

66 

47 

75 
49 

55 

36 

62 

32 

65 
48 

76 
43 

64 
49 

83 
51 

90 
61 

79 
53 

78 
52 

72 
36 

62 

42 

57 
41 

SO 
46 

70 
45 

72 
50 

85 
62 

71 
37 

62 

31 

65 
40 

69 

91 

69 

91 

68 

43 

75 
93 

74   70 13 
99   45<9 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

55 

45 

54 
38 

68 
45 

75 
45 

58 
40 

73 
48 

70 

40 

55 

36 

57 
39 

76 

54 

67 
47 

79 
49 

88 
67 

69 
60 

68 
54 

71 
45 

93 
38 

97 
45 

70 
44 

69 
49 

60 
45 

72 

51 

75 

59 

58 
40 

98 
39 

65 
43 

64 
53 

69 
53 

67 

47 

77 

90 

91   67.2 
65   47 13 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

64 
38 

60 
34 

69 

40 

71 

40 

62 

32 

72 
46 

66 

45 

59 

34 

62 
26 

73 

49 

66 

40 

80 
47 

89 
59 

89 

98 

74 
47 

71 

41 

66 

28 

57 

43 

79 
35 

73 
43 

72 
42 

81 
48 

78 
56 

60 
32 

63 
29 

68 
33 

6« 
47 

67 
50 

69 
38 

72 
48 

87 
63 

70.3 
42.3 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
42 

61 
36 

68 

51 

74 
46 

63 

41 

82 

49 

96 
42 

61 

39 

61 
36 

76 

57 

65 

50 

82 
90 

89 
65 

92 

64 

74 
55 

74 
45 

67 
33 

68 

44 

75 
42 

69 
46 

72 
40 

80 
52 

77 
52 

62 

40 

64 
34 

66 

44 

64 
68 

76 
52 

67 

44 

80 
92 

91 
66 

71.3 
47.3 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

65 

44 

62 

37 

68 
47 

79 
45 

64 
36 

79 
46 

73 

43 

59 

39 

62 

38 

76 
54 

62 

49 

80 
49 

87 
64 

90 
58 

73 
59 

72 
45 

97 
39 

65 

46 

79 
46 

70 
47 

74 

44 

84 
52 

75 
57 

61 

38 

65 
32 

69 
42 

65 
91 

73 
49 

72 
44 

79 
52 

91 
69 

71.8 
♦6.7 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

63 

40 

62 

34 

69 
39 

71 
43 

68 
33 

72 

47 

72 

45 

58 
35 

61 

28 

73 

49 

70 
44 

79 
48 

39 
66 

87 
59 

79 
93 

70 
50 

64 
28 

54 
43 

79 
36 

74 

44 

71 
43 

82 

50 

79 
62 

65 
35 

63 

30 

68 
37 

68 

90 

66 

90 

71 
49 

71 
49 

87 
66 

70.9 

44.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

5« 
46 

95 

44 

71 
45 

65 

46 

65 

42 

74 
90 

53 

46 

61 

38 

69 

38 

76 
54 

60 
48 

83 
90 

92 
68 

79 
56 

71 
95 

73 

44 

97 
39 

96 

47 

80 
47 

67 
49 

65 

49 

82 

54 

71 

48 

62 

44 

60 
42 

67 
46 

69 
99 

69 
53 

74 
48 

75 
52 

92 
67 

69.1 
48.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

63 
42 

61 
38 

69 
42 

75 
47 

63 
37 

79 
46 

75 

46 

59 

39 

62 
33 

74 
92 

72 
47 

80 
48 

87 
65 

87 
57 

" 

70 
52 

64 
39 

59 
45 

77 
44 

77 
47 

71 

44 

S3 
49 

82 

63 

66 

40 

62 
32 

68 

42 

67 
92 

69 
54 

71 

44 

72 

51 

89 
69 

71.6 
46.8 

NEWTON 

MAX 
MIN 

67 
36 

65 
36 

61 

40 

69 

41 

74 
35 

64 

44 

71 

48 

52 

34 

57 

27 

63 

49 

70 

40 

64 

48 

82 

49 

86 
58 

80 
90 

72 

51 

67 

30 

57 
39 

54 
34 

76 
43 

67 
43 

74 
52 

83 
60 

68 

37 

67 
27 

63 
35 

70 
49 

63 

51 

63 

42 

73 
49 

73 
59 

67.9 
42.8 

PATERSON 

MAX 
MIN 

79 
43 

65 

41 

62 
43 

72 
46 

71 
39 

66 
45 

75 
49 

55 

36 

61 
39 

66 

44 

77 
46 

62 

51 

82 
60 

91 
60 

76 
54 

77 
53 

73 

42 

62 

37 

70 
42 

89 
92 

68 
49 

71 

54 

85 
60 

72 
41 

62 

37 

76 
47 

70 
92 

6« 
54 

70 
46 

79 
53 

76 
60 

71.4 
47.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

67 
43 

62 
32 

69 

44 

77 
48 

65 
35 

79 

43 

77 

46 

61 
37 

64 
30 

75 
48 

61 

50 

80 
46 

89 
63 

87 
61 

77 
53 

71 
52 

59 

31 

66 

45 

79 
41 

74 
46 

75 
39 

85 

37 

77 
62 

64 
36 

69 

30 

70 
38 

67 
91 

79 
56 

74 

43 

80 
48 

91 
57 

73.0 
44.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

65 

40 

65 

40 

69 

44 

74 
45 

72 
37 

73 

49 

79 
48 

60 
36 

64 
32 

73 
93 

72 
44 

80 
49 

85 
64 

88 
62 

82 
51 

73 

54 

65 

35 

60 
45 

76 

43 

77 
46 

76 

47 

82 

54 

79 
52 

63 

40 

65 

34 

70 
40 

70 
92 

68 
53 

74 
40 

73 
96 

90   72>8 
62  1   46a7 

i 

PLA INFIELD 

MAX 
HIN 

63 

41 

59 

37 

69 
42 

75 

49 

65 
36 

75 

48 

72 
47 

61 
38 

64 
32 

77 
52 

64 
47 

81 
50 

90 
65 

78 
53 

76 
93 

72 
53 

59 
36 

59 
46 

78 
43 

68 
47 

73 
45 

84 
50 

72 
58 

61 
40 

65 
33 

68 

40 

63 
53 

70 
95 

73 
44 

73 
90 

90  1  70 (O 
66  1  4«a7 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

81 
46 

58 
32 

67 
47 

63 

50 

67 
39 

59 
44 

70 
90 

55 

36 

93 

31 

57 
43 

78 
50 

58 
49 

85 
94 

89 
62 

74 
96 

70 
93 

74 
32 

51 
40 

67 

44 

68 
49 

62 

39 

63 

45 

74 
57 

78 

41 

60 
32 

60 
42 

61 

48 

68 
56 

77 

42 

64 
60 

72   67.3 
56   45.6 

RIDGEFIELO 

MAX 
MIN 

66 

41 

62 

40 

69 

43 

72 

45 

67 
36 

75 

49 

73 
49 

62 

36 

66 
38 

77 
90 

68 
45 

S3 
51 

89 
66 

87 
64 

78 
93 

73 

44 

58 
37 

94 
49 

78 

42 

68 
46 

74 
48 

83 

94 

71 

48 

62 
33 

66 

33 

71 

43 

64 
64 

69 

54 

75 
43 

72 
52 

91 
67 

71.7 
46.6 
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Table  5  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

[PI 

:rj 

\T 

UR 

ES 

NEW  JERSEY 
MAY  1956 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RUNYON 

MAX 
MIN 

62 

38 

56 

32 

70 
43 

68 
42 

75 
32 

80 

47 

70 
40 

63 

34 

68 
27 

80 
38 

70 
48 

86 

48 

90 
60 

84 
59 

78 
66 

73 
63 

68 
33 

63 

40 

79 
41 

77 
47 

79 
43 

88 
50 

78 
63 

69 
33 

68 
27 

72 
46 

11 

73 
51 

78 
96 

82 
60 

92 
61 

74.4 
49i4 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

55 
*6 

55 

42 

66 

42 

69 
42 

58 

43 

70 
60 

53 

46 

66 

40 

60 
39 

71 
50 

61 

48 

76 
49 

84 
63 

72 
52 

57 
51 

70 

51 

58 
40 

68 

40 

73 
48 

66 

50 

62 
49 

72 

53 

71 
53 

60 

46 

68 
44 

65 

44 

64>8 
46t9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

6* 
39 

62 
35 

70 
43 

76 

45 

66 

33 

78 
43 

75 

48 

62 

43 

63 

30 

76 
53 

66 

60 

81 
49 

69 
63 

80 
60 

76 
53 

l\ 

60 
32 

61 
46 

78 
41 

75 
44 

74 
43 

84 
50 

78 
64 

67 
36 

64 
31 

70 
37 

64 
52 

71 
51 

72 

40 

74 
92 

91 
63 

72.1 
49.8 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

63 

35 

SB 

38 

70 
39 

72 

43 

65 
35 

66 

48 

57 
46 

58 

31 

61 
29 

68 

49 

66 
39 

80 
46 

86 
64 

80 
59 

72 
50 

69 

48 

57 
32 

54 
42 

74 
36 

66 
40 

74 
45 

82 

54 

75 
55 

59 
37 

63 
28 

68 

40 

68 

49 

64 
52 

72 
36 

S« 

48 

90 
61 

69.2 

43.3 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

65 
'•2 

64 

39 

70 
45 

76 

46 

66 
37 

78 

48 

61 

45 

62 

38 

64 
38 

77 

53 

66 
48 

84 

49 

89 
66 

83 
56 

74 
53 

71 
50 

58 

35 

66 
47 

81 
47 

66 
47 

78 

47 

85 
53 

75 

51 

63 

39 

65 

34 

70 
46 

69 
53 

70 
52 

74 
45 

79 

53 

92 
65 

71.9 
47.2 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

64 
4* 

61 

43 

69 
45 

76 
46 

64 

41 

78 

48 

62 
46 

60 
40 

61 
39 

75 
56 

63 
49 

83 
49 

88 
65 

79 
58 

72 
56 

69 
46 

67 
39 

62 
48 

78 
47 

66 
46 

73 
48 

83 
53 

73 
46 

61 

42 

63 

40 

68 
48 

65 

63 

70 
51 

71 

47 

79 
62 

90 
66 

69.9 
48.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CAKOB  BROOK 
PLEASAHTVILLE  1  N 
RDNYON 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.16 
9 

.13 
34 

.00 
8 

.20 
36 

.10 
10 

.01 
32 

.00 

4 

.22 
55 

.10 
6 

.17 
60 

.15 
10 

.07 
52 

.00 
8 

.14 

.18 
28 

.16 

.16 
30 

.20 

* 

.08 
32 

.14 

* 

.18 
14 

22 

.13 

* 

.15 
8 

.07 
20 

.20 
309 

.18 
11 

.20 
26 

.08 
39 

.21 
12 

.22 
30 

.24 
42 

.23 
12 

.17 
27 

.16 
47 

.10 
18 

.19 
66 

.25 
85 

.12 
5 

.13 

5 

.09 
28 

.10 
6 

.11 
2 

.13 
30 

.17 
5 

.10 
20 

.27 

75 

.00 

4 

.19 
19 

.23 
28 

.15 

4 

.13 
21 

.12 
42 

.21 
5 

.14 

72 

.18 
68 

.00 
10 

.23 

9 

45 

.18 
14 

.09 
3 

.29 
37 

.20 

4 

.18 

1 

.22 
36 

.15 
10 

24 

.19 
51 

.00 
12 

12 

56 

.00 
23 

.28 
36 

.42 
40 

.18 

7 

.27 
17 

.20 
3 

.00 
6 

.01 
13 

72 

.23 

10 

B5.56 
B1449 

3.67 
345 
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STATION  INDEX 


County 


ALUNOALE 

CATLANTIC   CITY   WS 
AU0U80N 

BASS   RIVER   ST   FOREST 
BEU.En.AlN 

BELHAR 
BELVIOERE 
BERLIN    1    H 
eOONTON 
BRANCMVILLE 

SaiCXiETON    1    NE 
8UR1.INCT0N 
CANISTEAR    RESERVOIR 
CANOE   SROOK 
CAMTON 

CAPE    MAY    3    « 
CEOAIt   CROVE 
CENTER TON 
CHARU>TTEBURC 
CHATHAM 

CHATSafORTH    }    S 

CLArron 

CLINTON 

OEEPVATER 

eulZASETH 

ELIZABETH PO«T 

ESSEX   FELLS   SERV   BLOC 

FLEMIMTON    1    NE 

FOSTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSeOi» 
GREAT  HEAOOHS 
GREENtlOOO    LAKE 
HACK ENS ACK 
ra>««ONT0N    2    WtE 

HICtlTSTOMN    1    N 
HI6HTST0WH   PUMPING    STA 
INDIAN   MILLS   2   W 
IRVINCTON 
JERSEY   CITY 

LAKEVOOO    2    EN£ 
LAMeERTVILLE 
LAYTOH   3   NW 
LEES8URG   STATE   FARM 
LITTLE   FALLS   WATER  CO 

LONG   BRANCH 
LONG   VALLEY 
LUMSERTON 
HACOPIN    INTAKE 
MANVILLE 


10100   lERGEtt 
0323  jATLANTlC 

'Qy*A    CAMDEN 

<0»28  JBURLlNCTON 
0690  iCAPE    HAY 

0T21  ImONMOUTH 
07M  IWARflEN 
OTBT   CAMOEN 
0«0T    MOBKIS 
09T8  I  SUSSEX 

102B    CUMSESLANO 
1211  iBURLINGTON 
1S2T  isL>SSEX 
133»    ES«EX 
13*3  |SAL£M 

13S1    CAPE    MAY 
1*T2   ESSES 
1512   SALEM 
1SS2  , PASSAIC 
'1590  IMOSRIS 

1596    SURLINGTOM 
1708    4L0UCESTER 
1749    HUNTERDON 
2209    SALEM 
2MA    UNION 


:    UNION 
I   ESSEX 

I  HUNTERDON 
!  iCUMBERLANO 
IMOIMOUTH 

GLOUCESTER 
WARREN 
PASSAIC 
BERGEN 

atlantic 
'mercer 

>  MERCER 

I  BURLINGTON 

I  ESSEX 

I  HUDSON 


3291 
>41« 
3»1« 
13572 
3M2 


40B7 
9003 
3059 

3071 
5197 


<  HUNTERDON 

<  SUSSEX 

:  CUMBERLAND 
'  IPASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

BURLINGTON 

PASSAIC 

SOMERSET 


•  I  02 
39  22 
39  54 

30  37 
1  139  1« 


1  40  10 

2  40  50 

7  30  48 

8  40  »4 
2  41  09 

2  39  28 


2  39  28 

1  38  5« 

B  40  92 

6  39  31 

B  41  03 

B  40  44 

1  39  44  j 

•  39  39  I 

10  '40  38  I 

,  2  i39  41  j 

1  |40  40 

I  8  ko  39 

{  8  {40  50  I 

|lO  40  31  , 

!  2  30  14 

jlO  40  15 

i  2  |39  42  I 

'  2  i40  53  I 

<  8  141  09  j 

{  4  40  53 

I  7  30  30 


;10  40  16 
llO  40  17 
I  7  30  4B 

1  40  43 
,  1  40  44 

'  1  40  06 

'  2  40  22 

2  41  19 

6  39  14 

8  40  53 

1  40  18 
10  40  48 

2  130  58 
0  141  01 

10  40  33 


Obser- 
vation 
Time 


BEROEN  COUNTY  EN6S 
U*  S*  MEATHER  BUREAU 
IRVIN  Jt  NYGREN 
N*Y.  FORESTRY  SVC 
HRSi  ED  C. 


CITY  WATER  OEPT 

SS  C*  S.  HIXSON 
SAMUEL  H.  MC  CULLEY 
JERSEY  CITY  WRT  HKS 
ALBERT  H.  DAVENPORT 


7A 

9A    RADIO    STATION 
ftp    PUBLIC    SVC    E    +    G    CO 
SA  INEWARK    WATER    OEPT 
9A  ICOMMONWEALTH    WTR 
9A  IgERTRUDE    St    WILL] 


SP    NtWEST    HAGNESITE    CO 

,•    PLUHKETT 

JOHN  HOPKINS  UNIi 

NEWARK  WATER  DEPT 

8A  EDWARD  P.  MOLlTOR 

JAM  St  HAINES 
flp  'harry  P,  CAMPBELL 
«P  Lt  W*  KLOCKXER 
ID  DU  PONT  OE  NEMOURS 
33   5P  '  SP  UNION  CO  PARK  COKM 

;      i 

30  ;     JMlO  SEWAGE  TREATMENT  PL 
290  '  SA  ;  8A  BOeOUGH  ESSEX  FELLS 
9P  DONALD  YOUNG 
9P  F«  A*  KOOENBAUGH 
104   6P   «P  IfRANK  j.  HOREAU 


190 


Refer 

To 
Tables 


2    3 


JPROF*    J.    B*    SAN&REE   ' 
lEDMARD    KOWALICK 
iWATER    SUPPLY    COMM 

iBERGEN    COUNTY    ENGS 

PARKHURSTI    2    3    9 


100  I    8P  I    8P    JAMES    Rk    PICKERING 

75  I  JMID  loEPT   WATER    +   SEWAGE 

100      7P       7P   lEDWARO    ENTWISTLE 
120  !  V'lO  iJOINT   MEETING   GARAGE 

135  IMID  IMID  iJERSEY    CITY   WTR    OEPT 


Igeorge   G*    NAOOILL 
CASE 

DEPUE 
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NEW  JERSEY  -  JUNE  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

June  was  slightly  warmer  and  wetter  than 
usual .   The  warmer  than  usual  weather  was 
welcomed  by  farmers  since  crops  were  re- 
tarded somewhat  by  persistently  cool 
weather  during  the  spring  season. 

Almost  three-fourths  of  the  temperature 
stations  that  have  long-term  means 
showed  positive  departures.   The  range  of 
departures  was  from  +2.7°  at  Runyon  to 
-1.5°  at  Lakewood  2  ENE.   Two  stations, 
Hammonton  2  NNE  and  Runyon,  reached  100° 
on  the  14th  for  the  State's  highest  tem- 
perature and  two  stations,  Charlotteburg 
and  Layton  3  NW,  dropped  to  35°  on  the 
19th  for  the  lowest  reading  of  the  month. 
These  extreme  readings  were  well  within 
the  range  of  extremes  during  the  period 
of  record  since  1885. 

This  was  the  wettest  June  since  1948. 
Stations  with  long-term  precipitation 
means  were  nearly  equally  divided  between 
positive  and  negative  departures.   These 
departures  ranged  from  +6-43  inches  at 
Belleplain  to  -1.68  inches  at  Plainfield. 
Monthly  totals  varied  from  2.51  inches  at 
Deepwater  to  8.86  inches  at  Belleplain, 
while  the  greatest  daily  amount  was  2.90 
Inches  at  Berlin  1  W  on  the  3rd.   A  large 
percentage  of  the  stations  had  greatest 
daily  amounts  that  exceeded  1  inch,  and 
several  stations  had  between  2  and  3  inches. 

Daytime  cloudiness  was  slightly  more  than 
usual,  while  the  percentage  of  possible 
sunshine  was  slightly  in  excess  except  at 
Trenton  where  it  was  slightly  below  usual 
expectancy. 

WEATHER  DETAILS 

As  the  month  began  temperatures  were 
slightly  above  normal,  but  the  passage  of 
a  cold  front  on  the  1st  brought  cooler 
weather  for  the  remainder  of  the  1st  week 
with  temperatures  averaging  slightly  below 
normal.   Precipitation  fell  throughout  the 
State  on  the  1st  and  2nd,  and  continued  in 
most  areas  until  the  morning  of  the  3rd. 
Most  stations  reported  heavy  amounts  on 
the  2nd.   On  the  8th  temperatures  were 
generally  slightly  above  normal,  but  cloudy 
and  cooler  weather  with  showers  and  thunder- 
storms prevailed  on  the  9th  and  10th.   A 
warming  trend  which  began  on  the  11th  pro- 
duced the  warmest  weather  of  the  month 
during  the  13th  to  17th  period.   Showers 
and  thunderstorms  on  the  16th  and  17th 
brought  the  only  significant  precipitation 
during  this  warm  period. 


The  passage  of  a  cold  front  across  the 
State  on  the  17th  ushered  in  cooler  weather   j 
that  persisted  the  18th  to  21st,  with  many    ! 
stations  reporting  their  lowest  temperature   i 
of  the  month  in  this  period.   General  rains   1 
occurred  on  the  21st  with  amounts  ranging 
from  light  to  heavy.   Temperatures  for  the 
period  22nd  to  27th  averaged  slightly  above 
normal,  but  the  cold  front  passage  late  on   ' 
the  27th  brought  cooler  weather  and  the      | 
month  ended  with  temperatures  just  slightly 
below  normal.   Scattered  showers  and  thun-   i 
derstorms  occurred  on  the  23rd,  24th,  27th   ! 
and  28th.  | 

WEATHER  EFFECTS  I 

I 
Adequate  precipitation  and  soil  moisture     I 
during  the  early  part  of  the  month,  except   ] 
in  a  few  scattered  areas,  resulted  in  good 
general  crop  progress;  but  warmer  nights     | 
were  needed  for  growth  to  approach  normal 
for  the  time  of  year.   The  first  prolonged 
heat  wave  of  the  season,  which  occurred 
about  mid-month;  was  accompanied  by  warm     ^ 
nights  and  induced  excellent  growth  in  most  \ 
crops.   However,  the  lack  of  appreciable     ] 
precipitation  in  some  areas  at  this  time     j 
of  the  month  necessitated  increased  irri-    , 
gat ion.   As  the  month  ended  general  crop 
growth  and  progress  was  reported  to  have     j 
been  very  good  during  the  past  few  weeks.     | 
Still,  some  areas  needed  to  continue  irri-   i 
gation  until  a  more  general  rain  could 
furnish  a  more  equal  distribution  of         i 
moisture  over  the  State.  ' 

DESTRUCTIVE  STORMS  j 

On  the  10th  from  6  to  9  p.m.,  in  Hunterdon   ' 

and  Warren  Counties,  a  thunderstorm  with     ^ 

accompanying  hail,  wind  and  lightning 

caused  an  estimated  $250,000  damage  to  crops  { 

and  other  property.   The  principal  damage 

was  due  to  hail  although  some  was  caused     | 

by  wind  and  lightning.   Extensive  damage 

to  crops,  houses,  trees,  shrubbery,  green-   \ 

houses,  and  automobiles  was  reported  in 

the  storm  area  reaching  from  Belvidere  to    | 

Clinton  and  Flemington.   Hailstones  varying 

in  size  from  moth  balls  to  golf  balls  were 

sighted,  and  in  some  places,  piled  4  to  5 

inches  high.  j 

FLOODS  ' 

None  were  reported  during  June.  j 

Franklin  W.  Long  1 

Weather  Records  Processing  Center       j 
Chattanooga,  Tennessee 
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83.3 
83.4 
81.0 
83.6 

56.6 
58.3 
52.7 
58.9 
57.6 

68.4 
70.8 
68.1 
70.0 
70.6 

-  1,5 
.8 
.8 

,9 

95 
95 
95 
94 
99 

14+ 

14 

15 

14+ 

15 

39 
45 
35 
48 
46 

20 
20 
19 
8 
20 

53 
16 
37 
32 
18 

7 
6 
8 
6 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,06 
5.27 
3.51 
6.37 
4.60 

.65 

1,32 

-   .70 

.15 

i.ie 

1.01 

.68 

1.65 

1.23 

3 
3 
3 
3 
3 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
8 
8 
11 

4 
4 
3 
S 

2 

2 

1 
0 
3 
1 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE  CAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 

78.7 
30.8 
82.4 
81.4 
83.2 

59.6 
54.8 
60.2 
59.9 
56.1 

69.2 
67.8 
71,3 
70,7 
69.7 

,0 
.5 

93 
95 
97 
96 
96 

14+ 

14 

14 

13+ 

14 

46 
39 
43 
45 
39 

20 
20 
20 
20 
20 

44 
38 
17 
21 
29 

5 
3 
7 
6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,96 
3.88 

4,51 
4,83 
2,63 

-  .63 

-  .41 

1.19 

.81 
1.15 

.99 
1.30 

.52 

23 
2 

1 
3 
2 

.0 
.0 
,0 
,0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
6 

7 

3 
3 

5 

1 

0 
1 
0 
1 
0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

R 

AM 
AM 

81.6 
82.2 
80.7 
82.9 
84.0 

62.1 

59.2 
54.1 
60,3 
57.0 

71.9 
70.7 
67.4 
71.6 
70.5 

1,4 
.7 

-  .1 
•  9 

-  .7 

99 
95 
94 
99 
97 

14 

14 

15+ 

15 

14 

52 
46 
38 
49 
39 

20 
20 
19 
20 
20 

19 
15 
59 
17 
19 

6 
6 
5 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,31 
3,15 
3,96 
4,03 
2,94 

-  .49 

-  .68 

-  .51 

-  .32 

-  .95 

1.01 
1.12 

.76 
1.72 

.79 

2 

24 

27 

3 

2 

,0 
,0 
,0 

,b 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
8 
9 
10 
6 

2 
2 
4 
1 
2 

I 

I 

0 

1 

0 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEFIELD 
RUNYON 

AM 

84.9 
81.8 
79. IM 
82.2 
86.9 

57.7 
58,7 
69. 4M 
60.0 
57.0 

71.3 
70.3 
69. 3M 
71,1 
72,0 

1.5 

,4 

-   .1 

1,1 

2,7 

95 
97 
96 
99 
100 

14+ 

14 

14 

14 

14 

46 

45 
48 
48 
40 

20 
20 

5 
20 
20 

15 

17 
43 
IB 
14 

11 
5 

4 

7 

14 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6,86 
2,89 
4,50 
4,19 
4,06 

2.47 
-  1.68 

1.36 
.43 
.21 

1.79 
.53 

1.14 
1.25 
1.57 

24 
24 
22 
2 
17 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
9 
7 

5 

2 

5 
3 

2 

3 

0 
2 

2 
1 

SANDY  HOOK  LBSTA 
SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

R 

78.0 
83.2 

81.4 
83.1 
81.5 

63.3 

57.8 
55.4 
60.9 
61.8 

70.7 
70.5 
68.4 
72.0 
71.7 

1,0 

,7 
-   ,5 

•  9 

95 
96 
96 
96 
96 

15 
14 
15 
14 
14 

53 
42 
42 
48 
51 

9 

20 
19 
20 
20 

18 
17 
35 
10 
16 

4 
5 
4 
8 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.50 
3.96 
3,84 
4,46 
5,01 

•  38 

-  .04 

-  .36 

•  21 
1.14 

1.35 
1.35 
1.28 
1.88 
2.03 

2 

24 

16 

2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

e 

8 
8 

7 

2 
3 
3 

2 
3 

2 

1 
1 
1 
2 

AVERAGE 

70,3 

4,39 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  43  - 


DAILY  PRECIPITATION 


"o 

Day  of  month 

station 

O 

I 

H 

12   3 

4   5  1  6 

7  1  8   9 

10   11   12 

13  1  14   15 

16 

17  1 

18 

19   20   21 

22 

23   24 

25  1  26 

27 

28 

29   30 

31 

ATLANTIC  CITY  We        R 

4<12 

■  83   .4«   .01 

.03 

.29   .01 

.01 

T 

•  20 

T 

1.50 

T 

.66 

.12 

T 

AUDUBON 

7.07 

.22   .94   .40 

.86 

T 

•  84 

.98 

.15 

•  90 

1*90 

.28 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

«<3S 

.96  1.74 

•  21 

.51 

.32 

•  61 

.06 

•  37 

BELLEPLAIN 

a.u 

1.56  1.76  1.29 

.92 

•  05 

.89 

.17 

1.00 

•  98 

•  38 

•  03 

•  31 

BELMAR 

J.«7 

.61   .70   .12 

.13 

•  06 

1^60 

.04 

•  61 

BELVIDERE 

6i2S 

.31   .81   .80 

T    T 

2.20   .59 

T 

T 

•  28 

2^40 

•  93 

BERLIN  1  W 

9.B7 

.60  2.90 

.62 

.29 

•  50 

1^00 

BOONTON 

3|80 

.34   .20   .94 

T     .10 

.36 

.19 

•  04 

•  29 

•  29 

•  03 

•  38 

•  93 

•  11 

BRANCHVILLE 

*.8» 

.16   .22   .75 

.04 

.07   .19 

T 

2.19 

•  34 

•  18 

T 

•  59 

•  16 

BRIDGETON  1  NE 

3.67 

.03   .90  1.20 

.01 

.95   T 

•  04 

.04 

■  01 

•  01 

•  63 

.64 

•  01 

BURLINSTON 

9.«7 

.99  1.30   .83 

.09 

•  30 

.98 

•  09 

•  90 

•  19 

•  48 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3>10 

.20   .02   .81 

T 

T 

•03   .14 

.72 

T 

T 

•  26 

•  12 

•  31 

•  45 

CANOE  BROOK 

3>76 

.36   .08   .97 

T 

.03   .21 

.03 

•  10 

•  22 

•  29 

•  10 

•  30 

1^10 

•  01 

CANTON 

2.&e 

.16   .84 

.99 

.09 

.01 

•  01 

•  39 

•Ot  ,53 

CAPE  MAY  3  M 

t>73 

.90  1.42   .32 

.01   .14 

.33 

.33 

•  59 

•  99 

•  92 

•  02 

CEDAR  GROVE 

9*M 

.40   .24  1.28 

1.66 

.18 

.16 

.07 

.34 

•  10 

•  92 

•  13 

•  33 

•  17 

CHARLOTTEBURG 

9«33 

.53   .12   .88 

.03 

.03   .13 

.24 

•  01 

.22 

•  22 

•  66 

•  26 

CHATHAM 

3|41 

.36   .07   .92 

.02   .18 

.04 

•  08 

.26 

•  20 

•  20 

•  19 

.89 

CHATSWORTM  5  S 

RECORD  MISSING 

CLAYTON 

«ieo 

.28  1.26   .30 

.62 

•  09 

.33 

•  29 

.13 

•42   •SI 

•  92 

.11 

•  19 

CLINTON 

9»93 

.22   .86  1.07 

T 

2.12 

T 

•  32 

•  77 

•  54 

.04 

OEEPWATER 

2>91 

.12   .41   .06 

.63   .01 

.01 

.40 

•02   •IB 

.02 

.44 

.02 

■  19 

ELIZABETH 

t.2« 

.31  1.06   .34 

•02   •lO 

.01 

•  32 

.08 

1.63 

.24 

•  18 

ELIZABETHPORT 

4t40 

.31  1,20   .22 

T 

•  04 

.01 

•01   ^33 

.02 

.09  1.29 

.64 

•  28 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

»i07 

.32   .20   .81 

•03   ^30 

.19 

.45 

.24 

.22 

•  36 

FLEMINGTON  1  NE 

3.90 

.42   .06   .79 

T          T 

T 

.01   ^42 

.19 

T 

T 

•  36 

.30 

T 

.53 

T 

FREEHOLD 

3.61 

.47  1.33   .08 

.03 

•  12 

.23 

•  17 

.91 

•  27 

6REENM00D  LAKE 

3.10 

.41   .10  1.28 

.01 

T     .20 

.19 

.01 

•  11 

.10 

•  10 

.66 

■  03 

HAMMONTON  2  NNE 

0.42 

.54  2.88 

1^02 

.01 

.01 

•  03 

.30 

•23   .57 

■  32 

•  51 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.90 

.25   .72 

T 

T     •SO 

.19 

T 

•  14 

1.14 

T 

■  04 

INDIAN  MILLS  2  W 

*.76 

.23  2.33   .34 

T 

T     •26 

■  24 

.26 

T 

.18 

.42   .48 

T 

1RVIN6T0N 

3.«t 

.27   .88   .23 

.02 

.16   .01 

T 

T 

•  33 

.62   .13 

.80 

■  01 

JERSEY  CITY 

2.93 

■33  1.24   .29 

.01 

.11 

.04 

.04 

•  39 

.02   .36 

.08 

LAKEWOOD  2  ENE 

4.00 

.01   .94  1.18 

.01 

•  27 

.23 

T 

•  08 

1.00   .24 

.90 

LAMBERTVILLE 

5.27 

.35   .86  1.01 

•  36 

.05 

.77 

•  36 

.95 

.26 

•  32 

LAYTON  3  NW 

3. SI 

.29   .60   .68 

T 

.08 

.05 

.02   .21 

•  21 

.08 

•  40 

.26 

.63 

LEESeURG  STATE  FARM 

«.37 

1.14  1.65 

.55 

•  04 

.74 

•  20 

1.45 

.30 

•  30 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4.60 

.34   .08  1.23 

T 

T 

T    .11 

.41 

.40 

•  04 

.26 

.28 

•  42 

.25 

■  24 

•  54 

LONG  BRANCH 

2.96 

.72   .79   .06 

.01 

.07 

.01 

•  19 

T 

.81   .30 

T 

T 

LONG  VALLEY 

3.6« 

1.19   .45 

.92 

.16 

•  OS 

.02 

•  30 

•  38 

.80 

•  02 

MACOPIN  INTAKE 

4.67 

.64   .36  1.02 

T 

.04 

.02   .19 

.27 

.18 

•  04 

.18 

•  30 

.02 

•  99 

•  46 

T 

MANVILLE 

2.96 

.31   .49   .09 

.25 

•  36 

•  61 

•  77 

•  08 

MARLTON  1  W 

9.16 

.44  1.17   .84 

.97 

.02 

•  28 

.01 

•  30 

•  09 

•23  1^10 

•  13 

MAYS  LANDING 

9.00 

•68   .62   .95 

1.06 

.04 

.90 

•  05 

•20   ^90 

MIDLAND  PARK 

3.53 

.37   •    1.49 

.01 

.11 

.10 

•  21 

•  32 

•  96 

MILLVILLE 

4.78 

.89   .69   .30 

•  63 

.07 

.59 

.02 

•02   ^74 

.35 

•  52 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

4.51 

.99   .89   T 

T 

•  64 

.90 

.03 

T 

.01 

•03   •OS 

.05 

•  42 

MILTON 

4.16 

■97   .06   .69 

.06 

•12   ^26 

.23 

•  20 

•02   ^21 

.27 

•  67 

•  40 

•  04 

MOORESTOWN 

4.83 

.72   .20  1.30 

•  39 

• 

• 

.57 

•  01 

•  01 

•     ^99 

•  49 

•  27 

MORRIS  PLAINS 

2.63 

.33   .52   .20 

.02 

•09   ^21 

.09 

T 

T 

•  38 

.44 

•  37 

•  02 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.31 

■19  1.01   .23 

T     T 

T 

•  12 

•  02 

T 

•  26 

•99  •oe 

•  40 

•  01 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.15 

.40   .98   .10 

•  20 

T 

.27 

■  10 

•  31 

1^12 

T 

•  07 

NEW  MILFORD 

3.52 

.50  1.04   .14 

.04 

•  02 

.64 

•  22 

•  18 

.22 

•  52 

NEWTOM 

3.96 

.70   .06   •70 

.19   .66 

.21 

T 

•  30 

•  13 

.05 

•  76 

•  24 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.99 

•99   •OO   .85 

.03   .18 

.26 

•  01 

•  20 

•  24 

.26 

•  56 

■  35 

ORANGE 

2.99 

•28  1^01   .17 

.02 

.25 

.03 

•  27 

•27   ^07 

•  58 

PATERSON 

4.03 

•12   ^30  1^72 

T 

T     .07 

.22 

•  01 

•  22 

T     ^35 

.19 

•  29 

■  12 

•  42 

PEMBERTON  3  E 

2.94 

•29   ^79   .43 

.02 

•  19 

.07 

•  04 

•  74 

■  41 

PHILLIPSBURG 

6.86 

.39   .67   .73 

T 

T    1.09 

T 

T 

T 

•  48 

1^79 

1^75 

T 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

8.42 

.60   .06  1.60 

.61 

1^50 

2^75 

1^30 

PLAINFIELD 

2.89 

.34   .52   .09 

T 

T 

.33   .03 

T 

.07 

•  30 

•  93 

•  49 

•  27 

PLEASANTVILLE  1  N 

4.50 

.63  1.02 

.01 

.59 

.02 

.68 

1^14 

T     ^49 

PRINCETOM  WATER  WORKS 

2.79 

.14   .95   T 

.36 

.02 

•  14 

.09 

.21 

•20   •OO 

•  04 

•  04 

RAHWAY 

4.4S 

.22  1.10   .20 

.04 

T 

.28 

•  10 

T     •BO 

1^42 

■  20 

RIDGEFIELD 

4.19 

.11  1.25   .18 

T 

1.07 

•  31 

•19   ^12 

•  83 

■  13 

RINGWOOD 

3.16 

.41   .10  1.28 

.01 

T     .20 

.19 

.01 

•  11 

•  10 

.10 

•  66 

■  03 

RUNYON 

4.06 

.42   .90   .10 

.18 

1.57 

•  43 

.43 

•  03 

SANDY  HOOK  LBSTA 

3.50 

.10  1.39   .26 

T 

.03   T 

•  20 

T 

.43 

1^13 

SOMERVILLE 

3.96 

.93   .43   .24 

.24 

T 

•  31 

1.35 

•  62 

■  24 

SPLIT  ROCK  POND 

4.28 

.48   .00   .87 

.10 

.26 

•  49 

•  32 

.26 

.53 

•  59 

•  20 

•  13 

SUSSEX  3  N 

3.84 

.97   .45   .13 

T 

T 

.23 

1^28 

T 

•  28 

T     .12 

•  78 

SWEDESBDRO  9  NW 

3.09 

.13   .39   .47 

.02   .98 

•  28 

T 

.02 

•  08 

.22 

.53 

•  37 

TOMS  RIVER 

3.91 

•81  1^44   .14 

T 

.06 

•  07 

.53 

•  96 

•  30 

TRENTON  2 

4.46 

•18  1.88   .16 

.41 

.06 

.47 

T 

T     ^27 

T 

.41   .62 

T 

TRENTON  WB  CITY         R 

9.01 

.13  2.03   .04 

T 

.34 

•  07 

1.29 

T 

T     ^23 

.68   .20 

T 

T 

VINELAND 

4.40 

T     .71  1.51 

.01   .63 

•  09 

.07 

.53 

•  07 

.49 

.33 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

3.29 

.19   .07  1.15 

T 

T     .11 

.46 

T 

.18 

.15 

•  58 

•  40 

T 

WESTFIELD 

3.70 

•     •     .99 

T 

T     T 

.15   .04 

T 

•  37 

.44 

.88 

•  37 

■  46 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

3.32 

.22  1.02   .28 

.04 

•  04 

.02 

•  24 

.12 

1^34 

Sm  B«f«r«ic«  NolM  Following  SUtton  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1955  -   1956 


NEW  JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

r 

December  j 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

ATLANTIC  CITY  WB 

T 

T 

6.6 

.6 

10.2 

.4 

17.8 

AUDUBON 

2i0 

2.0 

9.5 

- 

12.0 

- 

" 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

.4 

T 

6.B 

1.0 

e.o 

16.2 

BELLEPI.AIN 

~ 

Si5 

- 

10.5 

2.0 

~ 

BELMAR 

~ 

■ 

■ 

" 

~ 

" 

BELVIOERE 

4.1 

3.5 

4.5 

15.5 

T 

27.6 

BERLIN  1  W 

«.5 

- 

5.7 

T 

11.6 

- 

- 

BOONTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRANCHVILLE 

4.0 

7.6 

6.5 

- 

23.0 

10.0 

~ 

BRIOGETON  1  NE 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

~ 

BURLINGTON 

T 

- 

. 

T 

_ 

- 

- 

CANISTEAR  RESERVOIR 

i»S 

8.0 

- 

7.0 

30.5 

20.0 

- 

CANOE  BROOK 

3i5 

3.7 

2.4 

3.9 

25.5 

- 

- 

CANTON 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

~ 

CAPE  MAY  3  H 

T 

T 

- 

T 

- 

- 

* 

CEOAR  GROVE 

3.0 

3.1 

.5 

5.0 

23.0 

5.0 

39.6 

CHARL0TTEBUR6 

3.2 

6.1 

2.0 

6.9 

29.5 

13.5 

61.2 

CHATHAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

CHATSWORTH  5  S 

1.0 

T 

- 

- 

15.8 

- 

- 

- 

- 

CLAYTON 

2.0 

.5 

10.0 

•  5 

13.4 

T 

26.4 

CLINTON 

<..a 

1.5 

3.0 

1.8 

- 

- 

- 

DEERWATER 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

ELIZABETH 

2.3 

4.0 

2.6 

4.0 

25.0 

3.0 

40.9 

ELIZABETHPORT 

- 

.7 

* 

- 

- 

- 

*- 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

3.0 

5.1 

1.0 

6.0 

" 

" 

" 

FLEHIN&TON  1  NE 

T 

S.O 

6.9 

9.0 

6.6 

30.5 

7.0 

68.0 

FORTESCUE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FREEHOLD 

3.0 

1.5 

5.8 

2.5 

14. S 

4.C 

31.6 

GREENMOOO  LAKE 

7.6 

1.9 

6.2 

26.3 

- 

" 

HAHMONTON  2  NNE 

■ 

" 

" 

- 

' 

" 

HIOHTSTOMN  1  N 

T 

2.8 

2.2 

5.8 

1.7 

13.5 

3.5 

29.9 

INDIAN  MILLS  2    W 

2.5 

.9 

8.0 

1.3 

15.0 

T 

27.7 

IRVINGTON 

- 

- 

1.0 

- 

- 

3.5 

- 

JERSEY  CITY 

<>a5 

T 

- 

- 

- 

- 

" 

LAKEWOOO  2  ENE 

2.4 

i.e 

7.2 

2.0 

14.4 

I.e 

29.6 

LAMBERTVILLE 

5.0 

2.1 

8.0 

1.0 

22. C 

1.0 

39.1 

LAYTON  3  NW 

3.0 

7.7 

" 

7.1 

23.7 

7.3 

- 

LEESBUR6  STATE  FARM 

T 

- 

» 

T 

11.0 

.9 

T 

- 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

3.2 

4.7 

1.2 

4.5 

22.6 

5.2 

41.4 

LONG  BRANCH 

1.2 

2.0 

6.0 

2.2 

16.3 

3.5 

31.2 

LONG  VALLEY 

3.0 

5.0 

3.0 

7.5 

26.5 

9.0 

54.0 

MACOPIN  INTAKE 

3.0 

5.5 

2.0 

7.5 

27.0 

9.0' 

54.0 

MANVILLE 

- 

- 

- 

2.0 

- 

MARLTON  1  in 

3.0 

2.3 

6.6 

1.0 

- 

1.5 

- 

MAYS  LANDING 

T 

T 

7.0 

1.0 

15.0 

1.0 

24.0 

MIDLAND  PARK 

3.0 

4.3 

. 

3.6 

28.8 

5.0 

- 

MILLVILLE 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

T 

T 

8.4 

T 

11.2 

.9 

20.5 

MILTON 

- 

. 

- 

- 

- 

MOORESTOWN 

2.0 

2.0 

4.5 

1.1 

11.5 

.5 

21.6 

MORRIS  PLAINS 

4.2 

5.4 

2.6 

5.8 

30.7 

9.0 

57.7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

2.2 

3.8 

2.4 

2.4 

26.0 

3.4 

T 

40.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

T 

2.8 

1.3 

2.5 

1.5 

18.9 

1.8 

28.8 

NEW  MILFORO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWTON 

2.0 

6.0 

6.0 

7.0 

24.0 

- 

- 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.0 

5.8 

1.8 

6.5 

32.3 

12.0 

62.4 

ORANGE 

- 

- 

- 

- 

- 

» 

PATERSON 

3.0 

4.1 

.5 

3.0 

29.1 

3.5 

43.2 

PEMSERTON  3  E 

1.5 

.2 

8.0 

1.5 

12.4 

1.5 

2S«1 

PHILLIPSBURG 

T 

2.3 

3.5 

- 

6.7 

15.5 

2.0 

- 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PLAINFIELO 

T 

2.8 

3.3 

2.5 

3.8 

22.5 

4.0 

39.1 

PLEASANTVILLE  1  N 

T 

- 

- 

2.7 

10.5 

1.0 

- 

PRINCETON  WATER  WORKS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RAHWAY 

T 

2.7 

2.5 

1.7 

14.7 

3.4 

27.0 

RIDGEFIELO 

3.0 

3.7 

.8 

6.0 

24.2 

5.0 

42.7 

R I NGWOOD 

6.0 

2.1 

5.7 

23.1 

- 

- 

RUNYON 

- 

2.3 

• 

- 

23.0 

3.0 

- 

SANDY  HOOK 

T   , 

2.6 

2.8 

1.7 

11.3 

2.5 

21.1 

SOMERVILLE 

T 

3.1 

4.5 

3.6 

3.1 

23.7 

5.0 

43.0 

SPLIT  ROCK  POND 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

SUSSEX  3  N 

T 

T 

2.5 

9.6 

- 

- 

- 

12.0 

- 

SWEOESBORO  5  NW 

2.0 

- 

6.5 

— 

- 

T 

- 

TOMS  RIVER 

.6 

e.3 

2.0 

16.5 

- 

- 

TRENTON  2 

3.8 

2.9 

10.0 

•  3 

22.2 

9.1 

44.3 

TRENTON  WB  CITY 

4.0 

1.9 

7.9 

2.0 

18.8 

4.2 

38.8 

TUCKERTON 

- 

- 

- 

— 

1.5 

T 

> 

- 

- 

- 

- 

■> 

- 

VINELAND 

1.0 

1.5 

8.3 

> 

- 

- 

— 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.8 

.7 

•  6 

24.9 

5.0 

35.0 

WESTFIELO 

3.5 

3.2 

1.8 

- 

23.0 

9.9 

- 

WOOOCLIFF  LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

WOODSTONN  2  NW 

" 

■ 

4.0 

* 

- 

"■ 

~ 

~ 

~ 

BEGINNING  WITH   JANUARY    1,    19S6,    HAIL  WAS   EXCLUDED   FROM  THE   SNOWFALL   TABLES. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


10      11      12      13 


16      17 


25      26      27 


ATLANTIC  CUV   WB 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIOERE 

BOONTON 

BRIOCETON  1  NE 

BURLINOTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURS 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOO 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIOHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  M 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3   E 

PHILLIPSBUR6 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIOGEFIELO 


MAX   85 
MINI  63 


MAX   8« 
MIN   64 


MAX   83 
MIN   64 


MAX   89 
MIN   62 


MAX 
MIN 


63   64 
S7   SB 


MAX 
MINI  65 


63   »e   66   67 
56   58   57   56 


75   78   80   84 
55   53   57   53 


80   63 
43   55 


84   69 
62   59 


73   73 
53   49 


81   70   76 


02  88  63 

61  58  56 

74  69  68 

62  59  57 

86  SO  61 

60  50  53 


MAX   89 
MIN   65 


max;    86 
MIN   64 


67   74 
57   59 


85   65 
60   55 


67   73 

54   57 


71   76 

58   60 


89   71 

67   65 


67   75 
56   61 


65   75 
58   61 


72   72 
55   51 


73  i  73 
591  51 


78   68   74 
55   49   53 


87   67 
60   60 


85   68 
57   54 


62   69 

58   57 


79   71   72 
62   52   57 


67   74 
62   57 


64   73 
57   63 


77   72 
56   54 


65   72 
56   59 


63   55   99 


80   64 
51   48 


92   88   64 1  78 
65   58   55;  56 


85   71   76   74 
MIN   64   58   61   52 


71   74 
48   48 


85  64  76 1  73 

63  58  56  53 

87  75  66  69 

62  62  60,  53 


76   74   7S 

55   47   49 


74 
52 


73   71   75 

50   43   47 


77    eo 

51   54 

81   79 


55   51   56 


78   79 
49   49 


81 


82 

49 


79   83 
48   50 


78   80 

51   54 


63   75   76 


73   62 
56   57 


66   72   7S   77   78   78   85   80 
60   61   51   48   52   49   49   58 


69   76   7» 

53   541  53 


51   52   52 


84   89 
49   50 


83 
53 

74   78   75   82   89 
54   51   55   50   53 


85   90 


78   82 

46   49 


86   89 

46   48 


84   89 

48   48 


79   89 
56   57 


84   90 
46   49 


83   90 
52   53 


83   89 
51   53 


74   76 
50   49 


89   86 
57   50 


S3   S8   •! 


80 
54 

73 
45   49   56 

76   82   64 
56   62   54 


50  53  57 

89  91  85 

44  48  50 

79  81  81 
49  48  98 

80  86  90 
92  52  53 


56  59  53 

82  87  84 

51  64  54 

78  86  89 


85   90   67 


56   61   55   53   55 .  53   56   53 


97   50   56 


50   43   53 


51   52   58 


80   85 
67   59 


83   91 
56   52 


65   69   80 
53   64  52 


71   84 
54  48 


66   74 

57   59 


69   87 
93   43 


83   88 
SO   55 


82   90 
56   55 


74   80 
53   SO 


81   88 

51   50 


81   88 
60   54 


74   90 
62   56 


82   89 

56   52 


82   89 
56  49 


80   88 
58   60 


81   90 
56   50 


81   88 
55   51 


88   90 
52   56 


69   82 
52   S3 


80   89 
59   99 


80   86 
50   46 


81   86 
58   54 


81   88 
52   SO 


82   91 
58   59 


.i8  78 

51  47 

69  80 

56  56 

83  88 

55  49 

81  90 

56  52 

82  88 
54  53 

69  75 

58  94 

78  90 

59  54 


89   84 
70   74 


96   94 
70   68 


93   96   99 
65   68   66 


98   97 
63   65 


89   99 
73   63 


94   99 
69   67 


98   96 
69   69 


90   97 
62   62 


94   9« 
66   67 


91   97 
68   67 


9»   99 

67   63 


92   97 
70   71 


94   99 
66   64 


90   93 

70   66 


90   91 
66   67 


88   94 
99   64 


93   99   96 
68   68   67 


90   93 
60   60 


92  100   98 


81   82 

72   70 


89   88 
67   69 


86   90 
70   70 


99   86 

68   67 


94   92 
68   64 


88   88 
69   69 


94   89 
70   67 


86  89 

69  68 

92  90 

63  61 


69   67   70 
59   58   63 


89   89   73 
66   67   62 


87   79 
69   66 


96  95  84 
68  67  63 

92  90  83 

65  66  61 

91  88  75 

68  70  64 

97  89  90 
68  70  65 

91  86  76 

67  68  64 

89  90  73 

66  68  69 


95   90 
73  73 


83   71 
70   61 


79  76  72 

46  46  60 

77  74  73 

43  42  60 

69  73  75 

48  45  46 

79  77  74 

53  48  59 

76  71  71 

46  41  57 

68  69  71 

56  42  61 

75  73  69 

35  37  43 


73   78 
48   46 


92   90 
70   69 


86   92 
64   66 


77   78 
68   70 


86   87   91 
66   64   69 


S3   78 
69  *1 


86   84   90   85 
66   61   67  '  62 


65   56   67 


73   91   87   88 
62   60   64 


85   84   82 
53   59   57 


89   91 
63   67 


84   89 
52   62 


86   84   83 
69   64   68 


87   82 
67   48 


72   72 
49   46 


88  I  87 
66   64 

88   87 


94   81   69 
69   67   47 


91   87   82 
68   68   64 


71  76  72 

47  47  59 

75  73  79 

45  44  58 

75  76  72 

47  44  60 

73  73  71 

43  40  59 

67  64  70 
62  66  60 

68  68  70 
42  39  60 

76  74  74 

47  45  60 


74   89 
56   66 


90   88 
69   60 


95'  90 

56  i  59 


91'  94 

66!  60 


90   84   75   75   74 


55   35   38   58 


93   97 
67   67 


99   99 

69   68 


92   96   99 
68   73   62 


94   99   96 
70   74   73 


90   99 

67   69 


90   91 
64  «1 


92   99   99 


79   70 
68   54 


68 

53 


52 

77   78   72 
48   46   58 

69   70   71 
48   46   62 


91   90   90  I  88 
57   64   65   66 


90   88   86 
64   67   65 


90   87 
66   66 


90   90   88 
64   67   67 


88   80   82 

66   69   66  1  70 


91   81   86 
64   66   67 


90   91 
63   67 


89   87   84   83 
55   65   55   49 


90   88 

68  I  68 


76   93   88  I  92 
62   62   65  ' 


92   78   87 
65   65   65 


89   85   86 

63   69   64 


92   88   73   74   71   74   90   92 
69   70   65  I  47   43   63   63   70 


90  87  71 

67  71  57 

94  91  86 

68  66  62 

93  89  75 
74  71  59 

90  90  75 

69  69  66 

94  91  83 
63  62  S8 


73   72 
48   46 


73   89   90 


69   66   69   68 


70   68   73 
55   52   60 


70   72 
49   46 


74   74 
38   40 


96   93   85   76 
70   73   67   64   52 


96  94 
63  66 


89   75 
67   64 


90   90 
63   59 


91   83 
68   66 


90   88 
65   67 


71   89 
60   60 


74   91 
63   61 


91   93 
64   65 


92   95   99 1  03   94   90   89   75   69   93   91 


67   62   66 

90   97   94 
67   67   66 


68   69   63  I  48   46   61   63   63 


94 

67   70 


85 
69 


87   81  [ 
67   60 


91   83   77 


72 

74 

49 

46 

69 

69 

60 

60 

74 

74 

68   64   51   48   69 


90   89 
65   66 


90   84   85 
65   65   65 


90   89 
67   64 


89   91 
61   69 


62   65   65   67   58   66 


89   90 

54   62 


87   88 
S3   63 


83   90 
59   65 


89   90 
61   68 


89   89 
58   67 


87   92 
57   67 


78   82 
62   69 


79   91 
57   66 


87   85   88 

64   57   68 


79   8f 


78   83 
56   57 


90 
60 

85 
65 

88 
66 

83 
52 

82 
61 

82 
57 

80 
51 

91 
69 

87 
66 

84 
65 

86 

69 

82 

93 

71 

90 
68 

90 
68 

89 
66 

94 

70 

89 
65 

SO 
58 

86   76 
49   49 


•  1   79 
65   60 


83   79   72 
54  47  43 


84   89 
56   67 


78  84 

54  57 

77  89 
53  59 

88  79 

94  55 

78  88 

49  48 


83   77   87 


94   80 
S5   60 


83   79 
59   50 


77   77 
58   60 


77 
53 


8«   79   86 

68   51   52 


86   81 
69   42 


90   83 
62   95 


86 

86 

86 

S3 

77 

99 

63 

58 

92 

92 

79 

89 

89 

78 

83 

62 

68 

62 

»• 

96 

84 

S3 

80 

76 

84 

91 

62 

52 

46 

47 

85 

92 

84 

78 

84 

66 

70 

64 

97 

98 

85 

90 

82 

77 

83 

61 

68 

65 

94 

56 

84 

84 

81 

81 

83 

55 

60 

55 

50 

47 

85 

89 

89 

78 

82 

63 

68 

64 

59 

59 

S3 

88 

81 

78 

84 

98 

65 

62 

94 

93 

83 

84 

84 

82 

74 

49 

60 

57 

SO 

49 

88 

86 

87 

85 

78 

99 

65 

65 

56 

55 

86 

92 

83 

82 

89 

57 

66 

58 

51 

51 

85 

88 

83 

76 

89 

67 

66 

69 

52 

S3 

87 

SI 

86 

84 

89 

61 

70 

57 

57 

89 

89 

Sf 

77 

86 

57 

67 

61 

96 

54 

S««  R«Wenc«  NoIm  FoQowlng  StalioD 
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Table  S  ■  Contmued 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

[PI 

:rj 

\T 

UR 

ES 

NEW   JERSEY 
JUNE    1956 

Day 

Of  Month 

? 

I 

2 

1 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1. 

13 

14 

IS  ^  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25       26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

RUNYON 

MAX 
MIN 

95 

70 

75 
56 

78 
60 

70 

54 

81 
51 

7B 
62 

64 
48 

89 
51 

70 
55 

89 
56 

93 
68 

97 
49 

96 
61 

100 
62 

97 
62 

90 
70 

90 
72 

76 
62 

75 
44 

75 
40 

80 
60 

93 
60 

90 
62 

90 
66 

89 

66 

88 
63 

91 
64 

89 
46 

91 

48 

97 

43 

a«>9 

57  (O 

SANDY    HOOK    LBSTA 

MAX 
MIN 

78 
61 

66 
66 

70 
57 

6.- 
67 

74 
68 

71 
61 

76 
63 

82 
64 

68 
53 

66 
66 

78 
58 

86 
60 

90 
69 

93 
77 

96 
75 

86 

72 

80 
70 

73 
61 

68 
59 

66 
62 

70 
61 

91 
60 

80 
68 

86 
66 

83 

70 

78 
56 

87 
65 

78 

73 

76 
51 

80 

61 

78.0 
63<3 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

84 

63 

68 
56 

74 
60 

76 
53 

78 

48 

70 

53 

83 

SO 

89 
62 

80 
56 

75 
57 

82 
61 

89 

61 

91 
62 

96 
64 

95 
66 

92 
68 

88 

74 

80 
65 

76 

45 

76 
42 

73 
60 

91 
63 

88 
64 

89 
54 

87 
70 

84 
66 

87 
66 

83 
57 

79 
50 

86 

51 

83»2 
97>e 

SUSSEX    3   N 

MAX 
MIN 

82 
62 

66 

51 

7* 
52 

72 
51 

75 

47 

79 
46 

84 
48 

89 

51 

77 
65 

70 
53 

79 
53 

89 

49 

94 
66 

96 
63 

96 
61 

95 
64 

82 
64 

75 

75 
42 

71 
45 

73 
58 

89 
66 

84 
60 

88 

64 

80 
64 

83 
50 

83 
63 

80 
68 

78 

48 

84 
54 

81.4 
55.4 

TRENTON    2 

MAX 

MIN 

8* 
63 

65 

57 

76 
61 

76 
54 

80 

54 

79 

58 

85 
52 

90 
67 

72 

56 

75 
67 

83 

59 

89 
68 

92 
69 

96 
70 

96 
69 

92 

70 

88 
71 

62 

76 
50 

75 
48 

73 
60 

91 
65 

92 

70 

88 
67 

85 
66 

86 

61 

90 
69 

83 
54 

78 
55 

86 
65 

83.1 
60.9 

TRENTON    WB   CITY 

MAX 

HIN 

82 
63 

63 

56 

73 
61 

72 
56 

77 
57 

77 
59 

82 
56 

89 
60 

64 
55 

73 
56 

81 
60 

88 
69 

92 

70 

96 
72 

96 
71 

91 
69 

88 
70 

73 
56 

74 
52 

72 

51 

72 

60 

90 
67 

91 

68 

88 
68 

86 

69 

85 
56 

89 
70 

82 
53 

76 
58 

83 
68 

31.6 
61.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  fc.  o" 
002 

CAJCOE  BROOK 
PLKASAMTVILLE   1    11 
RDHYON 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
HAX 
VIN 

.21 

18 

50 

.00 
6 

.13 
18 

23 

.00 
8 

.02 

19 

16 

.00 

7 

.12 

5 

.17 
33 

.15 

7 

.08 
17 

.27 
48 

.13 

7 

.15 
8 

.02 

7 

.20 
8 

.16 
23 

.36 
14 

.21 
0 

.17 
11 

.21 
15 

.12 
0 

.21 

12 

.21 
22 

.12 

1 

.04 
9 

.04 
6 

.21 

3 

.01 
4 

.11 
36 

.00 
3 

.13 
10 

.22 
21 

.18 

4 

.28 
18 

.26 
32 

.21 
3 

.16 
11 

.04 
26 

.23 
4 

.20 
3 

.46 
21 

.23 
3 

.19 

4 

6 

.21 
6 

* 
* 

11 

.18 

5 

.23 
14 

.16 
15 

.00 
4 

.21 
16 

.24 
21 

.19 
5 

.14 
13 

.24 
11 

.00 
4 

.12 
13 

.05 
49 

.19 
2 

.08 

3 

.07 
18 

.22 
2 

.03 
4 

.23 
20 

.21 
5 

3 

.21 
20 

.00 

1 

.40 
3 

.21 

7 

.21 

1 

33 

.20 
27 

.19 
3 

17 

.22 
20 

.06 
3 

5 

.15 
54 

.19 

4 

.27 
0 

.37 
10 

.21 
3 

.01 
9 

.12 
32 

.22 
6 

84.33 
323 

B5.81 
691 

4.27 
118 

liAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-Ji  § 

% 

Station 

1 

• 

1  -s 

§       1 

JO 

cd 
OH 

(4 
O  H 

a 

o< 

?! 

Oi 

s 

2 

0 

> 

3 

•3 

CL. 

«  B  S 

< 

^  a 

a    1 

<3J 

t- 

•■  H 

H 

O 

i 

8 

H  IS  3 

III 

ATLANTIC  CITY  WB  CITY 

- 

- 

13.0 

34 

E 

9 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4 

2 

1 

0 

15 

66 

5.8 

LONG    BRANCH 

S 

12 

12.3 

35 

SE 

9 

- 

75 

60 

63 

3 

4 

2 

3 

0 

0 

12 

67 

5.5 

NEWARK   WB   AIRPORT 

ssw 

15 

8.1 

29» 

NW 

27 

76 

70 

52 

61 

4 

3 

5 

1 

1 

0 

14 

_ 

5.6 

TRJEWTON   WB   CITY 

- 

- 

7.6 

23 

N 

28+ 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

4 

1 

1 

1 

14 

64 

5.4 

*   This   datum   is   obtained  by 

visual   observation   since   record- 

ing equipment    is   not    available. 

It    Is   not   necessarily   the   fast- 

est Bile   occurring  during   the 

period. 

S««  Refereoce  Soft  Following  SIoIIoq      IndoK 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


NEW  JERSEY 


1955  -  1956 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

ATLANTIC  CITY  WB 

0 

0 

25 

157 

563 

992 

978 

741 

768 

933 

284 

37 

9078 

4741 

AUDUBON 

0 

0 

39 

203 

602 

1063 

1004 

781 

792 

451 

173 

12 

5120 

BELLEPLAIN 

0 

0 

59 

244 

630 

1100 

1066 

758 

494 

196 

24 

BELVIDERE 

0 

0 

79 

253 

711 

1179 

1098 

891 

861 

508 

199 

11 

5790 

BQONTON 

0 

1 

115 

305 

708 

1175 

1075 

932 

956 

590 

296 

47 

6200 

BRIOCETON  1  NE 

0 

0 

482 

219 

32 

BURLIN&TON 

0 

0 

30 

189 

613 

1139 

1012 

807 

832 

426 

166 

4 

5216 

CANOE  BROOK 

0 

2 

89 

278 

1182 

1066 

920 

938 

612 

272 

39 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

10 

101 

479 

952 

964 

734 

716 

461 

215 

30 

4662 

CMARLOTTEBURG 

2 

I* 

178 

374 

775 

1241 

1125 

987 

1022 

648 

365 

80 

6811 

CMATSWORTM  5  S 

0 

2 

*7 

235 

612 

1089 

781 

CLAYTON 

0 

0 

35 

187 

598 

1077 

1022  . 

777 

777 

460 

168 

13 

5114 

ELIZABETH 

0 

0 

53 

202 

606 

1074 

»90 

814 

884 

519 

206 

12 

5360 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 

0 

3 

113 

308 

730 

1192 

1106 

930 

908 

588 

271 

10 

6159 

FLEMINGTON  1  NE 

0 

0 

81 

255 

701 

1165 

1059 

883 

921 

546 

247 

23 

5881 

FREEHOLD 

0 

0 

63 

207 

649 

1114 

1090 

eZ2 

853 

522 

198 

11 

5489 

HAMMONTON  2  NNE 

0 

0 

32 

250 

1065 

1022 

778 

782 

471 

223 

11 

HIOHTSTOWN  1  N 

0 

3 

81 

228 

661 

1060 

1036 

826 

857 

514 

220 

13 

9499 

INDIAN  MILLS  2  W 

0 

3 

85 

251 

645 

1120 

1056 

828 

837 

524 

209 

21 

9579 

JERSEY  CITY 

0 

0 

58 

221 

660 

1110 

1032 

897 

876 

542 

268 

27 

5651 

LAKEWOOD  2  ENE 

0 

6 

101 

282 

676 

1136 

1055 

847 

877 

574 

273 

53 

9880 

LAMBERTVILLE 

0 

0 

se 

236 

661 

1120 

1029 

844 

865 

511 

201 

16 

5551 

LAYTON  3  NW 

0 

9 

17S 

369 

811 

1291 

1200 

991 

1028 

630 

325 

37 

6S66 

LEESBUR6  STATE  FARM 

0 

0 

53 

247 

638 

1069 

1044 

799 

791 

514 

233 

32 

9360 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

0 

0 

73 

238 

644 

1113 

1024 

896 

879 

523 

237 

18 

5609 

LONG  BRANCH 

0 

0 

53 

228 

653 

1109 

1037 

832 

859 

564 

262 

44 

5641 

LONG  VALLEY 

0 

6 

105 

299 

733 

1191 

1103 

933 

960 

587 

292 

18 

6247 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

0 

0 

42 

239 

634 

1088 

1049 

791 

803 

485 

214 

17 

5362 

MOORESTONN 

0 

0 

6e 

230 

637 

1107 

1034 

812 

844 

490 

206 

21 

5449 

MORRIS  PLAINS 

0 

1 

102 

273 

699 

1155 

1058 

889 

910 

648 

259 

29 

5923 

NEWARK  WB  AIRPORT 

0 

0 

45 

204 

639 

1101 

1013 

833 

864 

516 

218 

19 

5492 

5252 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

2 

67 

203 

641 

1099 

1022 

812 

843 

912 

211 

15 

5427 

NEWTON 

1 

S 

139 

361 

768 

1254 

1169 

986 

1009 

618 

308 

99 

6674 

PATERSON 

0 

s 

59 

224 

636 

1105 

998 

892 

881 

913 

197 

17 

94S2 

PEMBERTON  3  E 

0 

0 

61 

223 

618 

1128 

1038 

817 

814 

902 

218 

19 

9418 

PHILLIPSBURS 

0 

0 

64 

226 

639 

1098 

1022 

807 

831 

904 

190 

15 

9196 

PLAINFIELD 

0 

1 

64 

229 

6«3 

1111 

1019 

848 

877 

930 

211 

17 

9966 

PLEASANTVILLE  1  N 

0 

0 

53 

271 

627 

1102 

1070 

825 

837 

963 

274 

43 

9669 

RIDGEFIELO 

0 

0 

67 

227 

685 

1123 

1022 

849 

883 

907 

216 

18 

9999 

RUNYON 

0 

1 

86 

256 

680 

1170 

1014 

890 

898 

524 

203 

14 

5696 

SANDY  HOOK 

0 

0 

14 

147 

M8 

1015 

9S6 

809 

829 

543 

276 

18 

9209 

SOMERVILLE 

0 

0 

71 

242 

692 

1140 

1024 

872 

882 

528 

215 

17 

5681 

SUSSEX  3    N 

0 

2 

116 

286 

750 

12S4 

1142 

993 

1003 

581 

291 

35 

6413 

TRENTON  2 

0 

1 

50 

215 

653 

1111 

103S 

832 

849 

488 

197 

10 

5441 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

52 

207 

614 

1095 

1014 

806 

832 

476 

209 

16 

51*1 

5068 

TUCKERTON 

636 

1079 

WOODSTOWN  2  NW 

0 

0 

34 

25* 

642 

1124 

1027 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950. 


See  Reference  Nole«  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  JERSET 
DELAYED   DATA 


Temperat 

ure 

Precipitation 

.     6 

M 

<  s 

>     c 

<  2 

< 

1  o  i 

a  C  ^ 

1 

S 
s 

.3 

1 

1 
1 

No   ot  Days 

H 

5.3S 

8.1  E 

D  ul  H 

& 

8 
6 

1 

Snow,  Steet 

No   of  Days 

Station 

Uax 

Min 

1 

1" 
Q   0 

2   o 

1 

0 

2 

I 

11 

0  I 

°   o 

o  1 

o2 
-o 

SEPTEMBER   1955 

BRIDGETON   1    NE 

76.9 

56.3 

66.6 

-  1.8 

85 

7 

45 

27 

44 

0 

0 

0 

0 

2.72 

-       .78 

1.23 

20 

5 

2 

1 

OCTOBER  1955 

BRIDGETON   1    NE 

67.3 

47.3 

57.3 

.3 

82 

7 

33 

23 

231 

0 

0 

0 

0 

4.75 

1.38 

2.24 

15 

7 

2 

2 

NOVEMBER   1955 

BRIDGETON  1    NE 

52.2 

33.7 

43.0 

-   2.8 

75 

13 

15 

29 

655 

0 

0 

15 

0 

1.74 

-1.08 

1.06 

11 

3 

1 

1 

DECEMBER  1955 

BRIDGETON   1   NE 

37.4 

21.3 

29.4 

-   6.6 

61 

4 

9 

21+ 

1096 

0 

0 

27 

0 

.31 

-   3.15 

.29 

10 

1 

0 

0 

JANUARY  1956 

BRIDGETON    1    NE 

38.0 

23.3 

30.7 

-   3.0 

57 

30 

11 

28 

1056 

0 

0 

27 

0 

2.01 

-1.51 

.44 

20 

6 

0 

0 

FEBRUARY    1956 

BRIDGETON  1   NE 

46.1 

28.6 

37.4 

3.4 

61 

25 

18 

22+ 

798 

0 

0 

23 

0 

3.65 

.17 

.93 

18 

8 

2 

0 

MARCH  1956 

BRIDGETON  1  NE 

47.4 

30.4 

38.9 

-   3.6 

65 

5 

16 

20 

803 

0 

0 

18 

0 

4.35 

.29 

.75 

15 

9 

4 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 

1 

Slabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SEPTEMBER  1955 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 

83 

77 

76 

80 

82 

83 

85 

73 

74 

79 

79 

75 

72 

78 

83 

83 

80 

82 

75 

84 

72 

66 

72 

73 

73 

68 

71 

79 

73 

77 

76.9 

MIN 

65 

66 

65 

64 

61 

65 

68 

50 

49 

53 

61 

59 

47 

46 

50 

59 

59 

61 

64 

65 

53 

47 

50 

59 

57 

46 

45 

47 

54 

54 

56.3 

OCTOBER  1955 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 

69 

67 

73 

71 

74 

75 

82 

80 

89 

73 

78 

80 

77 

70 

68 

58 

60 

63 

62 

63 

69 

55 

61 

70 

50 

63 

60 

70 

70 

67 

60 

67.3 

MIN 

56 

50 

47 

47 

49 

53 

62 

56 

46 

47 

49 

49 

51 

53 

63 

51 

40 

40 

45 

43 

49 

40 

33 

»54 

39 

39 

37 

39 

44 

57 

39 

47.3 

NOVEMBER  1955 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 

57 

68 

66 

47 

51 

53 

51 

51 

49 

50 

53 

67 

75 

72 

56 

70 

44 

47 

34 

36 

51 

49 

64 

46 

40 

42 

SO 

57 

29 

40 

52.2 

MIN 

39 

37 

39 

39 

36 

32 

36 

31 

28 

30 

41 

41 

45 

53 

37 

38 

37 

32 

32 

30 

28 

30 

31 

40 

28 

28 

28 

35 

15 

16 

33.7 

DECEMBER  1955 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 

38 

39 

54 

61 

46 

38 

35 

42 

38 

30 

33 

36 

36 

39 

42 

30 

38 

39 

36 

25 

22 

30 

35 

45 

57 

34 

30 

30 

34 

32 

34 

37.4 

UIN 

23 

22 

33 

38 

42 

29 

20 

22 

26 

23 

21 

20 

19 

18 

20 

14 

16 

22 

25 

15 

9 

9 

16 

24 

34 

27 

12 

11 

13 

21 

15 

21.3 

JANUARY  1956 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 

39 

39 

43 

45 

44 

45 

35 

29 

45 

48 

42 

42 

40 

36 

41 

41 

33 

37 

32 

32 

30 

40 

35 

28 

30 

28 

30 

35 

40 

57 

37 

38.0 

MIN 

17 

15 

22 

30 

30 

27 

24 

17 

18 

29 

39 

39 

34 

27 

28 

26 

26 

23 

19 

21 

17 

19 

26 

15 

13 

16 

14 

11 

16 

35 

29 

23.3 

FEBRUARY  1956 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 

39 

43 

40 

36 

48 

43 

48 

52 

47 

55 

45 

46 

46 

51 

57 

42 

44 

54 

48 

46 

38 

32 

34 

50 

61 

51 

57 

48 

36 

46.1 

MIN 

22 

22 

35 

30 

32 

27 

29 

29 

32 

30 

32 

39 

30 

26 

29 

28 

28 

31 

31 

34 

27 

18 

20 

18 

20 

35 

36 

38 

23 

28.6 

MARCH  1956 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 

48 

55 

60 

49 

65 

54 

61 

62 

48 

60 

60 

37 

40 

47 

40 

40 

34 

31 

30 

38 

44 

52 

53 

44 

37 

54 

52 

40 

39 

49 

47 

47.4 

MIN 

22 

25 

36 

38 

33 

39 

40 

40 

30 

33 

40 

36 

32 

32 

33 

32 

23 

24 

24 

16 

20 

25 

31 

37 

22 

25 

30 

30 

30 

33 

33 

30.4 

CORRECTIONS 
MONTH:   DECEMBER  1955 


woodstowQ  2  mr 


Total  precipitation  should  be,  0.18^ 
greatest  day,  .16  on  10th;  number  of 
days  with  . 10  or  more  1 ;  number  of  days 
with  .50  or  more  0;  number  of  days  with 
1.00  or  more  0. 


Woods town  2  NW 


Precipitation  on  the  10th  should  be  .16; 
monthly  total,  .18. 


See  reiarenee  notes  foUowittO  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Counly 


ALLENDALE 

•ATLANTIC  CITY  H8 
AU0U80N 

8ASS  RIVER  ST  TOREST 
eEULEPLAIN 

BELHAR 
SELVIOERE 
BERLIM  1  H 
SOONTOM 
BRAMCHVILLE 

BftlOSETON  I  NE 
BURLINGTON 
CANtSTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  MAY  3  M 
CH>AR  GROVE 
CENTERTON 
CHARLOTTEBURQ 
CHATHAM 

CHATSWRTH  5  S 

CLAYTON 

CLtNTON 

OEEPMATER 

ELIIABETM 

ELUABETHPORT 

ESSE!  FELLS  SERV  BL06 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCWE 

FREEHOLD 

6LASS80R0 
GREAT  HEAOOWS 
GREENWOOD  LAKE 
HACKENSACK 
HAMMOMTON  3    NNE 

HIGHTSTOHN  1  N 

higmtstokm  pumping  ST* 

INDIAN  MILLS  2  M 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAKE WOOD  Z    ENE 
LANBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCM 
LONG  VALLEY 
LUMBEftTON 
HACOPIN  INTAKE 
HANVILLE 


lOlOO  iBERGEM 
0325  ATLANTIC 
034^  CAMDEN 
052B    BURLINGTON 
0690  CAPE  MAY 

0721  iMOrWOUTH 
'072«  MARREN 
0787  CAMDEN 
0907  MORRIS 
0978  SUSSEX 

1020  CUMeERLANO 
1211  BURLINGTON 

■  .SUSSEX 
1335  lESSEX 
1343  SALEM 

!l3Sl  CAPE  MAY 

:  ESSEX 
1912  SALEM 
1SB2  PASSAIC 
1590  MORRIS 

BURLINGTON 
170B  GLOUCESTER 
1749  IHUNTERDON 
2209  SALEM 


2760  ESSEX 
3029  MUNTERDON 
3102  CUMBERLAND 
3181  MONMOUTH 

3291  GLOUCESTER 

lARREN 

3516  PASSAIC 
3572  BERGEN 

ATLANTIC 

J951  MERCEB 
»9M  MERCER 
^229  BURLINGTON 
k260  ESSEX 
k339  HUDSON 

4627  OCEAN 
4635  HUNTERDON 
4735  SUSSEX 
4762  CUMBERLAND 
4887  PASSAIC 

4987  MONMOUTH 
5003  MORRIS 
5055  BURLINGTON 

'ASSAIC 
5197  SOMERSET 


2  ;41  09  I 

2  i39  28 

2  40  04 

i  8  41  07 
[  8  40  49 
j  2  39  28 

'  1  i38  5« 
8  40  92 
6  39  31  ' 

a  41  03 

e  40  44  , 


!lO  ;40  31 

2  ,39  14  I 

;io  |40  15  I 

I  2  J39  42 

40  53 

41  09 
'  40  53 
'  39  39 


llO 


40  1« 

0  17 

39  48 

40  43 


I  2  40  22 

41  15  I 

■   139  14 

1  |40  53 


Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


CID  BERGEN  COUNTY  £N6S 

10  Ui  Si  weather  BUREAli  2  3  '. 

0   illP  |llP  ;IRV1N  J.  NYGREN       2  3  9 

0      ,  6P  N.Y.  FORESTRY  SVC  3 

'  I  5P  MRS.  ED  C.  HOFFMAN    2  3  5 

hiD  klTY  WATER  DEPT  3 

•  I  5P  HISS  C>  S.  HIXSON     2  3  9 

7*  ISAMUEL  H.  MC  COLLEY  3 

i   i  8A  iJERSEY  CITY  WRT  NK&  I  2  3  9 

7A  >LBEHT  I 


!    9A    RADIO    STATION    MSNJ  2    3    9 

1    aP    PUBLIC    SVC    £    +    0    CO  2    3    5 

,    SA  JNEWAHK    WATER    DEPT  3 

I    9A  IcOMMDNWEALTH    WTR    CO  2    3    5    < 

I    9A  IgERTRUDE    S>    WILLIS  3 

9P  WtWEST    MAGNESITE    CO  2    3    5 

8A  lit    A.    PLUNKETT  3 
10    JOHN    HOPKINS    UNli 

7A  {NEWARK    WATER    DEPT  12    3    5 

BA  [EDWARD    P.    MOLITOR  3 


IWILI 


AINES 


Lid  ^ 


33       5P  I    5P 

I  I 

30  I  ^ID  JSEWAGE    TREATMENT    PL 

290  I    8A       BA   eOROUGM    ESSEX    FELLS 

I    5P  pONALD    YOUNG 


48  I    85 


PROF.  J.  B<  SANGREE 
lEDWARD  KOWALICK 
7A  [water  SUPPLY  COMM 
iGEN  COUNTY  ENGS 
HUBBARD  PARKMURSTI  2  . 


2  3  5    7 

INAC  10/55 
2  3  9    7  1 


75   »P   6P 
480   6P  I  6P 


157  I  9A  I  9A 


JAMES  R.  PICKERll 
OEPT  WATER  ♦  SEW. 
lEDwARD  ENTwISTlE 
JOINT  MEETING  GAI 
JERSEY  CITY  WTR  DEPT 


IGEORGE  G.  WAOOILL 
E.  E.  CASE 
U.  H*  DEPUE 
LEESBURG  STATE  FARJ 
IpASSAIC  VLY  WTR  CO 


)  t4ID  STORM  WARN.  OSPL  STA 
'   6P  ARTHUR  8ARKMAN 

f41D   plAMES  LAWTON 
9A  NEWARK  WATER  DEPT 

^10  boHN  L*  RAOCLIFFE 

!   I 


2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  9 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 


HARLSOm  5CS 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  HS  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIP5BURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLA INFIELD 


RIOCEFIELD 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOHERVILLE 

SPLIT  HOCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX  3  N 
SWEOESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 

TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  2 

•TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON  2  SW 
VINE LAND 

WANAQUE  RAYMOND  D' 
WATCHUNG 

WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 


County 


9244  {MONMOUTH 
9292  'BURLINGTON 
534*  ATLANTIC 
5503  BERGEN 
5976  CUMBERLAND 


5981  ' 
5997  MORRIS 
9728  BURLINGTON 
5769  MORRIS 
6026  ESSEX 

6062  MIDDLESEX 
6146  BERGEN 
6177  SUSSEX 
6460  PASSAIC 
6560  ESSEX 

6775  PASSAIC 
6843  BURLINGTON 
6974  WARREN 
6979  WARREN 
7079  UNION 

7131  ATLANTIC 
7328  MERCER 
7393  UNION 
754S  BERGEN 
7987  PASSAIC 

7825  MIDDLESEX 
7B69  MONMOUTH 
8194  SOMERSET 
8402  MORRIS 
8423  UNION 

8644  SUSSEX 

8685  GLOUCESTER 

8816  OCEAN 

6858  WARREN 

8878  MERCER 

6663  MERCER 

8699  OCEAN 

9139  CUMBERLAND 

9187  PASSAIC 


9499  lUNION 
<9B32  JBERGEN 
'9910  jSALEM 


40  20 
39  94 

39  27 

40  99 
39  24 


6  39  22 

8  41  01 

'  2  |39  58 

I  B  40  50 

I  1  |40  42 

10  |40  28 
40  57 
1  03 
1  02 


2  {40  41 
2  40  42 

10  j40  36 


74  14 
74  97 
74  44 
74  09 
7B  03 


74  14 

74  09 
74  38 
79  12 
79  12  I 
74  29  I 

74  31  I 
74  40  I 
74  15  ' 
74  01  i 
74  16 


1  39  29 

0  ko  19 

9  140  36 

4  '40  50 

8  41  06 


1  |40  26  I  74  20 
0  28  I  74  01 
0  34   74  37 

8  {40  96  74  28 
74  18 


41  14 
39  47 

39  97 


1  39  35 

6  |39  29 

8  41  02 

'  8  40  40 


40  39 

41  01 
39  40 


74  35 
79  24 
74  14 
74  90 
74  46 

74  46 
74  22 
79  00 
74  IB 
74  29 

74  21 


Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


MID  GEROW  BRILL 
OAVID  GRISCOM 
jELMER  EARLE 
CORNELIUS  HOWARD 
'.  GALLAHER 

L  AERO*  AOMi     j  2  : 
JERSEY  CITY  WTR  WKS  | 

I.  WILLARO        I  2 

4P   4P  JAMES  C.  LONG  2 

^ID  JMID  Ui  S*  WEATHER  BUREAU  2 

5P  Iarthur  H,  AHLUUIST   2 
ID  ihACKLNSACK  WATER  CO 
8A  JNEWTON  WTR  SWR  COMM   Z 
SA  NEWARK  WATER  OEPT 
ID  {COUNTY  ENGINEER      | 


)  hiD 


CHARLES  A.  DOEHLERT  '239 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT  12  3  9 
JOINT  TOLL  BRDGE  I 
«  PEARSON 


8P 

BA  {ATLANTIC  CITY  WTR  WKi' 
110  IpRINCETON  WATER  CO  [ 
1ID  IraHWAY  VLY  SWG  AUTH  ' 
110  GEORGE  P,  KIRSTEN  I 
lOA  |N0  JERSEY  WTR  SUPPLY 

WATER  COMM 
COAST  GUARD 
HAVER 

lOA  LJERSEY  CITY  D  P  W 
ID  W.J.  DEPT  OF  CONS 


COM{         3 

I2    3    ■ 


530  ,   6P   :    6P   jBRICE    B.    STANTON 
10  I  1l2N    SUN    OIL    CO 

XO  {    9P   ROBERT    F,    SNYDER 

551      MID  H.  J.  ERVEY 

105  ^10  hiD  lE*  H*  RISTOW 

56  ^10  bxlO  U*  S.  WEATHER  BUREAU 

45   8A  I    aA  VERNON  W.  MOTT 
110       e*  STATE  HOME  FOR  WOt 
320       8A  'WATER  SUPPLY  COMM 
HID  IQONNIE  BURN  SAN. 


2  3  5  6 
2  3  9 
2  3  9 


135 


I  5P  rrowN  ENGINEER 
MID  mCKENSACK  WATER  CO 
6P  '  8A  IWOODRDW  W.  HALTER 


t      1-COASTAL;   2--DELA1ARE; 


'  Mew  Jersey  1 


EGG  HARBOR ;   4 -HACKENSACK ;   S-BUDSON ;   6'llAURICE ;   7-llULLICA ;   8-PASSAIC ;   S-RAHWAT;   lO-RAHITAN :   ll-ROCEAKAY 

RKreRSNCE  NOTES 
r  be  obtAlned  by  writing  to  the  State  Cll*atoloBlst  at  Weather  Bureau  Office, 


I  General  Deliver; 


basis.   There  wl 
I  the  pu3t  office. 


The  four  digit  IdeDt If IcatloD  Dimbera  1q  the  Index  nuaber  coIubd  of  the  Station  Index  are  assigned  on 
Figures  and  letters  following  the  station  naiae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direct 
Obaerrat ton  tXmea   given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  tiae. 

Delayed  d«ta  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasooal  snovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  axe  oot  listed  In  the  tables,  are  either  Missing  or  received  too  late  to  be  Included  : 
dlcated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   teaperature  in  °?. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  am 


I  al lea .   Degree  days  are  based  i 


Kvaporatioa  Is  Measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter 
Aaoonta  in  Table  3  are  froa  non-recordlog  gages,  unless  otherwise  Indicated. 
Data  in  Tables  3,  S  and  6  and  snovfall  data  In, Table  7  are  for  the  24  hours  ending 
I  Table  7  is 


:  otherwise  shown  by  footnote  following  Table 


Snow  on  ground  : 
water  equivalent 
different  point: 

Long-tera  aeans 


It 


or  all  except  Weather  Bureau  am 
sored  at  selected  stations  when 
lequently  occasional  drifting  am 


of  observation.   See  the  Sta 
of  SDO*  on  the  ground  Is  tw< 


tlons  except  full-tiae  Weather  Bureau  static: 
tions  (those  shown  In  tl 


ion  Index  for 
w  on  ground  vi 
the  anowpack  i 

are  based  on  the  period  1931-1955. 

Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are 


:8  are  at  7:30  a. a.  E.S.T.   WTR  EQUIV  in  Table  7  i 
Water  equivalent  saaples  are  necessarily  taken  : 
lit  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 


■  period  1921-1950. 


represent  observat: 


Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Aaount  included  In  following  neasureaent ,  time  dli 

Theraoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  li 

the  roof  of  a  building. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  nooi 

Adjusted  to  a  full  aontb. 

In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Im 

Bourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estla; 

One  or  aore  days  of  record  alssing;  see  Table  5  fi 

Aaounts  froa  recording  gage   (These  aaounts  are  ei 

Trace,  an  aaouat  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  aonth. 


•rd  In  Tables  2  a^<  >  r,   ts  indicated  by  no  entry. 

re  sod-covered  ground;  however,  the  referent 

Ucates  recorder  stations.  These  stations  a 


detailed  dally 


lo  of  1  Inch  water  equivalent 
ecord.  Degree  day  data,  if  i 
:  but  aay  vary  slightly  froa  1 


that  the  thermoneters  i 


eSsed  for  spec lal  purposes 
lew  snowfall. 


published  late 


20  < 


I  per  . 
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Pecks  Pond ,   Pa. 


Stroudsburg,   Pa. 

\ 

Portland,    Pa.  Q\ 


\ 


Batamoras ,   Pa. Q 


/ 

/       Branc 
'  O 


N.    Y. 
O 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


1 
Osslnlng    Siog    Si: 


Greenvood   Lake 


75TB  HEBIDIAH   TIHE   ZOHE 


-o-        o 


/ 


llle.  N.  ¥. 


Ihalla  2  E.  N.  T. 

o 


\ 


/'  • 

.'  Charlotteburg    Wanaque  ^^      „  v-i.   c    w  v 

Oak  Ridge  Res  n  '  -A-         dBaynood  Da»  ^  Woodclif  f  Lake  Dobbs  Fy  .  .  (*.  t 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

July  was  rather  cool  and  damp.   Crops  made  excellent 
growth  but  frequent  rains  hindered  harvesting  oper- 
ations. 

This  was  the  coolest  July  since  1924,  and  all  sta- 
tions that  have  long-term  averages  showed  negative 
departures  that  ranged  from  -1.0°  at  Pleasantville 
1  N  to  -5.0°  at  Belvidere.  The  highest  reading  of 
the  month  was  97°  at  Runyon  on  the  2nd,  while  the 
lowest  was  40°  at  Layton  3  NW  on  the  30th. 

This  was  the  wettest  July  since  1946  and  nearly  all 
stations  having  long-term  means  showed  positive 
departures.   The  departures  ranged  from  -0.78  inch 
at  Flemington  1  NE  to  +5.99  inches  at  Newton.   Monthly 
totals  varied  from  3.20  inches  at  Princeton  Water 
Works  to  10.67  inches  at  Newton.   The  greatest  daily 
amount  was  4.44  inches  at  Newton  on  the  9th. 

Based  on  available  reports  the  percentage  of  sunshine 
was  considerably  less  than  usual  expectancy,  which 
was  reflected  in  the  greater  than  usual  daytime 
cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  during  the  first  few  days  of  the  month 
averaged  above  normal  with  most  stations  reporting 
their  highest  temperature  of  {he  month  on  the  2nd. 
A  cold  air  mass  that  moved  across  the  State  late  on 
the  2nd  began  lowering  temperatures  and  readings 
generally  through  the  25th  were  on  the  cool  side. 
However,  on  several  interspersed  dates  during  this 
period  temperatures  were  normal  or  slightly  above, 
but  none  were  worthy  of  special  mention.   For  the 
26th  to  28th  period  temperatures  averaged  slightly 
above  normal  due  to  the  circulation  of  warm  air  in 
advance  of  an  approaching  frontal  zone.   After  the 
passage  of  the  cold  front  on  the  28th  temperatures 
dropped  below  normal  on  the  last  three  days  of  the 
month  and  minimum  readings  were  in  the  50 's  and  60' s. 

Pressure  patterns  that  controlled  the  State's  weather 
during  the  month  produced  frequent  occurrences  of 
precipitation  and  considerable  thunderstorm  activity. 
Many  stations  reported  some  precipitation  on  about 
two-thirds  of  the  days  during  the  month.   Perhaps 
the  most  outstanding  occurrences  were  the  widespread 
light  rain  or  drizzle  that  fell  on  the  4th,  5th  and 
6th,  and  general  rain  on  the  20th  and  21st  which 
was  heavy  in  most  areas .   Tornadoes  were  reported 
on  the  13th  and  are  described  under  Destructive 
Storms  below. 

WEATHER  EFFECTS 

July  was  generally  a  favorable  month  with  respect 
to  precipitation  and  soil  moisture  throughout  the 
State;  however,  warmer  and  sunny  weather  was  needed 
for  some  late  crops.   The  unusually  large  number  of 
days  on  which  measurable  precipitation  fell  during 
the  month  hampered  field  work  but  aided  general  crop 
growth . 

Early  in  the  month  precipitation  appeared  to  be 
ample  and  well  distributed  in  area  and  time.   Soil 
moisture  was  generally  good  and  irrigation  was  being 
kept  to  a  minimum  although  still  employed  in  a  few 
scattered  sections.   As  the  month  progressed  crop 
prospects  were  generally  good  after  a  late  start 
in  the  spring,  and  except  for  unusually  late  frosts, 


no  extremes  of  weather  had  marred  the  current  growing 
season . 

As  the  month  drew  to  a  close  corn  was  showing  rapid 
growth  and  tassel ing  in  most  regions.   The  blueberry 
harvest  was  nearlng  the  peak  and  early  variety  peaches 
were  Increasing  in  volume.   The  tomato  harvest  was 
Increasing  in  all  areas  with  picking  for  canning 
getting  underway.   Early  potatoes  were  maturing.   Sweet 
corn  was  of  excellent  quality  and  harvest  approached 
peak  volume. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

In  the  late  p.m.  of  the  8th  and  early  a.m.  of  the 
9th  thunderstorms  and  showers  moved  eastward  across 
New  Jersey  with  Sussex,  Warren  and  upper  Morris 
Counties  receiving  considerable  damage.   Most  damage 
appeared  due  to  locally  excessive  precipitation  and 
resultant  flooding.   Many  telephone  and  power  lines 
were  out  in  the  three-county  region,  and  two  boy 
scouts  were  injured  by  lightning  at  their  camp  near 
Beaver  Lake,  Sussex  County.   Part  of  a  24-car  freight 
train  was  derailed  when  the  tracks  of  the  Susquehanna 
and  Western  Railroad  were  damaged  by  local  flooding 
of  a  branch  of  the  Paullnskill  River  near  Stillwater, 
Sussex  County.   One  Newton,  Sussex  County  family  was 
evacuated  from  their  house  when  local  floods  endan- 
gered the  area.   A  highway  near  Columbia  (Warren 
County)  was  temporarily  washed  out  by  heavy  rains. 

On  the  13th  from  1:26  to  1:30  p.m.  a  tornado  is 
reported  to  have  occurred  at  Haddon  Heights  in  Camden 
County.   A  small  truck  was  carried  80  feet  around  a 
corner;  the  roof  and  entrance  to  a  diner  were  torn 
off;  a  parked  car  was  tossed  about;  several  plate 
glass  windows  were  blown  out;  the  walls  of  a  garage 
were  blown  out ;  one  structure  was  twisted  on  its 
foundation  and  many  trees  were  uprooted,  twisted  and 
blown  over.   Debris  was  strewn  in  every  direction. 
Eight  persons  were  reported  injured. 

Also  on  the  13th  in  the  afternoon  a  tornado  occurred 
at  Vincentown-Pemberton  Road  in  Burlington  County. 
Damage  was  done  to  houses,  barns,  trees,  power  lines, 
fences,  etc.   Total  damage  was  estimated  at  $30,000, 
with  some  damage  to  crops . 

A  thunderstorm  and  squall  occurred  on  the  14th  from 
11:15  to  11:30  a.m.  at  Wrightstown  in  Burlington 
County.   The  roof  of  the  Fort  Dix  Depot  was  blown 
off,  damaging  and  toppling  7  electric  poles.   Several 
cars  and  one  truck  were  damaged  by  falling  poles  and 
wires  and  two  plate  glass  windows  were  cracked  and 
broken.   One  person  was  reported  injured  and  damage 
to  property  was  estimated  at  $5,000. 

On  the  14th  from  11:10  to  11:20  a.m.  a  thunderstorm 
and  squall  occurred  in  the  Raritan  Township  of  Monmouth 
County.   The  roof  and  rear  wall  of  a  cinderblock 
garage  was  partially  destroyed  by  wind.   Several 
signs,  trees  and  wires  were  down  in  the  Keyport  area. 
Damage  to  property  was  estimated  at  $2,500. 

FLOODS 

Some  flash  flooding  occurred  from  local  heavy  rains, 
but  no  floods  were  reported  on  major  streams. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


In  this  issue  of  the  Climatological  Data  for  New  Jersey  there  is  inaugurated  a  new  presen- 
tation of  precipitation  and  temperature  data  for  the  State.   In  January,  1956,  the  decision 
to  abandon  the  State  means  of  temperature  and  precipitation  was  reached  after  careful  con- 
slderatloi^  and  consultation  with  the  Advisory  Committee  on  Climatology.   Political  sub- 
divisions generally  bear  no  relation  to  natural  regions  of  topography,  vegetation  or  atmos- 
pheric circulation,  and  averages  of  climatic  data  over  such  areas  do  not  form  a  valid  time 
ser:^e^.   In  addition  the  number  and  location  of  stations  change  from  year  to  year.   The 
charts  presented  herein  give  a  general  picture  of  the  distribution  of  precipitation  and 
temperature  over  the  State. 
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2 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.79 
5.86 
7.96 
7.39 
5.13 

1,01 

3.78 

2.02 

.93 

1.80 
1.72 
2.18 
1.94 
.93 

S 

21 

5 

9 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

9 

9 

12 

11 

3 
3 
6 
9 

4 

1 
2 
3 
3 
0 

BRIOGETON  1  NE 
BURLIN6T0N 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 

AM 
AM 
AM 

83. 2M 

8'>.2 

80.7 

80,8 

78.1 

64. 2M 

65.1 

61.2 

67.1 

56.3 

73. 7M 

74.7 

71.0 

74.0 

67.2 

-  2.6 

-  2.1 

-  4.0 

95 
96 
91 
89 
88 

3 

2 
3 

2+ 
3 

55 
57 
48 
59 
43 

31 
30 
31 

30 
31 

0 
3 

13 
0 

29 

2 

4 
1 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.39 
4.97 
6.03 
8.55 
6.15 

.73 
1.41 

1.42 

3.90 
2.00 
1.70 
1.98 
1.03 

21 
21 
27 
27 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
9 

11 
10 

11 

3 
3 

4 
8 
6 

3 
1 
2 
3 

1 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINSTON  1  NE 

AM 

83.0 
83.0 

81.1 
82.2 

63.1 
62.7 
61.7 
59.9 

73.1 
72,9 
71.4 
71.1 

-  3.1 

-  4.6 

94 
93 
92 
93 

2 
2 
3 

2+ 

54 
52 
47 
48 

30 
30 
31 
31 

2 

5 

11 

9 

2 
5 
3 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.89 
4.80 
5.02 
3.60 

,42 
-   .78 

2.38 

1.40 

.85 

1.21 

21 
21 
21 

21 

.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

9 
8 
9 

10 

5 
3 
5 

1 

3 

1 
0 

1 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 

AM 

82.0 

83.1M 

80.5 

82.8 

79.2 

62.7 
64.1 
62.4 
61.7 
64.5 

72.4 
73. 6M 
71.5 
72.3 
71.9 

-  2.7 

-  2.6 

-  3.5 

-  2.6 

-  3.8 

91 
93 
92 
95 
93 

2 
29 
2 
2 
2 

51 
55 
52 
50 
52 

30 
3  0+ 
3  0+ 
31 
6 

6 
1 
9 
3 
12 

3 

4 
2 
5 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,45 
6.13 
4.36 
7.65 
3.81 

1.43 

1.94 

,11 

3.81 

-   .15 

2.55 
2,09 
2.03 
4,02 
1,06 

21 
21 
21 
21 
21 

,0 
,0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

8 
8 

7 

4 
4 
1 
5 
3 

1 
2 

1 

1 
1 

LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 

AM 

81.1 
82.5 
81.6 
82.0 
82.2 

61.5 
61.8 
54.6 
63.6 
61.2 

71.3 
72.2 
68.1 
72.8 
71.7 

-  3.4 

-  2.7 

-  3.7 

-  3.2 

94 
S3 
92 
92 
94 

2 
2 
2 

3 
3 

50 
50 
40 
52 
50 

31 
30 
30 
30 
31 

7 
7 

21 
1 

10 

2 
3 
3 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.22 
4.15 
6.64 
5.75 
5.19 

3,42 
-   ,32 

1,73 

,69 

3.55 
1,77 
1.72 
1.20 
.87 

21 
21 
9 
27 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 

8 

9 

12 

S 
2 
5 
6 
5 

2 

1 
3 
1 
0 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

R 

80.5 
79.6 
81.4 
80.8 
81.6 

63.3 
58.9 
63.5 
60.0 
64.5 

71.9 
69.3 
72.5 
70.4 
73.1 

-  2.7 

-  2.7 

-  2,2 

93 
90 
94 
92 
9» 

2 
2 
2 
3 
2 

54 
46 
53 
48 
57 

31 
31 
31 
31 
5+ 

6 
19 

5 
12 

9 

2 
1 
2 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.42 
6.63 
5,39 
5.21 
4,99 

,33 

1,49 
1.41 

.79 

2.43 
1.90 
1.86 
1.25 
1.22 

21 
27 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
9 
9 
9 

2 
4 
3 
4 

4 

1 
2 
1 
2 

2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

AM 
AM 

81.7 
79.0 
83.0 
82.6 
82.6 

62.5 
58.3 
63.1 
62.1 
59.6 

72.1 
68.7 
73.1 
72.4 
71.1 

-  3,0 

-  3.8 

-  2.8 

-  3.3 

-  3,3 

92 
90 
94 
93 
91 

2+ 

3 

3 

2 
3 

52 
45 
54 
51 
50 

30 

30+ 

31 

30 

31 

9 
27 
9 
4 
9 

2 

1 
2 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,93 
10.67 
5.57 
8.18 
5.28 

-  .32 
5.99 

.99 
3.83 

-  ,36 

1.62 
4.44 
.91 
3.11 
1.20 

21 
9 
10 
21 
21 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
14 
11 
10 

9 

3 

6 

6 
4 
6 

1 
3 
0 
3 

1 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIDGEFIELD 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

AM 

81.0 
81. 6M 
81.7 
84.7 
79.7 

62.5 

65.2 
62.5 
61.1 
66.9 

71.8 

73. 4M 
72.1 
72.9 
73.3 

-  3.3 

-  1.0 

-  3.1 

-  1.6 

-  2.1 

90 
93 
94 
97 
93 

1  + 
3 
2 
2 
26 

51 
52 
52 
48 
58 

30+ 
31 
30+ 
30 
6 

9 

1 

11 

3 

4 

2 

4 

2 
7 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.52 
4.89 
4.78 
4.43 
2.47 

1.03 

1.03 

,46 

,18 

-  1.18 

1.60 
1.30 
1.68 
1.76 
1.14 

21 
21 
9 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

7 
9 
6 

3 
5 

4 
2 
1 

2 

2 
2 
1 
1 

SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

R 

81.9 

80.1 
82.4 
80.8 

61.2 
58,1 
63.8 
64.6 

71.6 
69.1 
73.1 
72.7 

-  3.1 

-  4.3 

-  2.6 

93 
90 
94 
93 

2 

1  + 
2 
2 

48 
45 
55 

57 

30+ 
30+ 
30 
5+ 

11 

20 

6 

8 

2 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.53 
6.76 
3.97 
3.51 

,09 
1,69 

-  ,75 

-  .55 

1,32 
1.72 
1.68 
1.59 

21 
5 

21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

11 

6 

7 

3 
6 
2 
2 

1 
2 
1 

1 

AVERAGE 

71.9 

5.73 

.0 

t   DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN   DIVISION   AVERAGES 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


ATLANTIC  CITY  UB 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELMAR 

BELVIDERE 
BERLIN  1  W 
BOONTON 
BRANCHVJLLE 
BRIOGETON  1  NE 

BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  HAY  3  W 

CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 
CHATSWORTH  5  S 
CLAYTON 

CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
KAHMONTON  2  NNE 
MlGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENC 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 

MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 
MILTON 
MOORE S TOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFQRD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIDGEFIELO 

RINGWOOO 

HUN YON 

SANOY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  3  N 

SWEOESBORO  b    NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 
VINELAND 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WESTFIELD 
WOOOCLIFF  LAKE 


^•7S 
5*B4 
6*37 

7.96 
^•67 

7.3g 


6*30 

4*97 
8.70 
6.03 
6i72 

5*02 


RECORD  MISS I 


3.81 
7.22 

4.19 


3.61 
5.3i 


6.43 

4.43 
2.41 
4.53 
7.38 
6*76 

6.43 
4.24 
3.97 
3.51 
7.20 

6*33 


1 
r 

eo  . 

43   . 

SO   . 

2 

18   • 

80 

■  31  1 

02   • 

35   . 

60   ■ 

67   . 

i02 

36   • 

50   > 

86   . 

63   • 

1 

56   . 

56   . 

64   • 

63   , 

70   • 

35 

60   • 

02 

11   • 

41 

96   . 

35 

43 

51   . 

12 

36   ■ 

45   . 

88   . 

28   ■ 

36   • 

81   . 

28 

63   . 

12 

60   . 

1 

15 

01 

26   . 

03  1 

29   ■ 

70   . 

53   • 

03 

58 

48 

47   ■ 

56   . 

52 

65   ■ 

45   ■ 

1 

12   ■ 

1 

21   ■ 

60 

64   . 

47   • 

02 

85   . 

26 

61   T 

12 

71   . 

02 

06 

70   . 

1 

00   . 

51   . 

28   • 

10 

72   . 

*5 

21 

20 

70   ■ 

16   , 

60   . 

37 

58   T 

03 

80   T 

r 

61   ■ 

35   • 

11 

46 

54 

64   . 

60   . 

02  1 

72   . 

19   . 

62 

04 

62   . 

59   . 

27   ■ 

50   . 

*71 

55   • 

■  02  1 

■  04   • 

•  54  2i 

•  01  1. 

•  04  1^ 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  1956 


ATLANTIC  CITY  MB 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

eOONTON 

BRIDfiETON  1  NE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CMARL0TTEBUR6 

CMATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEHIN6T0N  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HISHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURS  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

L0W6  VALLEY 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIOGEFIELO 

RUNYON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   as   78 
67   69 


91   99 

61   73 


80   93   92 
60   68 


93   95 

62   68   62 


82   S7 

S6   6S   65 


93   96   95 
62   73 


85   89   91 
56   69   65 


78   89 

65   69   70 


84   86   88 
61   62   62 


89   94   93 
60   70   67 


90   93 
60   72 


90   90 

58   6fi   65 


90   93   93 
52   67   67 


89   91   90 
68   67   68 


87   83   92 
62   72 


91   92 

60   71 


90   95 

56   68 


80   93   87 

65   70 


86   94 

70   71   67 


90   93 

60   70   69 


90   92 
55   60 


SO   85   92 
67   69   68 


86   89   94 
59   69   64 


82   93 

62   70   68 


88   90   87 
55   67   64 


90   94   87 
59   74 


87   91   92 
57   67 


85   95   89 
63   73   67 


92   92 

71   68 


84   89   90 
58   66   62 


88   90   94 
63   70 


91   93 
56   69 


89   90   91 
62   61   60 


90   90 
59   72 


80   79 
64   69 


89   94   90 
64   73   66 


92   97   92 
64   72   64 


Day  Of  Month 


77   76 
68   62 


79   70 
69   59 


82   66 
64   58 


8«   71 
62   61 


68   65   59 


89   75 
71   61 


87   70 
62   61 


86   77 
69   70 


8*   73 
56   58 


85   72 
67   62 


85   78 
66   60 


59  60  52 

79  65  61 

64  58  56 

81  76 

67  68  60 

73  64  61 

54  57  56 

89  76  74 

63  58  52 


77   76 
68   70 


85   83 
65   69 


83   78 
65   72 


S3   86   86 


59 
65 


79 
60 


82   67   62 

62   60   55 


67   63   57 


88  83 

66  63 

78  66  63 

66  58  57 

81  70  68 

65  59  58 


84  68 

68  56 

74  67 

63  58 

86  69  63 

66  59  56 

82  70  64 

56  55  53 

86  85  79 

67  68  59 

89  75  64 

64  59  55 


72   67   «4 
65   58   58 


80   66   62 

60   56   54 


77   67   66 
67   59   58 


87   69   59 
62   56   54 


76   65   62 

63   57   57 


85   66 
62   58 


83   70 
58   60 


89   79   61 
69   60   55 


85   71   66 
66   62   58 


81   84 
64   69 


80   83 
65   71 


86   86   83 
62   64   70 


84   85 
64   69 


78   78 
66   70 


78   82 
54   65 


89   80 
62   70 


85   81 
65   69 


63  85  84 

59  64  70 

80  84  81 

60  61  69 


60   64   72 


89   82 
63   70 


84   85   83 
55   54   63 


58   64   72 


S3   89 
64   69 


7« 

61 


78  82  84 

56  60  68 

83  84  82 

62  65  69 

80  83  82 

57  63  68 

SI  82  S3 

61  66  70 


78 
59 


62  80  83 

95  60  65 

71  80  86 

55  61  68 

SI  86  81 

61  66  69 

75  85  85 


52  62  62 

80  85  81 

60  65  71 

68  79  77 

63  66  73 

79  85  83 

58  66  71 

85  BS  S2 

61  66  75 


79   89   83 
69   65   69 


82   86   87 
69   62   62 


79   83   88 
70   60   60 


81   87   87 
65   65   57 


83   79   83 
68   5S   56 


63   80   84 
69   61   61 


85   88   89 
69   62   61 


66   84   85 
66   58   55 


79   83   85 
69   68   67 


82   76   81 
63   56   55 


SO   84 
67   59 


84   86 
67   61 


83   80 
68   63 


83   85 
65   56 


82   84 
67   59 


83   83 
69   60 


80   84 
68   58 


62   85 
68   56 


60   82 
70   62 


83   89 
60   59 


SI   85 
68   57 


80   80 
57   56 


78   79 
69   5« 


64   82 
67   60 


64   64 
64   60 


77   83 
62   58 


81   64 
67   62 


78   83 
66   56 


S4   89 
67   63 


82   84 
66   59 


81   77 
65   56 


66   89 
68   60 


81   89 
68   55 


84   83 
63   59 


62   89 
67   60 


78   79 
70   64 


83   84 
64   61 


85   87 
63   51 


76   87 
70   68 


6«   73   99 


86   82 
61   69 


66   69   87 
70   73   60 


66   66   89 
66   72   64 


85   84 
62   69 


80   84 
64   68 


81   80 
59   64 


65   85   83 
74  69      59 


S4  82  66 

65  67  58 

89  86  86 

68  70  68 

83  84  82 

61  66  96 

89 


84  81 

63  69  57 

90  89  84 

66  71  61 

84  62  60 

69  70  98 

69  89  83 
65  70  57 

79  80  83 

70  67  63 

87  84  83 

62  65  67 

83  S4  82 

63  71  56 


85   62   66 
69   72   62 


82   61 
65   53 


83   83   82 
64   68   61 


61   61   82 
61   68   67 


82   85   85 
68   69   61 


84   84   61 
63   70   57 


60  62  78 

60  67  65 

67  85  65 

69  70  60 

89  S3  82 

63  66  56 

84  89  83 

65  62  66 

63  82  83 

64  67  99 

87  87  87 

70  71  69 

66  82  66 
66  66  60 


87   89 
66   63 


80   72   76 
67   67   65 


81   80   81 
65   65   64 


86   85   82 
63   66   57 


85   82 

64   51 


83   76   79 
61   63   52 


83   85 
63   65 


85   82   80 
63   66   62 


77   76   60 
60   50   54 


83   78   79 
66   64   65 


80   75   78 
57   58   46 


82  79 

63  53 

79  SO 

64  64 

75  75 

68  64 

78  82 

61  60 

75  80 

53  62 

87  88 

65  63 

75  80 
63  61 

80  81 

62  60 

74  78 

68  60 

76  76 
60  59 

SO  60 

63  60 

80  79 
56  52 

81  86 
59  65 

86  77 

62  62 

74  79 
65  55 

76  77 

59  60 

78  79 

54  64 

77  79 

60  63 

77  82 

67  66 

81  79 

63  63 

81  78 

59  60 

8«  76 

65  64 

80  80 

55  62 

80  SO 
63  55 

76  80 

63  64 

90  82 

65  67 

75  81 

64  62 

81  84 
62  54 


76   77 
68   70 


83   78 
52   64 


80   86 
57   62 


83   76 
56   62 


81   79 
54   58 


S3   83 
59   62 


79   78 

58   63 


61   79 
53   59 


80   79 
63   68 


80   78 
48   51 


60  76 

60  61 

83  76 

58  62 

85  85 

64  65 

81  79 
52  57 

80  77 

58  60 

82  84 
60  60 

79  76 
57  58 

82  78 

57  57 

78  73 
63  67 

80  78 
52  55 

81  79 
56  60 

80  77 

48  60 

79  61 

58  50 

83  82 

55  62 


80   77   70 
58   62   62 


78   74 
50   59 


80   78 
53   59 


80   76 
62   66 


60   78 
57   60 


60   81 
51   59 


83   62 
60   64 


81   78 
57   59 


84   81 
55   62 


79   76 
57   50 


79   SO 
60   61 


64   78 
60   64 


81   74   70 
56   60   52 


<73   62   78 
65   69   69 


83   89   76 
62   66   67 


88   88   82 
55   60   57 


78   89   82 
59   55   62 


66   78   73 
59   62   67 


82   88 
63   69 


61  86   86 

62  68   71 


65   79   86 

69   63   69 


78   89   82 
67   68   70 


64   76   77 
57   60   58 


82  67  82 

60  64  66 

80  88  82 

61  69  68 

72  77  85 

68  59  60 

79  86  78 

50  64  66 

60  SB  86 

60  68  57 


70 
61 


78   86   76 
60   68   67 


55   52   60 


84   79   89 
63   64   72 


68   60   88 
59   64   68 


78   68   77 
62   67   64 


SO  83  80 

58  63  55 

62  87  74 

62  66  65 

76  S3  83 

69  64  66 

81  89  80 

61  70  67 

78  85  89 

60  68  66 

66  79  89 

56  60  61 


59   63   70 


60  88   84 

61  67   69 


77   89   85 
59   65   66 


79   86   78 
51   69   68 


81   78   90 
63   64   69 


83   88   80 
60   67   67 


76   90   86 
64   63   67 


25   26   27 


89   81   79 
66   69   70 


87   89   89 
62   69   69 


87   88   88 
55   62   68 


88   86   90 

54   63   68 


78   84   86 
62   51   65 


76   S3   88 
62   65   68 


88   89   69 
63   65   71 


89   86   61 
70   64   62 


82   86   61 

70   70   67 


79   81   82 

59   56   58 


85  86  67 

61  62  65 

89  90  69 

61  63  60 


50  60  53 

86  68  90 

51  58  64 

86  66  87 

62  54  66 

75  85  90 

63  65  75 

65  86  86 

62  64  69 


78 

86 

90 

87 

67 

60 

61 

68 

77 

65 

86 

80 

70 

55 

66 

69 

74 

87, 

67 

88 

65 

63 

64 

68 

83 

66 

87 

87 

66 

60 

61 

68 

84 

87 

80 

69 

55   56   62 


60  63  68 

80  87  87 

60  60  67 

85  86  65 

62  55  70 


84   85 
60   62 


85   89   65 
62   61   66 


68 
66 


86   S«   85 
62   65   69 


63  65  68 

85  88  87 

61  63  65 

86  86  87 

62  60  61 

87  67  86 

61  62  57 

76  84  86 

63  65  69 

88  87  85 

62  62  68 

85  91  90 

64  60  64  i  70 


89   77 
72   66 


92   79 
71   63 


86   78 
70   66 


85   81 
58   58 


85   65 
67   66 


89   90 
73   65 


91   60 
72   65 


66  87 

67  55 


86   77 
67   69 


89   82 
62   55 


72  76 

61  60 

77  61 

58  59 

79  60 

56  53 

77  62 
60  49 

78  75 
51  51 

76  75 

67  56 

79  62 

57  58 

78  75 

65  48 

76  79 

59  67 

76  72 

46  43 


76   81 

54   95 


82   80   82 
60   52   94 


66   78 
48   47 


80   76   81 
56   49   48 


80   79 

59   51   63 


93   72 
64   55 


78   76   80 
58   52 


76   77 
61   51 


79   76   75 
53   50   57 


80   76   80 
60   52 


80   78   60 

68   50 


84   76 

48   40 


90   7S 
62   52 


87   80 
57   51 


80   78 
60   51 


92   77 
60   57 


80   77 
60   52 


79   76 

63   66   54 


78   74   77 
58   46 


77   75 

62   64   53 


66   81   77   78 


56   52   48 


80   76 
63   57 


89   77   78 
60   92 


61   77   73 
55   45   45 


88   82   77 
61   66   54 


SO   77 
59   51 


85   80   79 
60   51   60 


67   80   65 
62   46   50 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JULY   HS6 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1^ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s. 

SANDY   HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

83 
68 

68 
74 

84 
71 

78 
67 

67 
60 

63 
58 

80 
62 

79 
63 

78 
72 

81 
68 

83 
68 

86 
70 

76 
71 

78 
65 

84 
64 

72 
69 

79 
69 

79 
66 

76 
70 

74 
70 

75 
63 

76 
63 

88 
68 

83 
68 

85 
66 

92 
69 

85 
71 

86 
71 

78 
68 

75 
60 

76 

61 

79.7 
66.9 

SOMERVILLE 

MAX 
HIN 

90 
i9 

91 
70 

89 
68 

79 
62 

65 
58 

62 
58 

81 
59 

89 
65 

82 
72 

82 
64 

85 
56 

87 
56 

83 
63 

83 
69 

82 
56 

77 
63 

82 
61 

83 
56 

81 
54 

77 
60 

77 
64 

78 
61 

86 
67 

84 
57 

87 
59 

87 
61 

88 
69 

89 
68 

79 
57 

77 

48 

80 
48 

81.9 
61<2 

SUSSEX    3    N 

MAX 
MIN 

90 
61 

90 
62 

85 
61 

81 
60 

68 
55 

61 
54 

80 
58 

83 
61 

82 
66 

78 
65 

82 
56 

80 
57 

81 
61 

78 
62 

81 
55 

78 
60 

79 
56 

80 
49 

81 
51 

75 
60 

71 
60 

78 
56 

85 
64 

81 
66 

89 
57 

83 

57 

60 

86 
66 

84 
55 

73 
45 

77 
49 

80.1 
58al 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

91 
63 

94 
72 

88 
68 

77 
67 

68 

58 

64 

57 

83 
60 

85 
64 

83 
70 

83 

68 

85 
60 

87 
62 

84 
68 

89 
69 

84 
60 

76 
67 

81 
64 

84 
59 

82 
60 

80 
61 

70 
64 

80 
61 

87 
68 

78 
66 

87 
63 

88 
65 

88 
71 

91 
72 

•  1 
61 

77 
55 

S3 
56 

82 14 
63.8 

TRENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

90 
64 

93 
73 

86 
68 

:^ 

66 

57 

63 

57 

80 
60 

84 
65 

81 
70 

80 
67 

84 
62 

86 
65 

83 
69 

83 
68 

82 
61 

75 
68 

79 
65 

83 
62 

80 
63 

77 
62 

69 
62 

78 

61 

87 
68 

79 
66 

S6 

64 

88 
68 

87 
72 

90 
71 

78 
64 

76 
57 

80 
58 

80.8 
64.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CANOE  BROOK 
PLEASADTVILLE   1  N 
RUHTON 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.16 
6 

.20 
32 

.20 

5 

.15 
8 

.14 
24 

.18 
5 

.12 

6 

.28 
18 

.13 
6 

.21 

1 

.33 
28 

.15 
7 

.00 
2 

.23 
14 

.16 
5 

12 

.05 
11 

.20 

S 

3 

.06 
2 

.19 

7 

.19 
5 

.12 
16 

.18 
9 

.17 
24 

.31 
41 

.19 
10 

.06 

4 

.03 
44 

.18 
8 

.18 

6 

.29 
6 

.15 
3 

.16 
3 

.08 
31 

.13 

4 

.17 
2 

.20 
8 

.14 
3 

.03 

8 

.00 
0 

.22 
2 

2 

.31 
90 

.20 

4 

9 

.33 
23 

.19 
4 

.32 
0 

.03 
7 

.17 
5 

.07 

4 

.33 
20 

.15 
3 

.22 

4 

.14 
21 

.13 
2 

.06 
2 

.19 
8 

.14 

12 

.03 
16 

.08 
70 

.30 
6 

.06 
18 

.06 
22 

.30 
14 

.02 

6 

.03 
31 

.28 
10 

.12 
2 

.35 
15 

.28 

6 

.07 

4 

.07 
15 

.26 
6 

.01 
2 

.16 
8 

.24 

5 

3 

30 

.26 

5 

2 

.02 
20 

.26 
6 

4 

12 

.34 

4 

9 

.20 
34 

.23 

4 

8 

.11 
6 

.18 
5 

B3.08 
185 

B5.06 
707 

6.19 
181 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.\-" 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

Station 

o> 

m 

S,xi  a. 

1 

1    . 
II 

§     s 

£     5 
S     J 

-1 

11 

h 

O  Eh 

o, 

■  •  w 

r- 

e 

§ 
JT 
o 

S 

A 

I 

4 

CI    S 

1 

a 

Hi 

ATLANTIC   CITY   WB   CITY 

_ 

- 

13.7 

45 

s 

21 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

4 

2 

1 

0 

16 

52 

6.9 

LONG    BRANCH 

S 

10 

12.1 

53 

SE 

21 

- 

84 

64 

70 

1 

6 

4 

1 

0 

1 

13 

54 

7.0 

NEWARK  WB   AIRPORT 

wsw 

14 

8.8 

25» 

NW 

14+ 

79 

75 

57 

69 

6 

7 

5 

2 

2 

0 

22 

- 

7.3 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

8.2 

32 

NW 

3 

- 

- 

- 

- 

9 

7 

5 

1 

1 

0 

23 

52 

8.9 

♦  This   dattun  is   obtained  by 
visual   observation  since   record- 
ing equipment    is   not   available. 
It    is   not   necessarily   the   fast- 
est  mile   occurring   during  the 
period. 
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STATION  INDEX 


r 

Obser 

Obser- 

2 

vation 

Reter 

1 

vation 

Refer 

Station 

d 

County 

1 
I 

• 

1 
1 

•J2 

Time 

Observer 

To 

Station 

i 

County 

a 

0) 

O 

1 

Time 

Observer 

To 

• 

1 

d 

1 

a 

Tables 

1 

1 

3 

3 

1 
J3 

> 

» 

id 

a 

a 

A 

.9" 

£ 
a* 

Tables 

MXENOALE 

0100 

BERGEN 

*1  02 

7*  08 

270 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

c 

MARLBORO  SCS 

524* 

MONMOUTH 

1 

40  20 

74  1* 

120 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

•ATLANTIC  CITY  M8 

0329 

ATLANTIC 

39  22 

7*  25 

8 

HIO 

MIO 

U.  S.  WEATHER  BUREAL 

2  3  5   7  C 

HARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39  54 

7*  57 

90 

6P 

DAVID  GRISCOM 

3 

03«« 

CAMDEN 

39  5* 

75  0* 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

2  3  5 

MAYS  LANDING 

53*6 

ATLANTIC 

39  27 

7*  44 

50 

5P 

ELMER  EARLE 

8ASS  RIVER  ST  FOREST 

0528 

8URLINGT0N 

39  37 

20 

H,rt    FORESTRY  SVC 

MIDLAND  PARK 

5503  jBEBGEN 

8 

40  59 

7*  09 

210 

HID 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

BELLEPUAIN 

0690  ]CAPE  MAY 

39  16 

7*  52 

5P 

5P 

4fiS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

MILLVILLE 

5576  !CUM8ERLAND 

* 

39  24 

75  03 

60 

MID 

L.  J.  GALLAHER 

3        C 

BELMAf) 

0721 

MONMOUTH 

*0  10 

7*  02 

19 

MIO 

CI  TV  MATER  DEPT 

3 

MILTON 

5597  ImORRIS 

Q 

41  01 

7*  32 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

3 

8ELVID£f)E 

0T2» 

WARREN 

75  05 

5P 

9P 

-tISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5    7 

HOORESTOWN 

5728  BURLINGTON 

2 

39  58 

74  58 

55 

MID 

SA 

H.  J.  WILLARO 

2  3  5    7 

BERLIN  1  U 

OTBT 

CAMOEN 

190 

7A 

SAMUEL  M.  MC  CULLEY 

i 

MORRIS  PLAINS 

5769  ImORRIS 

8 

74  30 

*p 

*P 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5    7 

eOONTON 

0907 

MORRIS 

*0  5* 

7*  2* 

280 

8A 

JERSEY  CITY  WRT  WKS 

2  3  5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026  ESSEX 

I 

*0  *2 

74  10 

11 

MID 

MID 

U.  S.  WEATHER  BUREAL 

2  3  5    7  C 

BHANCHVILLE 

097S 

7*  *7 

570 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062  MIDDLESEX 

10 

*0  28 

74  26 

80 

5P 

5P 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  J  5    7 

8BIDCETON  1  NE 

1028  CWHBEHLANO 

39  28 

75  12 

11* 

9A 

9A 

HAOJO  STATION  WSNJ 

2  3  5 

NEW  MILFORD 

61*6  IBERGEN 

* 

*0  57 

74  02 

12 

MID 

HACKENSACK  WATER  CO 

3        C 

BUftLlNGTOM 

1211  BURLINGTON 

*0  0* 

12 

6P 

PUBLIC  SVC  E  ♦  G  CO 

2  3  5 

NEWTON 

6177  ISUSSEX 

2 

*1  03 

74  45 

565 

8A 

NEWTUN  WTR  SWK  COMM 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

*1  07 

7*  30 

10*0 

NEWARK  MATER  DEPT 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460  IPASSAIC 

8 

*1  02 

74  30 

870 

8A 

NEWARK  WATER  DEPT 

CANOE  BROOK 

1335  lESSEX 

*0  *5 

7*  21 

180 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WTR  CO 

2  3  5  6 

ORANGE 

6560  ESSEX 

8 

*0  *7 

74  1* 

140 

HID 

COUNTY  ENGINEER 

3        C 

CANTOW 

13*3  SALEN 

39  28 

75  25 

10 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

PATERSON 

6775  IPASSAIC 

8 

*0  55 

74  09 

100 

8A  1  8A 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5    7 

CAPE  MAY  3  W 

1351  ICAPE  NAY 

38  56 

7*  57 

17 

5P 

5P 

N.WEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5      C 

PEMBERTON  3  E 

68*3  BURLINGTON 

2 

39  58 

74  38 

60 

5P 

5P 

CHARLES  A.  DOtHLERT 

2  3  5    7 

CEDAR  GROVE 

1*72  |ESSEX 

*0  52 

7*  13 

*00 

J.  A,  PLUNKETT 

PHILLIPSBURG 

6974  IWARREN 

2  1*0  *1 

75  12 

182 

3P 

3P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

2  >  5 

CEMTERTON 

6 

39  31 

75  10 

80 

MIO 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

C 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979  'WARREN 

2  1*0  *2 

75  12 

9A 

JOINT  TOLL  SRDGE  COM 

J 

CMARLOTTEBURG 

1582  iPASSAIC 

*1  03 

7*  26 

760 

NEWARK  WATER  DEPT 

PLAINFIELD 

10  40  36 

74  25 

120 

8P 

8P 

S,  K,  PEARSON 

2  3  5    7 

CHATHAM 

1590  NOHRIS 

*0  ** 

185 

BA 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131  ATLANTIC 

1  39  25 

74  31 

8 

8A 

8A 

ATLANTIC  CITY  WTR  WK 

2  3  5  6 

CHATSHORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

39  ** 

7*  32 

90 

5P 

5P 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5    7 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328  'MERCER 

10  40  19 

74  40 

90 

|MIO 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

CLAYTOW 

1708  GLOUCESTER 

39  39 

79  06 

120 

6P 

MARRV  P.  CAMPBELL 

2  3  5    7 

RAHWAY 

7393  UNION 

20 

4ID 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3        C 

CLINTON 

17*9  HUNTERDON 

10 

*0  38 

6P 

L.  W,  KLOCKNER 

7545  BERGEN 

4  1*0  50 

7*  01 

80 

4ID 

2  3  5    7 

DEEP KATE R 

2209  SALEM 

39  *1 

75  30 

12 

M    PONT  OE  NEMOURS 

3 

RIN6WOO0 

7687  PASSAIC 

8  1*1  08 

7*  16 

305 

lOA 

NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 

EL1ZA8ETM 

26fc*  UNION 

*0  *0 

33 

SP 

5P 

JNIUN  CO  PARK  COHM 

2  3  5 

RUNYON 

7825  MIDDLESEX 

*0  26 

7*  20 

18 

6P 

H,J,    WATER  COMM 

2  3  5  6 

ELIZABETHPOAT 

2652  UNION 

*0  39 

7*  12 

30 

MIO 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

3        C 

SANDY  HOOK  LBSTA 

7869  , MONMOUTH 

1 

*0  2B 

7*  01 

22 

7P 

7P 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOO 

2788  lESSEX 

*0  50 

7*  18 

250 

8A 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5      C 

SOHERVILLE 

10 

75 

6P 

6P 

H.  E.  HAVER 

2  3  5   7 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

10 

5P 

5P 

OONALD  YOUNG 

SPLIT  ROCK  POND 

8*02  MORRIS 

8 

*0  58 

7*  28 

800 

lOA 

JERSEY  CITY  0  P  W 
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T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
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TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION,  JDLY  1956 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approzlutely  equal  values.   (See  Special  notice  following  Weather  Sumary.) 
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AVERAGE  MONTHLY  TEMPERATURE,  JULY  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   (See  Special  notice  following  Weather  Stmiiiary.) 
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NEW  JERSEY  -  AUGUST  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Weather  phenomena  were  hardly  of  head- 
line caliber  this  month  and  about  the 
nearest  approach  was  a  series  of  thun- 
derstorms in  northern  and  northeastern 
New  Jersey  the  28th-29th.   Temperatures 
changed  sufficiently  at  intervals  of  6 
to  11  days  to  alter  the  character  of  the 
weather  from  cool  to  warm  or  vice  versa 
and  most  of  the  month's  precipitation 
was  associated  with  changes  in  the  tem- 
perature regime. 

The  highest  temperature  was  97°  at  Bur- 
lington on  the  18th  and  seven  stations 
vied  for  second  place  with  readings  of 
95°.   Layton  3  NW  recorded  a  low  of  40° 
on  the  25th  to  gain  the  distinction  of 
having  the  lowest  temperature  in  the 
State  this  month.   Neither  of  the  ex- 
tremes were  out  of  the  ordinary.   Pre- 
cipitation totals  ranged  from  7.88  inches 
at  Bass  River  St.  Forest  to  2,20  inches 
at  Belleplain  and  departures  from  the 
long  term  means  were  negative  in  nearly 
all  instances.   The  greatest  amount  in 
one  day  was  2.03  inches  at  Millville 
CAA  Airport  on  the  21st.   Data,  on  cloudi- 
ness, percentage  of  sunshine,  and  number 
of  days  with  maximum  temperatures  of  90° 
or  higher  portrayed  this  month's  weather 
as  about  average. 

WEATHER  DETAILS 

Minor  changes  in  temperature  occurred 
frequently  but  changes  of  sufficient 
magnitude  to  alter  the  classification 
from  cooler  than  usual  to  warmer  than 
usual  or  vice  versa  were  a  week  or  more 
apart.   Temperatures  on  the  opening  day 
were  about  the  seasonal  average  and  the 
initial  cool  period  extended  from  the 
2nd  to  the  7th.   Warm  weather  prevailed 
the  8th  through  the  19th  and  many  areas 
experienced  the  highest  temperature  for 
the  month  around  the  18th.   A  strong 
polar  air  mass  overran  New  Jersey  by 
evening  of  the  19th  and  tumbled  tempera- 
tures sharply  to  begin  the  second  cool 
weather  period  which  brought  the  lowest 
temperatures  of  the  month  and  lasted 
through  the  26th.   Warmer  than  average 
weather  returned  the  27th  and  remained 
through  the  end  of  the  month.   The  time 
distribution  of  precipitation  was  quite 


regular.  Rain  occurred  over  most  of  the 
State  during  four  periods:  the  5th-6th, 
12th-13th,  20th-21st,  and  the  28th-31st. 

WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  were  relatively  favor- 
able for  maturing  late  summer  vegetables 
and  for  fall  crops.   Moisture  was  adequate 
except  in  isolated  spots  and  comparatively 
dry  weather  afforded  little  interference 
in  harvest  and  cultivation  operations. 
The  major  portion  of  a  good  crop  of  lima 
beans  was  harvested.   Green  and  red  pep- 
pers of  good  quality  moved  in  volume  during 
August  and  supplies  were  expected  to  con- 
tinue available  until  frost.   Among  the 
fall  crops,  broccoli,  cauliflower,  let- 
tuce and  spinach  made  good  growth,  and 
light  harvesting  got  underway  in  some 
areas.   Apples,  peaches  and  grapes  sized 
well  and  fair  to  good  crops  were  indicated. 
Field  corn,  soybeans,  and  potatoes  made 
good  progress.   Several  rainless  periods 
provided  excellent  opportunities  for 
curing  hay  and  growers  made  good  headway 
in  harvesting  a  third  cutting  of  alfalfa. 
Streamflow  decreased  at  considerably 
more  than  the  usual  seasonal  rate. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  series  of  thunderstorms  struck  northern 
and  northeastern  New  Jersey  during  the 
evening  of  the  28th  and  early  morning 
of  the  29th.   Lightning  was  the  principal 
destructive  feature.   Several  people 
suffered  shock  or  burn  injuries  and 
innumerable  buildings,  trees  and  wires 
were  struck  by  lightning.   Overhead  wires 
of  the  Lackawanna  Railroad  went  down 
near  Madison  interrupting  train  service 
for  about  7  hours.   Heavy  rains  caused 
minor  street  flooding  and  some  road  wash- 
outs.  Minor  damage  in  the  form  of  broken 
windows  and  torn  shingles  was  attributed 
to  strong  winds. 

FLOODS 

No  stream  flooding  was  reported. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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47 
55 

25 
23 
25 
25 
25 

6 
5 
6 

7 
5 

3 
9 
3 
7 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.89 
2.85 
3.15 
3.16 
3.95 

-  2.11 

-  3.i: 

-  .55 

1.43 
1.25 

1.40 
1.40 
1.55 

21 
21 
21 
21 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
4 
6 

2 
2 
2 

3 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

LAKEWOOD    2    ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON    3    NW 
LEESBURG    STATE    FARM 
LITTLE    FALLS    WATER    CO 

AM 
AM 

82.0 
84.0 
82.8 
82.0 
83.2 

60.2 
61.0 
54.4 
62.3 
60.0 

71.1 
72.5 
68.6 
72.2 
71.6 

-  1.4 

-  1.1 

-  1.2 

94 
94 
91 
92 
94 

18+ 

18 

17 

20 

19 

47 
49 
40 
51 
49 

23+ 
25+ 
25 
23 

25+ 

18 

2 

19 

7 

5 

5 

7 
3 
1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.82 
2.S6 
3.36 
3.53 
4.28 

-  1.32 

-  2.52 

-  1.19 

-  .99 

1.20 

1.36 

1.37 

.95 

1.00 

13 
21 
21 
6 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
6 
4 
8 

4 
1 
2 

4 
4 

2 
1 
1 
0 

1 

LONG    BRANCH 
LONG    VALLEY 
MILLVILLE    CAA    AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS    PLAINS 

81.5 
81.5 
83. 2M 
83.1 
82.5 

62.8 
57.5 
63. 2M 
62.9 
59.0 

72.2 
69.5 
73. 2M 
73.0 
70.8 

-  .6 

-  .1 

92 
91 
93 
93 
92 

18 

18 

19 

28+ 

18 

51 
42 
51 
50 
45 

23 
25+ 
22 
25 
3 

8 
26 

7 
4 
16 

3 
3 
6 
6 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
3.78 
3.95 
2.90 
4.93 

-  2.73 

-  1.53 

-  2.03 

1.02 
1.34 
2.03 
1.42 
1.21 

21 
31 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
6 

7 

2 
2 
3 

4 

1 
1 
1 

2 

NEWARK    WB    AIRPORT 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON    3    E 

R 

AM 
AM 

82.4 
83.1 
80.3 
83.5 
84.1 

55.0 
62.5 
56.7 
62.5 
60.5 

73.7 
72.8 
68.5 
73.0 
72.3 

.6 

-  .3 

-  1.7 

95 
91 
91 
95 
93 

18 

18+ 

18+ 

19 

18+ 

55 
51 
41 
52 
46 

26 

25+ 

25 

26 

25 

2 

5 

33 

3 
7 

5 
5 

3 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.08 
4.67 
2.97 
2.63 
3.98 

-  1.11 

-  .11 

-  1.69 

-  2.21 

-  .95 

1.01 

1.50 

.97 

.90 

1.52 

21 
21 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
6 
7 
5 

3 
4 
3 
2 
3 

1 
2 
0 
0 
2 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 
PLEASANTVILLE    1    N 
RI06EF1ELD 
RUNYON 

AM 

84.7 
82.4 
82.3 
82.4 
85.5 

60.4 
61.5 
62.7 
62.5 

59.0 

72.6 
72.0 
72.5 
72.5 
72.3 

.3 

-  1.1 

-  .4 

-  .5 

93 
93 
93 
93 
95 

17  + 

18 

15+ 

18 

18 

48 
48 
52 
51 
43 

25 

25 

22+ 

25 

25 

3 

7 

9 

3 

10 

4 
4 
3 
4 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 
3.66 

3.71 
3.61 
3.46 

-  1.99 

-  1.74 

-  2.12 

-  1.12 

-  .95 

1.30 
1.40 
1.32 
1.08 
1.46 

21 
21 
12 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
6 
6 
6 

2 
3 
2 
3 
3 

1 
2 

1 

2 
1 

SANDY    HOOK    LBSTA 
SOMERVILLE 
SUSSEX    3    N 
TRENTON    2 
TRENTON    WB   CITY 

R 

80.8 
84.1 
81.2 
83.6 
82.6 

66.9 
59.8 
58.0 
63.5 
65.2 

73.9 
72.0 
69.6 
73.6 

73.9 

-       .2 

.7 

91 
94 
91 
93 
93 

19 

18 

17+ 

18+ 

28 

57 
46 
42 
53 
54 

21 

26 

25 

22+ 

22 

3 
1 
13 
2 
2 

3 
6 
2 

4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.88 
3.08 
2.61 
3.92 
3.73 

.33 

-  2.33 

-  2.26 

-  1.67 

-  .86 

1.99 
1.60 
1.19 
1.26 
1.10 

14 
21 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 
S 

5 

4 
2 

1 
4 

4 

2 

1 
1 
2 

1 

AVERAliE 

72.1 

3.50 

.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

■^   o  • 
"S  —  a 

ill 

1 

HI 

Station 

1 

3i| 

III 

s. 

^ 

g       1 

■g--s 

4 

Ot- 

OH 

O  H 

0. 
OH 

?! 

? 

g 

3! 

ll 

1 

< 

1    * 

go! 

&  1 

ji 

•  ■  w 

■■  H 

iH 

3 

A 

i 
tn 

III 

ATLAKTIC  CITT  WB  CITT 

- 

- 

14.0 

41 

E 

21 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

7 

64 

5.0 

LORG  BRANCH 

3W 

12 

13.1 

40 

H 

28 

82 

63 

68 

4 

2 

3 

1 

1 

0 

11 

68 

5.3 

MSWABK   WB   AIRPORT 

SW 

12 

7.9 

24 

raw* 

28 

79 

79 

54 

66 

6 

2 

3 

2 

I 

0 

14 

- 

5.8 

TRERTOM  WB  CITT 

- 

- 

7.1 

28 

N 

28 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

1 

3 

1 

0 

0 

65 

5.1 

•  This  datuB   iB   obtained  by 

visual  observation  since  record- 

ing equlpnent    Is   not   available. 

It   Is  not  necessarily   the  fast- 

est slle  occiirrlng   during   the 

period . 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  65  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  J 

R5EY 

Table  3 

AUGUST 

1956 

•3 

Day  of  month 

Station 

g 

1  I  2   3 

4  1  5  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11 

12 

13   14  1  15 

16   17 

1  '^ 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25   26   27 

28 

29  1  30 

31 

ATLANTIC  CITY  tIS        R 

>«29 

.90 

.!> 

1.29 

■  37 

.49 

.90 
1.20 

AUDUBON 

2|«S 

.93 

.39 

T 

.10 

.22 

T 
.10 

•  30 
1^63 

BASS  RIVER  ST  FOSEST 

aCLLEPLAJN 

BELHAR 

7.«a 

2,20 
>>07 

.89 

1.1« 
.91 

.92 

.40 

•  4« 

.94 

.08 

•  •« 

.03 
.12 
.58 

1.76 
.91 
.84 

.03 
.03 

1.76 

6ELV10ERE 

*|0A 

.14 

.10 

.11 

.49 

.09 

.13 

1.09 

T 

•05 

1.46 

BERLIN  1  W 

2.*1 

.94 

•  49 

1.52 

30ONT0N 
BRANCHVILLE 

««2* 

RECORD  MISSING 

.10 

•  79 

.09 

.26 

.64 

.12 

.91   .23 

•  49 

*74 

BRIOeelON  I    NE 

S.27 

1.09 

•  04 

•  12 

.02   .75   .02 

.03 

1.17 

.04   .02 

■  01 

BORLINOTON 

>>5> 

.99 

.23 

•  30 

.16 

1.82 

•  06 
.76 

•  26 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.U 

1^10 

T 

■  27 

.24 

T 

.98 

.11 

•  06 

•  60   T 

CANOE  BROOK 

3<»7 

.01 

T 

.23 

•  09 

T 

.10 

1.40 

.13   T 

T 

CANTON 

},»l 

1.99 

.09 

•  12 

1.10 

.07 

1.01 

CAPE  MAY  3  N 

2.30 

l.B« 

•  09 

.09 

.30 

T 

CEDAR  GROVE 

♦  .♦I 

.23 

1^00 

.29 

.06 

1.30 

.19 

•  12 

•  40 

CHARLOTTEBURG 

3.90 

•  12 

1^44   ^03 

.29 

•  04 

.40 

.60 

.26 

•  07 

•  40 

CHATHAH 

1.A2 

•  01 

T 

•  20 

•  99 

T 

.11 

.09 

1.29 

.14 

■  57 

.10 

CHATSWORTH  3  S 

RECORD  MISSING 

CLAYTON 

>>«l> 

.99 

•  24 

•  22 

.69 

.47 

.08 

1.12 

•  42 

CLINTON 

>.>1 

.10 

•  09 

•  13 

.09   .09 

.08 

1.34 

1*24 

•  26 

DEEPWATER 

3.12 

.77 

•  22 

•19   *30 

•  54 

.91 

•  23 

ELIZABETH 

3.3< 

.01 

.12 

•  17 

.01 

.01   .09 

■  20 

1.51 

•  01 

T 

1^25 

.01 

ELIZABETHPORT 

3.«S 

■  09 

•  99 

T 

.28 

.14 

■  30 

1.14 

.63 

•  07 

•  02 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

t.OC 

•  19 

•  73 

•  05 

1.97 

.32 

1.02 

.12 

.72 

•  32 

FLEMINGTON  1  NE 

3.18 

T 

.11 

.17 

.13 

•  12 

.02 

.09   .29 

T 

■  25 

1.56 

T 

•  40 

.07 

FREEHOLD 

2.eg 

.19 

.72 

.20 

.05 

.04   .21 

■  06 

1.43 

GREENWOOD  LAKE 

2.90 

.00 

.70 

T 

■  27 

.12 

.44 

.73 

.17 

T          T 

•  02 

•  36 

HAHMONTON  2  NNE 

2.a9 

.92 

•  08 

•  39 

■  11 

■22   ■16 

1.25 

■  05 

HIGMTSTOHN  1  l« 

3.19 

.18 

•  94 

•  29 

T 

■  09 

.23 

1.40 

T 

T 

•  05 

T 

INDIAN  HILLS  2  U 

3.19 

.98 

•  93 

•  06 

■  45 

T 

■  08 

1.40 

T 

T 

•  06 

IRVIN6T0N 

3.99 

.14 

•  90 

T 

■  04 

■  40 

1.02 

.es 

•  04 

•  07 

JERSEY  CITY 

3.99 

.07  1 

•  99 

•  23 

.04 

.24 

1.21 

.44 

•  17 

LAKEMOOD  2  ENE 

3.92 

.20 

•  95 

■  02 

1.20 

■  99 

1.06 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

2.99 

.33 

•  13 

•  40 

T 

■  14 

1.36 

■  02 

.30 

•  16 

LAYTON  3  NH 

3.39 

•  19 

•32   ^02 

■  01 

.39   .03 

.06 

■  04 

1^37 

.02 

•  02 

.13 

.83 

LEE5BURG  STATE  FARN 

3.93 

•  98 

•  99 

•  08 

.99 

■  OS 

■  92 

■  06 

LITTLE  FALLS  MATER  CO 

A. 28 

.10 

.83 

•  06 

.41 

.29 

.06 

1^00 

■  16 

•  62 

.79 

LONG  BRANCH 

2.6A 

•  12 

•  74 

T 

■  03 

.01   T 

.47 

1^02 

.25 

T 

T 

LONG  VALLEY 

3.78 

.01 

•  19 

.40 

.48 

.02 

.23 

■  00 

.25 

1.34 

MACOPIN  INTAKE 

«.21 

•  11 

1.49 

.13 

.75 

T 

1.06 

.02 

•  OS 

.61 

MANVILLE 

3.92 

•  08 

•  93 

.79 

T 

.30 

1^34 

•  45 

.07 

HARLTON  1  W 

2.99 

•  90 

•  51 

■  10 

.04 

.10 

1^23 

•  12 

MAYS  LANDING 

«.17 

•  91 

•  90 

.05 

l^OO 

.09 

.10 

1^90 

•  06 

MIDLAND  PARK 

2.79 

•  03 

•  94 

.01 

.14 

.63 

.60 

.04 

•  04 

.46 

MILLVILLE 

A.29 

.99 

•  21 

.04 

■  84 

.43 

1.10 

.76 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

3.99 

T 

.93 

•  22 

.29 

■  99 

.21 

2*03 

.06 

MILTON 

A.  13 

•  12 

1.09 

•  04 

.43 

■  09 

.27 

.62 

■  59 

•  12 

.81 

M0OREST0>IN 

2.90 

• 

•  90 

.49 

■  01 

1^42 

.15 

•  20 

.06 

MORRIS  PLAINS 

A.93 

.10 

•  70 

.49 

T 

T 

.09  1.03 

T 

T 

1^21 

T 

•  44   T 

.90 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.08 

.10 

.83 

.04 

.06 

.30 

l^Ol 

.62 

•  12 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.97 

.12 

.98 

.20 

T 

.09  1.14 

T 

.23 

1^50 

T 

•  75 

T 

NEW  MILFORO 

2.90 

.04 

.98 

.12 

■  10 

.18 

■  72 

•  30 

•  06 

•  26 

NEWTON 

2.97 

.03 

.59 

T     •Ol 

.43 

.06 

■  97 

.12 

•21 

•  56 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

A. 32 

.10 

1.29 

•  02 

.39 

■  02 

.54 

1^02 

■  17 

•  00 

•  72 

ORANGE 

3.32 

.09 

.94 

.11        .02 

■  18 

.31 

1^06 

•  46 

.01 

•  17 

PATERSON 

2.63 

T 

.00 

.79   .02 

•  01 

T     .16 

■  10 

T 

■  90 

,1^ 

T 

.32   T 

•  32 

PEMBERTON  3    E 

3.98 

1.09 

.23 

.94 

•  02 

■  19 

.09 

.06 

1^32 

PH1LLIPS6URG 

3.32 

.20 

.19 

.29 

.09 

T     .10   T 

T 

.20 

1^30 

T 

.67 

.32 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.82 

.39 

.08 

.10 

.19 

1.24 

■  09 

•  53 

1.27 

PLAINFIELD 

3.99 

.04  1 

.26 

.09 

T 

.01   .24 

.03 

.03 

1^40 

.55 

•  03 

PLEASANTVILLE  1  N 

3.71 

.23 

.49 

.31 

1.32 

.32 

T 

■  95 

.08 

.05   T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.29 

.17  1 

.20 

T 

T 

T 

■  42 

1.25 

.25 

T 

RAHWAY 

3.97 

•  09  1 

•  39 

T 

.17 

T 

■  15 

1.23 

.40 

.12 

.18 

RIDGEFIELO 

3.91 

•  05  I 

•  04 

T 

.05 

.74        T 

.01 

T 

■  15 

1.06 

T 

.27 

.03   T 

.19 

RINGMOOD 

3.02 

•  12 

.72   T 

.24 

.42 

■  03 

.69 

T          T 

•  20 

.40 

RUNYON 

3.A9 

•  10 

•  82 

.22 

.00   .10 

T 

1.46 

.61   .06 

SANDY  HOOK  LBSTA 

4.98 

•  09 

•  97 

T 

1.99 

T 

1.16 

.70 

.37 

SOMERVILLE 

3.08 

•  08 

•  32 

.10 

•07   .05 

T 

1.60 

•  60 

.06 

SPLIT  ROCK  POND 

A.8A 

•  10 

1.18 

■  10 

■  21 

■  07 

.41 

1.04 

.10 

•  30 

1.33 

SUSSEX  3  N 

2.91 

T 

T 

•  47 

.07 

•  01   T 

■  22 

■  02 

■  11 

1.19 

T 

•  06 

•  46 

SWEDESBORO  3  NW 

2.77 

•  70 

•  07 

.22 

■  02 

T     .01 

T 

1.62 

.02   T 

*1L 

TOMS  RIVER 

2. AT 

•  27 

•  37 

•  08 

1.55 

•  20 

TRENTON  2 

3.92 

.42  1 

.04 

•  91 

.53 

1.26 

.09 

.07 

TRENTON  WB  CITY         R 

3.73 

•  41 

.87 

■  02 

•  67 

.96 

1.10 

T 

•  04 

T 

.06 

VINELANO 

2.93 

•  99 

.10 

•  21 

•01   .48 

.04 

.03 

1.32 

.05 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

2.90 

•  14 

•  78 

•  13 

.21 

.76 

.11 

•  09 

.36 

WESTFIELD 

A.12 

•  13  1 

.19 

T 

•  07 

.13 

.20 

1.27 

•  02 

•  18 

.06 

WOOOCLIFF  LAKE 

2.79 

.12 

.94 

.10 

.56 

.14 

.56 

•  22 

.04 

.36 

See  Reference  Notea  Follovlog  Statlo 


J 


DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
AUGUST  1956 

Table  5 

Day 

01  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  HB 

NAX 
MIN 

7« 
70 

7* 
69 

74 
62 

79 
64 

71 
67 

71 
66 

79 
66 

as 

66 

84 
69 

90 
73 

87 
69 

SO 
68 

79 

70 

83 
74 

84 
69 

81 
72 

62 
72 

82 

75 

92 

74 

76 

64 

67 
62 

71 
69 

70 
61 

80 
66 

74 

60 

76 
67 

78 
67 

89 
71 

80 

71 

78 

70 

79 
73 

79  lO 
67  .9 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

Sfi 
66 

81 
66 

81 

57 

8} 

56 

73 
66 

71 
66 

81 

65 

86 
63 

91 
64 

90 
72 

88 
63 

90 
68 

86 
67 

87 
70 

90 
66 

90 
65 

91 
66 

94 
58 

92 
76 

60 
53 

68 
59 

78 
63 

SO 
54 

78 
60 

80 
52 

81 
66 

85 
63 

95 
69 

90 
65 

66 
67 

90 
71 

64.6 
63.9 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

84 
66 

83 
67 

79 
53 

B2 
54 

78 
65 

75 

66 

80 
64 

as 

62 

89 
63 

89 
73 

89 
60 

89 
65 

aa 

67 

88 
66 

89 
62 

90 
62 

as 

60 

94 
66 

92 
68 

90 
65 

69 
61 

75 
60 

78 
49 

80 
57 

79 
50 

80 
62 

86 
63 

92 
67 

89 
67 

84 
64 

91 
71 

84.6 
62.1 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

aa 

63 

84 
63 

83 
50 

85 
51 

7< 
64 

70 
65 

86 

61 

89 
60 

92 
63 

90 

70 

91 

61 

89 
62 

84 
61 

86 
66 

90 
59 

92 

60 

95 
52 

94 
64 

90 
63 

80 
63 

72 
59 

76 

50 

80 
54 

80 
60 

81 
48 

81 

49 

84 
59 

94 
61 

92 
61 

60 
6S 

85 
70 

85.1 
60.2 

BOONTOM 

MAX 
MIN 

78 
54 

84 
64 

79 
49 

80 
51 

81 
57 

70 
63 

67 
63 

83 

58 

85 
64 

84 
69 

86 
59 

85 
60 

87 
60 

81 
64 

83 
63 

86 

68 

SB 
56 

91 
58 

90 
68 

86 
65 

71 
58 

69 
49 

78 
64 

76 
53 

76 

60 

76 

47 

78 
62 

81 

64 

69 
64 

88 
64 

73 
64 

80.9 
68.8 

BRIOGETON  I  NE 

MAX 
MIN 

SO 
66 

84 
67 

78 
57 

79 
56 

79 
65 

69 
66 

73 
65 

81 
63 

84 
63 

88 

72 

87 
51 

86 
66 

89 
66 

87 
69 

84 
65 

87 
63 

88 
64 

86 

64 

91 
77 

90 
68 

73 
61 

67 
52 

77 
54 

78 

58 

78 
62 

77 
53 

79 
60 

83 
67 

90 
64 

61.9 
52.9 

BURLINOTON 

MAX 
MIN 

86 

67 

83 

70 

82 
59 

80 
57 

78 
65 

71 
66 

81 
66 

89 
65 

92 

65 

91 
72 

SO 
66 

90 

69 

86 
68 

88 
69 

91 
68 

92 
65 

94 
56 

97 
56 

92 
75 

86 
65 

68 
60 

79 

54 

78 

51 

81 
59 

61 
54 

82 
56 

86 
52 

96 
69 

91 
72 

85 
66 

69 
72 

85.7 
64.8 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

80 
59 

86 
62 

79 
49 

82 
50 

82 
64 

70 
66 

68 

59 

80 
58 

84 
60 

89 

68 

88 

69 

87 

60 

88 
69 

80 
63 

83 
56 

87 
59 

86 
52 

91 
51 

92 

70 

81 
66 

70 
50 

67 
53 

75 
53 

75 
55 

76 
47 

78 
46 

79 
58 

82 

60 

91 
64 

88 
64 

76 
66 

81.3 
59.2 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

81 
68 

78 
70 

79 
62 

SO 
66 

75 
67 

75 
66 

80 
66 

81 

69 

86 

70 

88 
72 

88 
73 

86 

71 

89 
72 

84 
73 

87 
73 

88 
68 

90 
54 

86 
72 

92 
75 

91 
69 

74 
53 

74 

58 

75 
57 

79 
65 

79 
59 

79 
63 

80 
68 

91 

70 

65 
69 

83 
68 

84 
71 

82.7 
67.4 

CMARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

76 
49 

80 
61 

77 
41 

78 

44 

80 
47 

69 
61 

67 
61 

80 
50 

82 

57 

86 
63 

86 
59 

83 
55 

84 
94 

78 
69 

81 

54 

84 
54 

65 
55 

88 
56 

88 
56 

83 
62 

67 
56 

57 

44 

75 
48 

72 
50 

73 

43 

75 

41 

76 
47 

78 
56 

86 
63 

65 
60 

70 
64 

78.7 
54.0 

CHATSWORTM  5  S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

88 
64 

83 
66 

80 
56 

79 
55 

76 
62 

72 
64 

82 
62 

85 
62 

88 
63 

87 
69 

87 
61 

88 
64 

85 
64 

85 
68 

as 

64 

89 
61 

87 
54 

93 
67 

91 

72 

84 
63 

66 

it 

57 
51 

76 
62 

78 
57 

78 

51 

80 
52 

82 
59 

92 
64 

88 
62 

65 
64 

90 
69 

83.2 
61.5 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

aa 

62 

82 
68 

83 
52 

86 
55 

80 
64 

70 
67 

81 
63 

87 
61 

92 
64 

89 

71 

89 
63 

90 
64 

83 
64 

89 
67 

91 
62 

90 
54 

91 
66 

96 
66 

91 
73 

82 
67 

68 

69 

75 
65 

76 
54 

80 
59 

81 
51 

S3 
60 

as 

62 

93 
64 

89 
65 

83 
68 

82 
72 

84.5 
62.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

MAX 

MIN 

79 

55 

82 
64 

76 
52 

78 
52 

84 
62 

69 
60 

68 
60 

73 
61 

74 
55 

89 
61 

86 

68 

88 
65 

89 
66 

81 
64 

82 
60 

84 
59 

85 
58 

89 
61 

93 
69 

94 
70 

78 
58 

76 
59 

75 
58 

75 
62 

74 
45 

77 

49 

82 
55 

90 
63 

85 
67 

a2 

66 

74 
55 

80.7 
69.6 

FLEMINSTON  1  NE 

MAX 
MIN 

87 
62 

85 
60 

81 
47 

81 
49 

78 
60 

69 
65 

83 
65 

S6 
56 

90 
61 

89 

70 

88 
62 

88 

60 

88 
67 

89 
69 

89 

58 

90 
66 

92 

50 

94 
61 

91 
59 

84 
63 

71 
58 

78 
48 

78 
51 

77 
53 

78 

46 

81 
46 

83 

69 

92 

59 

91 
64 

as 

62 

86 

70 

84.5 
58.8 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

84 
63 

84 
67 

79 
52 

83 
65 

78 
62 

69 
66 

80 
64 

85 
69 

89 
64 

88 
70 

86 
61 

88 
65 

84 
64 

84 
67 

88 
63 

68 
63 

90 
54 

93 
65 

89 
75 

85 
65 

67 
57 

75 
52 

76 
51 

78 
56 

78 

50 

79 
54 

83 
61 

92 
65 

86 
63 

63 
65 

86 

70 

83.2 
61.9 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

eo 

63 

90 
66 

80 
55 

84 
57 

86 
6-. 

69 
60 

72 
63 

84 
61 

88 
66 

93 

70 

92 
64 

85 
65 

89 
67 

88 

70 

89 
69 

91 
66 

83 
52 

94 
56 

93 
73 

90 
66 

77 
61 

66 

53 

79 
62 

79 
56 

83 
56 

83 
53 

80 
59 

85 
64 

95 
64 

92 
65 

86 
68 

84.5 
62.7 

HleHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

85 
64 

79 
66 

80 
51 

82 

53 

72 
63 

68 
66 

79 

64 

as 

69 

89 
63 

87 
71 

86 
62 

88 
66 

83 
63 

S4 
68 

88 
62 

89 
61 

90 
63 

92 
65 

68 
75 

75 
64 

65 
58 

78 
52 

75 

50 

78 
57 

78 
49 

78 
52 

82 
61 

92 

67 

88 
63 

85 
64 

85 
71 

82.4 
61.8 

INDIAN  HILLS  2  U 

MAX 
MIN 

86 
64 

81 
65 

81 
52 

83 

50 

72 
63 

71 
65 

81 
64 

86 
58 

91 
60 

89 

70 

88 

59 

86 
63 

as 

63 

89 
68 

89 
62 

90 
59 

92 

59 

93 

54 

91 
75 

77 
53 

67 
59 

79 
49 

77 
48 

79 
56 

SO 
47 

79 
49 

85 
58 

94 
66 

90 
62 

86 
63 

89 
71 

83.9 
60.5 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

82 
71 

78 
67 

78 
57 

82 
60 

79 
67 

68 

65 

70 
63 

86 

64 

88 
68 

87 
73 

89 
66 

86 

70 

87 

60 

83 
70 

88 
68 

82 

57 

84 
68 

89 
72 

87 
74 

74 
60 

65 

58 

69 
58 

70 
58 

78 
62 

76 
65 

78 
59 

SO 
67 

91 
68 

87 
67 

76 
57 

77 
69 

60.3 
66.1 

LAKEWOOO  2  ENE 

MAX 
MIN 

as 

63 

76 
55 

81 
49 

84 
52 

68 

60 

67 
66 

79 

65 

86 
56 

91 
63 

88 
69 

89 
68 

83 
66 

81 
63 

86 
69 

89 
63 

65 
60 

93 
52 

94 
76 

91 
72 

72 
63 

65 
53 

74 
50 

72 

47 

80 
51 

77 
47 

78 
61 

84 
60 

94 
65 

89 
63 

79 
62 

62 
71 

82.0 
60.2 

LAHBERTVILLE 

MAX 
MIN 

B6 
63 

82 
68 

80 
50 

82 

50 

73 
64 

71 
66 

83 
63 

86 
59 

90 
62 

88 
72 

B7 
61 

a7 

64 

89 
61 

86 
66 

87 
60 

90 
60 

92 
62 

94 
63 

91 
76 

85 
64 

68 
59 

77 
62 

79 
51 

78 
59 

78 
49 

80 
49 

S3 

58 

93 
62 

91 
64 

89 
64 

86 
71 

84.0 
61.0 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

84 
55 

80 
53 

81 
42 

84 

43 

eo 

58 

70 

60 

84 
58 

85 
55 

90 
50 

as 

68 

88 
56 

82 
56 

85 
65 

89 
63 

88 
54 

68 

55 

91 
55 

90 
58 

86 

64 

80 
65 

76 
54 

77 

43 

75 
50 

75 
54 

SO 
40 

80 
43 

78 
51 

87 
62 

87 
60 

79 
51 

86 
65 

82.8 
64.4 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

79 
63 

83 
52 

80 
54 

80 
54 

BO 
66 

70 
65 

77 
64 

81 
63 

86 
62 

86 
69 

89 
61 

86 
61 

89 
67 

as 

69 

83 
67 

86 
53 

86 
52 

88 
65 

89 
72 

92 
66 

74 
62 

68 
52 

74 
51 

76 
57 

79 
62 

77 
53 

78 
63 

81 
66 

89 
68 

88 
64 

84 
69 

82.0 
62.3 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 

MIN 

80 
60 

87 
64 

80 
50 

83 
52 

83 
55 

72 
66 

72 

61 

as 

57 

88 
61 

90 
71 

89 
62 

aa 

61 

88 
62 

82 

65 

85 
60 

89 
60 

89 
62 

93 

64 

94 
67 

88 
66 

76 

56 

70 
55 

76 
52 

76 
59 

78 
49 

79 
49 

81 

S3 

82 
66 

92 
65 

90 
65 

75 
65 

83.2 
60.0 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

84 
65 

77 
60 

80 
57 

84 
57 

74 
65 

69 
66 

79 
66 

86 
60 

90 
65 

88 
71 

86 
63 

86 
67 

80 
66 

as 

67 

87 
64 

86 
63 

88 
65 

92 
66 

88 
74 

74 
63 

66 

57 

73 
55 

72 
61 

78 
56 

77 
52 

SO 
56 

83 
63 

91 
67 

84 
64 

79 
66 

83 
72 

81.5 
62.6 

LONS  VALLEY 

MAX 
MIN 

84 
65 

78 
57 

77 

44 

87 
46 

76 
60 

67 
64 

80 
59 

84 
58 

87 
59 

86 

67 

85 
61 

84 
58 

SO 
56 

82 
67 

86 
99 

87 
66 

90 
58 

91 

60 

87 
68 

78 
61 

67 
57 

76 

46 

76 
60 

76 

50 

76 
42 

78 
42 

84 
61 

90 
59 

86 
63 

62 
61 

62 
70 

81.5 
67.5 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
67 

85 
69 

81 
56 

83 

58 

82 

64 

69 
66 

75 
66 

as 

65 

89 

74 

89 
64 

88 
67 

90 
66 

87 
67 

84 
66 

as 

65 

90 
53 

89 
67 

93 

66 

73 
61 

67 

61 

76 
62 

79 
59 

78 

54 

7B 
54 

83 
62 

84 
61 

92 
66 

90 
66 

86 
71 

81.2 
63.2 

MOORESTOHN 

MAX 

MIN 

87 
64 

80 
62 

79 
54 

80 
54 

70 
65 

70 
66 

82 

65 

84 
62 

89 
63 

88 
72 

87 
64 

88 

6a 

as 

64 

86 
68 

89 
66 

90 
63 

91 
53 

92 
58 

90 
74 

70 
67 

68 

55 

77 
52 

78 
53 

78 
57 

7a 

50 

78 

54 

84 
62 

91 

70 

93 

70 

84 
65 

89 
70 

83.1 

62.9 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

83 

60 

84 
65 

11 

81 

49 

81 

60 

66 

64 

81 
63 

89 

57 

87 
59 

87 
67 

86 
61 

86 
60 

86 
58 

83 
66 

85 
62 

88 
57 

91 
69 

92 

62 

90 
70 

83 
63 

68 
56 

7S 
47 

52 

76 
55 

75 
50 

78 
46 

79 
99 

89 
61 

89 
64 

87 
63 

82 

68 

82.6 
59.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
66 

79 
65 

80 
59 

84 
60 

71 
66 

70 
66 

82 
65 

87 
64 

92 
68 

90 
73 

88 
67 

90 
68 

82 
68 

86 
69 

89 
66 

86 
67 

89 
59 

95 

69 

89 
74 

74 
62 

66 

59 

72 
57 

72 

69 

78 
61 

79 
66 

80 
66 

83 
65 

92 
66 

89 
66 

76 
68 

80 
73 

82.4 
65.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

84 
63 

84 
67 

78 
55 

82 
65 

80 
63 

70 
66 

80 
64 

89 

61 

88 
65 

88 

71 

87 
64 

87 
65 

89 

63 

84 
69 

86 
63 

85 
C2 

90 
64 

91 
66 

91 

74 

87 
65 

68 
56 

75 
52 

75 
52 

77 
52 

76 

51 

78 
51 

81 
61 

91 
69 

90 
64 

87 
66 

65 
71 

83.1 
62.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

79 
59 

82 
61 

77 
43 

79 
46 

83 

SO 

70 
63 

»7 
61 

81 
55 

84 
98 

89 
69 

87 
60 

82 
59 

as 
ss 

77 
65 

82 
54 

87 
55 

87 

58 

91 
59 

91 
67 

86 
61 

66 
56 

67 

47 

76 
52 

79 
58 

74 
41 

76 

43 

79 
53 

79 
61 

90 
63 

88 
63 

73 
63 

80.3 
56.7 

PATERSON 

MAX 
MIN 

81 
60 

88 
65 

SO 
54 

63 
59 

s« 

65 

70 
65 

70 
62 

82 

61 

88 
6S 

91 
71 

91 
63 

89 
66 

90 
64 

82 
67 

89 

69 

90 
52 

89 
64 

92 

67 

95 

73 

89 
66 

72 
57 

68 
56 

75 
56 

78 
59 

80 
57 

81 
52 

83 
57 

86 
66 

91 
65 

90 
65 

74 
65 

83.5 
62.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

as 

64 

81 
64 

81 
51 

82 
49 

71 

67 

71 
6« 

81 
63 

87 
68 

90 
67 

88 
66 

87 
60 

87 
59 

86 
62 

89 

68 

88 

62 

90 

60 

91 
61 

93 
53 

91 
71 

87 
64 

66 

59 

78 
49 

77 
51 

81 

57 

79 

46 

79 
49 

84 
60 

93 
68 

89 
62 

68 
61 

88 
68 

84.1 
60.5 

PHILLIPS8URG 

MAX 
MIN 

as 

62 

82 
66 

SO 
51 

82 
SO 

81 
6} 

70 
65 

84 
63 

88 
61 

88 
62 

89 
60 

89 
62 

87 
61 

86 
60 

36 
67 

87 
62 

89 

58 

93 
61 

93 
62 

93 

67 

88 
64 

68 
59 

82 

51 

78 
63 

79 

58 

77 
48 

81 
53 

82 

60 

91 

59 

88 
68 

89 
64 

89 
63 

B4.7 
60.4 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

87 
61 

81 
67 

81 
53 

81 

58 

71 
63 

70 
66 

82 

64 

86 

69 

90 
64 

88 
71 

87 
62 

88 
63 

eo 

62 

84 
68 

as 

60 

88 
61 

91 
63 

93 
64 

88 
73 

69 
66 

66 
69 

77 

51 

76 
52 

78 
56 

79 
48 

79 

49 

82 
61 

91 
64 

88 
65 

80 
67 

83 
66 

82.4 
61.9 

PLEASAHTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

78 
59 

82 
70 

78 
58 

78 
61 

82 
6« 

69 
68 

72 
65 

82 

64 

86 
64 

87 
68 

89 
61 

89 
64 

88 
66 

89 
69 

93 

67 

93 
53 

86 
61 

88 
67 

89 
69 

92 

67 

76 
62 

67 
52 

74 
52 

74 
62 

79 
52 

77 
S3 

78 
S6 

84 
67 

84 
67 

86 
71 

82 
72 

82.3 
62.7 

RWfiEFtELD 

MAX 
MIN 

86 
66 

80 
S8 

80 
52 

89 
59 

71 
65 

69 
66 

82 
63 

•7 
59 

90 
62 

89 
73 

87 
64 

89 
65 

82 
63 

84 
68 

87 
62 

88 
63 

91 
66 

93 

66 

88 
74 

74 
67 

66 
57 

73 
S9 

77 
S6 

78 
56 

78 

SI 

81 
52 

81 
63 

90 
67 

88 
66 

78 
66 

80 
67 

82.4 
62.9 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

■S 

RUNVON 

MAX 

MIN 

Bit 
62 

8S 
58 

82 
'»8 

8« 
46 

79 
60 

72 
67 

81 
63 

90 
62 

92 

70 

93 
68 

92 
59 

91 
59 

S9 
58 

89 
63 

91 
56 

89 

55 

94 
66 

95 
68 

93 

71 

87 
61 

68 

55 

75 

55 

79 
46 

SO 
47 

81 
43 

81 
46 

85 
57 

94 
61 

90 
63 

84 
62 

84 
72 

85.5 
59.0 

SANOY  HOOK  LBSTA 

MAX 

MIN 

81 
67 

76 
69 

82 

63 

86 
63 

75 
65 

69 
63 

77 
65 

85 
66 

90 
72 

89 
72 

90 
70 

87 
72 

80 
71 

85 
71 

85 
71 

81 
69 

86 
70 

88 
69 

91 

75 

80 
66 

66 

57 

71 
59 

71 
62 

77 
65 

76 
63 

79 
63 

79 
65 

86 
67 

82 
67 

76 
68 

79 
70 

80.8 
66.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

86 
61 

83 
56 

81 
50 

83 

51 

76 
62 

69 
66 

84 

64 

86 

59 

90 
60 

89 
71 

38 
61 

89 
61 

81 
60 

86 
66 

88 
59 

90 
59 

93 
61 

94 
62 

90 
70 

75 
60 

78 
58 

79 
51 

76 
53 

80 
56 

SO 
51 

81 
46 

83 
60 

92 
60 

87 
64 

81 
64 

86 
72 

84.1 
59.8 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

82 
60 

82 
59 

79 
46 

SO 
48 

72 

59 

67 

63 

80 
58 

S3 
60 

87 
58 

86 
67 

85 

59 

85 
58 

S3 
57 

83 
65 

85 
57 

89 
56 

91 
60 

91 
61 

86 
68 

79 
68 

69 
60 

76 
52 

80 
58 

75 
55 

76 

42 

79 
46 

78 

55 

85 
59 

88 
59 

72 
59 

83 
68 

81.2 
58.0 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

66 
66 

83 
68 

79 
55 

84 
56 

71 
64 

70 
65 

84 
64 

86 
62 

90 

64 

88 
72 

87 
65 

89 
69 

86 
65 

85 
69 

88 
65 

89 
64 

91 
64 

93 
68 

89 

75 

75 
62 

67 
58 

77 
53 

81 
53 

79 
60 

79 
54 

81 
55 

85 
62 

93 
68 

88 
66 

83 
65 

87 
72 

83.6 
63.5 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
68 

80 
65 

80 
59 

82 
60 

70 
65 

69 
66 

82 
66 

86 
65 

90 
67 

88 
73 

86 
68 

88 
70 

84 
68 

84 
71 

87 
68 

88 
66 

90 
67 

91 
70 

88 
74 

74 
62 

66 
59 

78 
54 

76 
55 

77 
61 

77 
57 

79 

59 

84 
65 

93 
69 

88 
67 

83 
66 

86 
72 

82.6 
65.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.18 

.15 

.02 

.22 

.11 

.17 

.05 

.13 

.10 

.12 

.12 

.06 

.07 

.15 

.14 

.05 

.17 

.10 

.12 

.08 

.13 

.13 

.08 

.08 

B3.59 

WIND 

3 

3 

9 

7 

4 

7 

10 

10 

13 

2 

7 

7 

4 

4 

7 

5 

3 

3 

3 

9 

5 

4 

14 

16 

13 

4 

5 

3 

9 

5 

7 

205 

PLEASANTVILLE  1  N 

EVAP 

.16 

.30 

.21 

.23 

.25 

.05 

.03 

.18 

.12 

.12 

.26 

.30 

.23 

.05 

.16 

.25 

.13 

.16 

.25 

.21 

.15 

.00 

.13 

.27 

.05 

.14 

.15 

.25 

.00 

.38 

.07 

5.24 

WIND 

33 

22 

13 

25 

19 

30 

28 

22 

27 

20 

32 

15 

29 

12 

42 

14 

22 

10 

32 

48 

11 

4 

45 

6 

34 

34 

9 

26 

15 

10 

19 

708 

RUNYON 

EVAP 

.24 

.24 

.23 

.22 

.23 

.21 

.23 

.24 

.19 

.17 

.15 

.13 

.13 

.10 

.27 

.26 

.25 

.22 

.22 

.36 

.35 

.34 

.32 

.31 

.29 

.28 

.27 

.32 

.30 

.31 

.31 

7.69 

WIND 

3 

4 

6 

5 

4 

5 

6 

6 

7 

5 

9 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

6 

3 

5 

5 

10 

3 

3 

4 

3 

6 

6 

2 

2 

133 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

1 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEir 

BRUl 

KSWI 

CK   E 

XP  S 

TAT  I 

ON 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

84 

84 

83 

84 

71 

69 

78 

82 

85 

83 

84 

85 

77 

78 

83 

82 

83 

84 

84 

73 

68 

76 

75 

76 

78 

76 

79 

79 

78 

72 

71 

78.9 

HIN 

68 

67 

69 

64 

68 

67 

66 

65 

69 

70 

68 

68 

67 

70 

68 

67 

68 

69 

73 

67 

64 

63 

61 

63 

61 

60 

65 

66 

66 

66 

65 

66.4 

2  INCHES 

UAX 

80 

79 

79 

80 

70 

69 

75 

79 

80 

80 

80 

81 

74 

77 

80 

79 

80 

80 

81 

74 

68 

74 

73 

74 

75 

73 

75 

76 

76 

71 

69 

76.2 

HIN 

69 

69 

71 

66 

68 

68 

66 

65 

68 

71 

69 

69 

69 

70 

68 

68 

69 

70 

73 

68 

65 

64 

62 

64 

63 

62 

66 

66 

66 

67 

64 

67.2 

4  INCHES 

UAX 

78 

78 

77 

78 

71 

69 

74 

77 

78 

78 

78 

78 

74 

76 

78 

78 

79 

79 

80 

74 

69 

73 

72 

73 

74 

72 

73 

74 

74 

71 

69 

75.0 

UIN 

69 

70 

72 

67 

68 

68 

67 

67 

69 

71 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

73 

69 

65 

64 

63 

65 

64 

63 

66 

67 

66 

67 

66 

67.9 

8  INCHES 

UAX 

74 

74 

73 

73 

71 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

71 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

71 

71 

66 

72.0 

UIN 

70 

71 

69 

69 

69 

68 

67 

68 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

73 

71 

67 

66 

66 

67 

66 

65 

67 

67 

66 

67 

64 

68.6 

16  INCHES 

UAX 

71 

71 

71 

70 

71 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

69 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

68 

67 

65 

69.9 

UIN 

69 

70 

70 

69 

69 

68 

67 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

67 

67 

68 

67 

66 

66 

66 

64 

63 

60 

68.2 

32  INCHES 

UAX 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

65 

64 

66.7 

UIN 

66 

66 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

63 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

65 

63 

63 

63 

63 

65.8 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 
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STATION  INDEX 


ALLENDALE 
•ATLANTIC  CITY  MB 
AUOueON 

BASS  R1V£R  ST  F0RE5T 
BELLEPLAIN 

BELMAR 
BELVIOCRE 
BERLIN  1  M 
BOONION 
BRANCHVILLE 

SRtOGETON  1  HE 
8URLIN6T0N 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  MAT  3  M 
CEOAR  GROVE 
CENTERTON 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CHATSHORTM  9  S 

CLAYTON 

CLINTON 

DEEPHATER 

ELIZABETH 

ELIZABEThPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FOfiTESCUE 

FREEHOLD 

GLASS80R0 
GREAT  MEADOWS 
GREENMOOD  LAKE 
HACKENSACK 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOMN  1  N 
HIGMTSTOWN  PUMPING  STA 

INDIAN  HILLS  2  W 

IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAKEWOOO  2  ENE 
LAM8ERTVILLE 
LAVTON  3    NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  KATES  CO 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
LUHBERTON 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 


County 


BERGEN 

ATLANTIC 

CAMDEN 


HONNOUTH 

HARREN 

CAMDEN 


CUMSERLAND 
BURLINGTON 
SUSSEX 


343  I  SALEM 

351  CAPE  MAT 
472  IeSSEX 
512  ISALEM 
iB2    PASSAIC 
5fi0  I  MORRIS 

598  jeuRLINGTON 

708  IglOUCESTER 
749  IhUNTERDON 

2209  ISALEM 

2644  'UNION 

652  JUNION 
788  I  ESSEX 
029 {HUNTERDON 
102  ICUMBERLANO 
181  MONMOUTH 

3291  GLOUCESTER 

HARREN 
PASSAIC 
572  i BERGEN 
662  ATLANTIC 

MERCER 
MERCER 

.INGTON 
ESSEX 
HUDSON 

OCEAN 

HUNTERDON 

SUSSEX 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

BURLINGTON 
071  IPASSAIC 
197  jSOMERSET 


0  10 
40  90 

39  48 

40  54 

41  00 

39  28 

40  04 

41  07 
40  45 
30  28 

38  56 
40  52 

39  31 

40  44 
39  44 


0  50 
40  31 

39  14 

40  15 


41  00 
40  53 
39  39 


1 

40  00 
2^40  22 
"    .1  15 

39  1 
•  0  53 


40  18 

40  48 

39  58 

41  01 

40  33 


'^•   34 


50 


Obser- 
vation 
Time 


BERGEN  COUNTY  ENG5 
>.  HEATHER  BUREAL 
N  J*  NYGREN 
FORESTRY  SVC 
eO  C.  HOFFMAN 

'  HATER  OEPT 
■    Ct  S.  MIXSON 

SAMUEL  H.  HC  CULLEY 
ERSEY  CITY  WHT  HKS 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

RADIO  STATION  WSNJ 
PUBLIC  SVC  E  *  G  CO 

NEWARK  HATER  OEPT 

OMMONHEALTH  WTR  CO 
GERTRUDE  S.  HILLIS 

MEST  MAGNESITE  CO 
A,  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI. 
lEHARK  HATER  DEPT 

:dharo  p.   holitor 
iilliam  s.  haines 


SEWAGE  TREATMENT  PL 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 

>.  RODENBAUGH 
FRANK  J.  MOREAU 

PROF.  J.  B.  SANGREE 
EDWARD  KOWALICK 
HATEH  SUPPLY  COMM 
GEN  COUNTY  ENGS 
HUBBARD  PARKHUHST 

JAMES  R.  PICKERING 
DEPT  WATER  ♦  SEWAGE 
EDWARD  ENTWtSTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  HTR  DEPT 

GEORGE  G.  WAODILL 

:*  CASE 

I.  DEPUE 
LEESBURG  STATE  FARM 
ASSAIC  VLY  HTR  CO 


STORM  I 
ARTHUR  BARKMAN 
JAMES  LAWTON 
NEWARK  HATER  DEPT 
I  L.  RAOCLIFFE 


DSPL    STfl    2    3    5 


Refer 

To 
Tables 


MILTON 
MOORESTOMN 
MORRIS  PLAINS 
NEHARK  HB  AIRPORT 
NEW  BRUNSHICK  EXP  ST 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHlLLIPSgURG  BRIDGE 
PLAINFIELO 
PLEASANTVILLE  I  N 

PRINCETON  HATER  HORK 

RAHWAY 

HIOGEFIELO 

RINGWOOD 
RUNTON 

SANDY  HOOK  LBSTA 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 


SWE0ES60R0  5  N 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2 
TRENTON  2 
■  TRENTON  we  CIT' 


CLOSED  STATIONS 
VILLt  CAA  AIRPORT 


County 


BURLINGTON 

ATLANTIC 

BERGEN 

CUMBERLAND 


5597  JHORRIS 
5728  BURLINGTOI 
5769  1  MORRIS 
6026 {ESSEX 
6062  JMIDDLESEX 

6146  BERGEN 
6177  SUSSEX 
6460  PASSAIC 
6560 'ESSEX 
6775  PASSAIC 


BURLINGTON 

WARREN 

WARREN 

UNION 

ATLANTIC 


BERGEN 
PASSAIC 
MIDDLESEX 

MONMOUTH 
SOMERSET 
MORR I S 

UNION 
SUSSEX 

GLOUCESTER 

OCEAN 

WARREN 

MtRCER 

MERCER 

OCEAN 

CUMBERLAND 
PASSAIC 


CUMBERLAND 


40 

36 

39 

26 

40 

19 

40 

36 

40 

50 

06 

40 

26 

39 

57 

14 

40 

13 

39 

35 

39 

i9 

41 

02 

Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


,  JERSEY  CITY  WTR  WKS 
I.  HILLARD 
JAMES  C.  LONG 

>.  HEATHER  BUREALJ  . 
lUR  H.  AHLQUIST 

<  HACKENSACK  WATER  CO 
NEWTUN  HTR  SWR  COMM 
NEWARK  HATER  DEPT 

>  COUNTY  ENGINEER 


DEL  ' 


'  CHARLES  A.  DOEHLERT 
itit  DISPOSAL 

JOINT  Toll  brdge  cof 

..  PEARSON 
ATLANTIC  CITY  WT 


,UTM 


NCETON    WATER    CO 
IHAY    VLY    SW( 
iRGE    P.    KlRSTEN 

JERSEY    HTK    SUPI 
I.    WATER    COMM 


S.    COAS' 


lARD 


JERSEY  CITY  O  P  W 
,  DEPT  OF  CONS 
'  BR  ICE  B.  STANTON 


ERVEY 
R I  STOW 

WEATHER  I 


STATE  HOME  I 


X      1-C(U3TAL;   2-DELAff&BEi   3-GIEAT  BGG  BAABOB;   4-HACEEH3ACK:   S-miDSON;   6-IUimiC8;   7-llUIJ.ICA;   8-PASSAIC;   S-RAHWAY;   10-RARITAN;   ll-ROCEAWAT 

RZFERKKCS  KOTSS 
cllHBte  of  Hev  Jeraej  m^j   b«  obtslned  bj   vrltlng  to  the  Stste  CllHAtologlat  At  Weather  Buresu  Office,  c/o  Geoeral  Delivery,  Trenton,  Hev  Jersey, 


The  four  dlflt  Identification  numbers  In  the  Index  nuMber  column  of  the  Station  Index  are  asslKned  on  a  state  basis.   There  will  be  i 
Flgnres  and  letter*  following  the  statloD  naae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  fron  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decenber  IssucB  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seaaonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  rei 
I  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   temperature  In  *F. ,  precipitatloi 


I  duplication  of  ouabers  witblo  a  state. 


average  of  65* 

Bvaporatlon  Is  aeasored  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dla 
Aaounts  la  Table  3  are  from  noa-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 
Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  e 
ble  7  is  I 


nless  otherwii 


shown  by  footnote  following  Tabl< 


Included  In  this  Issue, 
inches,  and  wind  movement  in 


Degree  days  i 


jlog  at  time  of  observatli 


See   the   Sta 


Sno*  on  ground  In  Ti 
water  equivalent  of 
different  points  for 

Long-term  means    for   : 


the  ground. 


I  except  full-1 


the  depth  of 


For  these  stat  ions  e 

v  OD  the  ground  Is  < 

B   Of  local  variability  ! 


consequently  occasional  drifting  and  othe: 

ime  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

tations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stat 


on  Index  for  obs 
on  ground  valui 
he  snowpack  reai 


at  7:30  a.m.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table 
r  equivalent  samples  are  necessarily  tak< 
I  apparent  Inconsistencies  lo  the  record. 


rlod  1921-1950,  adjusted  to  represent 


,  7  and  < 
or  dates, 
wing  measuremi 
ly  exposed  In 


In  Tables  3.  6,  7  and  the  Station  Index, 
n  a  later  dat< 
luded  in  folli 
Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  referem 

a  bulldlag. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  month, 

la  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter,' 
Hourly  Precipitation  Data. 

qulvalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of 
more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  statloi 
■  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publli 
T   Trace,  aa  amount  too  small  to  measure. 
T  Includes  total  for  previous  month. 

ion  Price:   20  • 


In  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  i 


Indicates  recorder 


that  the  therai 


processed  for  special  purposes  and  are  publli 

of  new  snowfall, 
tlon,  have  been  adjusted  to  represent  the  val 
later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


rlntendent 


Ashevllle,    H.    C. 


10/8/56   —  750 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION,  ACGHST  1956 


Isollaes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 

-  70 


AVERAGE  MONTHLY  TEMPERATURE,  AUGUST  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 

-  71 
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NT 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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WEATHER  BUREAU 

F.  W.  R£ICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
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/MOV  2 


ASHXVIUJC:  1956 


NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1956 


WEATHER  SUMBIARY 


GENERAL 

Hurricane  Flossy  was  perhaps  the  most  newsworthy  weather 
story  during  September.   However,  precipitation  was  some- 
what spotty  and  temperatures  were  cooler  than  usual. 

This  month  ranked  among  the  coolest  September's  since 
1885  and  all  stations  having  long-term  means  showed  nega- 
tive departures.   Maximum  temperatures  for  the  month  over 
the  State  were  reported  on  several  different  dates,  but 
the  highest  reading  was  98°  on  the  2nd  at  Hammonton  2  NNE. 
Layton  3  NW  recorded  28°  on  the  21st  for  the  lowest  read- 
ing, a  distinction  gained  by  this  station  several  times 
already  in  1956. 

Evidence  of  the  spottiness  of  September's  precipitation 
pattern  can  be  noted  by  reference  to  Table  2  of  this  bulle- 
tin, in  which  is  shown  departures  for  stations  with  long- 
term  averages  ranging  from  -1.85  inches  at  Plainfield  to 
+3.77  Inches  at  Layton  3  NW.   Monthly  totals  ranged  from 
1.23  Inches  at  Bridgeton  1  NE  to  7.52  inches  at  Layton 
3  NW.   Boonton  recorded  3.34  Inches  on  the  7th  for  the 
greatest  daily  amount. 

The  percentage  of  sunshine  during  the  month  was  less  than 
usually  expected,  reflecting  greater  than  usual  daytime 
cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

Above  normal  temperatures  were  the  rule  as  September 
opened  and  this  situation  persisted  during  the  first  six 
days  of  the  month.   The  leading  edge  of  a  cold  air  mass 
moved  across  the  state  and  ushered  in  a  widespread  high 
pressure  system  that  began  dominating  New  Jersey's  weather 
on  the  7th  and  readings  on  the  9th  and  10th  ranged  from 
10°  to  14°  below  normal.   The  flow  of  warm  southerly  air 
across  the  State  on  the  14th  raised  temperatures  to  as 
much  as  10°  above  normal  in  many  localities.   The  period 
from  the  15th  to  the  end  of  the  month  was  mostly  on  the 
cool  side;  however,  readings  were  slightly  above  normal 
on  the  17th  and  23rd.   During  the  last  half  of  the  month 
the  coolest  periods  were  the  18th-21st  and  26th-28th.   All 
stations  in  the  State  reported  their  lowest  temperature 
for  the  month  on  the  21st,  with  Newton  duplicating  its 
minimum  on  the  22nd, 

Mostly  light  showers  and  thunderstorms  occurred  on  the  1st 
and  2nd,  but  the  most  significant  falls  of  the  first  dec- 
ade were  generally  the  widespread  showers  and  thunder- 
storms of  the  6th.   The  last  two  decades  of  the  month  were 
marked  by  considerable  cloudiness  and  rather  frequent  oc- 
currences of  precipitation.   Amounts  were  mostly  light  to 
moderate,  however  there  were  also  some  locally  heavy  falls. 
Thunderstorm  activity  was  prevalent  on  several  dates.   The 
remnants  of  hurricane  Flossy  affected  the  east  and  south- 
east coastal  areas  of  the  state,  but  total  rainfall  for 
the  storm  was  not  excessive,  the  largest  falls  being  only 
a  little  more  than  1  inch  and  occurring  chiefly  on  the 
27th. 

WEATHER  EFFECTS 

Frosts  were  reported  on  the  10th,  19th,  and  21st.   Tem- 
peratures fell  below  20°  on  the  cranberry  bogs  and  muck 
lands,  and  frost  which  occurred  on  the  21st  caused  damage 
to  crops  on  these  lowlands  as  well  as  to  tender  vegetables 
on  the  highlands.   Ground  preparation  continued  but  was 
interrupted  at  times  by  wet  soil  conditions.   Rye  made 
good  growth  and  planting  of  wheat  was  about  to  start  in 
earnest. 

The  moisture  content  of  corn  was  still  quite  high  and  most 
growers  were  waiting  for  a  few  more  days  of  good  drying 
weather  before  starting  to  pick.   Corn  borer  infestation 
was  the  heaviest  in  many  years,  but  with  yields  unchanged 
from  a  month  ago,  production  was  expected  to  more  than 
double  the  short  1955  crop  and  to  be  one-fourth  above  av- 
erage.  September  weather  was  favorable  for  growth  and 
maturing  of  soybeans  and  the  pod  set  was  very  good. 

Sweet  potato  harvesting  was  relatively  light  as  the  crop 
had  not  reached  the  desired  size.   Fresh  vegetables  from 
New  Jersey  farms  were  declining  in  volume  and  variety 
towards  the  end  of  September  and  later  supplies  were  ex- 
pected to  consist  largely  of  the  hardier  crops,  such  as 
broccoli,  cabbage,  cauliflower,  celery,  lettuce,  spinach 
and  the  root  crops.   In  spite  of  somewhat  deficient  rain- 
fall for  the  State  as  a  whole  and  cooler  than  usual  tem- 
peratures, late  season  crops,  particularly  the  hardy  fall 


vegetables,  made  satisfactory  progress.   Cranberries  sized 
well  during  September  but  frosts  on  the  10th  and  20th 
damaged  immature  berries  on  bogs  not  protected  by  flooding. 
The  crop  matured  later  than  usual  with  the  result  that 
harvest  did  not  get  underway  In  volume  until  mid-September. 

Weather  conditions  during  September  were  very  favorable  for 
the  commercial  apple  crop.   Growers  were  able  to  continue 
harvesting  with  little  interruptions  from  rains  or  other 
weather  factors.   Apples  sized  well  during  the  month  as 
rainfall  was  only  slightly  less  than  usual.   The  cool  sunny 
weather  was  nearly  ideal  for  putting  a  good  color  and 
finish  on  the  late  varieties.   The  harvest  of  peaches  was 
practically  finished  and  the  crop  turned  out  to  be  of  good 
quality,  but  production  was  somewhat  below  average.   Grape 
harvest  was  completed  with  production  indicated  as  7%   less 
than  last  year,  but  3%   above  average. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

In  the  late  afternoon  and  early  evening  of  the  6th  thunder- 
storms with  accompanying  wind  and  rain  affected  the  entire 
State,  but  most  damage  was  reported  in  heavily  populated 
northeastern  and  southwestern  counties.   Principal  damage 
was  a  result  of  local  flooding  from  heavy  rain,  fire  by 
lightning,  and  locally  strong  winds.   Many  houses  were 
struck,  automobiles  stranded  and  damaged,  cellars  flooded, 
roads  washed  out,  trees  and  wires  down,  etc.   Most  ex- 
tensive damage  was  reported  in  the  Ridgefield  area  of 
Bergen  County  where  the  150  foot  long  roof  of  a  paper 
supply  company  was  blown  off  and  a  large  air  conditioning 
unit  was  carried  about  250  feet  into  a  neighboring  build- 
ing, a  one  story  frame  building  collapsed,  and  a  carport 
was  blown  over.   Several  creeks  overflowed  causing  minor 
floods.   One  person  was  killed  and  at  least  4  were  injured. 

On  the  17th  from  6-9  p.m.  a  aeries  of  thunderstorms  oc- 
curred associated  with  an  eastward  moving  cold  front.   The 
principal  damage  resulted  in  eastern  and  southeastern 
counties  near  the  shore.   The  Atlantic  City  area  was  hard- 
est hit  with  considerable  wind  and  lightning  damage  as 
follows : 

1.  Many  trees,  small  signs,  electrical  wires,  TV  antennas 
down. 

2.  Several  houses  struck  by  lightning  and  front  portion  of 
one  house  torn  off  by  wind. 

3.  One  large  sign  of  considerable  monetary  value  was  blown 
off  a  boardwalk  hotel. 

The  Weather  Bureau  Office  at  Atlantic  City  reported  60  mph 
winds  with  one  gust  to  75  mph  at  7:14  p.m.  Several  persons 
were  injured. 

The  remnants  of  hurricane  Flossy  were  confined  to  the  east 
and  southeast  coastal  areas  of  New  Jersey.   The  most  sig- 
nificant damage  due  to  the  storm  was  on  the  26th,  27th,  and 
28th  when  some  wind  damage  and  flooding  occurred.   Winds  of 
about  45  mph  were  reported  on  the  26th  at  Atlantic  City  and 
hourly  velocities  ranged  from  38  mph  to  54  mph  on  the  27th. 
On  the  28th  winds  gradually  slackened  from  40  mph  to  about 
28  mph  by  evening.   A  peak  gust  of  69  mph  at  1:53  p.m.  EST 
was  noted  at  Atlantic  City  on  the  27th.   Winds  up  to  30-40 
mph  were  reported  along  the  coast  as  far  north  as  Sandy 
Hook.   Total  rainfall  was  not  excessive.   Flooding  occurred 
at  the  time  of  high  tide  on  the  afternoon  and  evening  of 
the  27th  with  only  minor  flooding  at  other  times  of  high 
tide.   Highest  measured  tides  were  about  7  to  8  feet  above 
mean  low  water  in  the  Atlantic  City  area  (3  to  4  feet  above 
normal) .   Four  to  five  foot  waves  were  reported  on  the 
beach  and  waves  were  estimated  at  about  10  feet  Just  off- 
shore.  Many  moored  small  craft  were  destroyed  or  damaged, 
and  piers,  boardwalks,  and  ocean  front  structures  were 
damaged  slightly. 

FLOODS 

Thunderstorm  rains  on  the  6th  overflowed  Weasel  Brook 

(Clifton  area) ,  Overpeck  Creek  (Englewood) ,  and  McDonald 

Brook  to  cause  minor  floods  that  filled  cellars  and  reach-  ^ 
ed  a  depth  of  5  feet  on  some  roads. 

Franklin  W.  Long,  Cllmatologlst 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee  ! 
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Temperature 


Station 


NORTHERN 

BELVIOERE 
BOONTON 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLA INFIELD 
RIOGEFIELO 
SOMERVILLE 

SUSSEX  3  N 

DIVISION 

SOUTHERN 

AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BRIOGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CLAYTON 

FREEHOLD 
HAMPWNTON  2  NNE 
HI6HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
LAKEWOOD  2  ENE 

LEESBURG  STATE  FARM 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

PLEASANTVILLE  1  N 

RUNYON 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

DIVISION 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

DIVISION 


AM 
AM 
AM 


<  s 


78. OM 
72.1 
7*.0 
70, A 
75.7 

73.7 

70.2 
7*. 9 
72.4V 

7't.9 
71.7 
72.9 
72.7 
71.1 

73.8 
78. OM 
73.9 
73.5 
-",,7 

71.9 


75.6 

77.5 


75.1 
77.5 
7*^.1 
75.1 
73.6 

74.7 


77.7 
74,9 
72,8 


72.0 
75. 5M 
71,6 


52, 3M 

48,3 

50,4 

45,2 

53,7 

49.7 
50,4 
65.4 
52,5 
45, 3M 

51,8 
49.9 
49.7 
55.3 
47.1 

53.3 
52.1 
53.0 
53.2 
51.2 

47.6 


55.0 
54,6 

55.2 
54.4 

54.0 
53.7 
53.6 
52.6 
51.9 

54,5 
54,3 
53,5 
53.2 

54,0 

50.1 
54.8 
55.7 


60.5 
58, 3M 
54,2 


65, 2M 

60,2 

62.2 

57,8 
64.7 

61.7 
62.4 
62,8 
63.7 
59.4V 

63.4 
60.8 
61.3 
64.0 
59.1 

63.6 

65. IM 
63.5 
63.4 
63.0 


B  3S 


66.1 
64.8 

64.6 
65.6 
63.9 
63.9 
62. B 

64,6 
64,1 
63,8 
64,8 
64,7 

63.9 
64.9 
64.3 


66.3 
66.  9M 
62.9 


3.3 
1.9 
4.8 
2.5 


4.2 
2.3 
2.7 


2 
2 
3.0 


1,8 
2.0 
2.2 
3.1 
3,0 


2.2 
2.8 
2,7 
1.8 

1,2 

2.7 
2,3 

2.0 
3.2 


94 
190 
153 
246 
111 

166 
162 
138 
136 
204 

13 

17 

163 

117 

224 

124 

94 
130 
134 
141 

197 


110 
100 

90 
114 

119 
105 
129 
133 
148 

116 
132 
124 
113 

105 

119 
111 
123 


70 

64 

134 


Precipitation 


3. S3 

6.03 
4.04 
4.46 
2.81 

4.10 

3.99 

2 

3.70 

7.52 

4.62 

5 

6.27 

2.10 

4.01 

4.42 
3.37 
2.66 
4.45 
2.91 

4.00 


3.14 
4.66 
1.23 
2.94 

4.11 


0)    g  0 

23i 

ll  I 

Q  u;  H 


3.23 
2.57 
3.19 
3.62 

1.72 

2.56 
3.08 
2.24 


3.03 
3.60 
2.69 


.10 

1.75 

.35 

.06 

1.53 


,50 
1.43 

,41 
3,77 

,02 
1.77 

1,79 
,15 

.23 

•  65 

1.85 

.29 

.53 

.34 


1.10 
1.00 


1.61 
1.15 
1.51 


•  48 
1.32 


.85 
3.34 
2.46 
1.40 

.52 

1.47 
.98 
.65 

1.07 
3.08 

1.46 

3.00 

1.96 

.81 

.83 

1.20 
1.09 

.61 
2.83 

.69 

1.13 


1.00 

1.50 

.44 

.72 

2.21 

.75 
1.28 

.87 
1.01 

.88 

.90 
.98 
.64 
1.08 
.65 

.58 

1.19 

.74 


1.04 

1.S6 

.66 


7 

2 

6 

27 

7+ 
28 
16 

6 

7 

18 
6 
6 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


No   ol  Days 


IC 


SUPPLEMENTAL    DATA 


■ 

Wind  direction 

Wind 
m. 

iy«ed 
p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1   .  g 

III 

1 

SlatioD 

0« 

-S 

J 

■ZaS 

III 

c 

s 

• 

5  1 

g       1 

• 

1 

It 

S3 

4 

O  H 

m  m 

a 

OH 

SI: 

8 
3 

A 

A 

d 

3 
i2 

i 

III 

ATLAirriC  CITY  WB  CITY 

- 

- 

16.1 

68 

KW 

17 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

2 

2 

1 

0 

13 

55 

8.3 

LONG  BRAHCH 

s 

20 

13.6 

58 

E 

27 

- 

64 

es 

74 

5 

6 

3 

2 

0 

0 

18 

62 

8.1 

KCTARK  WB   AIRPORT 

mix 

12 

9.0 

29» 

NE 

27 

83 

84 

57 

72 

3 

7 

4 

1 

0 

0 

15 

- 

6.6 

TRBRTOH  WB   CITY 

- 

- 

8.4 

33 

NE 

27 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

5 

1 

0 

0 

13 

55 

6.2 

*   Faatest   observed   one   minute 
wind  speed.      This   station    Is   not 
equipped  with  autoMtlc  record- 
ing wind   instrunents. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   75   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tables 

NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1956 

■3 

Day  of  month 

Station 

& 

1  1  2  I  3 

4  {  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  {  11   12 

13  1  14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28  1 

29   30 

31 

ATLANTIC  CI  TV  UB        R 

3>03 

.08 

.86 

.02 

•  01 

•  11 

•  92 

•  09 

.25 

1.04 

•  09 

AUDUBON 

3.14 

T 

.42 

l.OO 

T 

.17 

T 

•  13 

T 

T 

.52 

.90 

T 

BASS  DIVER  ST  FOREST 

3<«1 

•     .92 

,96 

.22 

■  01 

.20 

•  08 

.02   • 

1^20 
1.08 

SELLEPLAIN 

4>*6 

.06 

1.90 

.12 

.96 

.14 

.16 

■  46 

.55 

.03 

BELMAR 

♦  .« 

.89 

.49 

.70 

.84 

* 

1.90 

.14 

BELVIDERE 

3.B3 

.M 

.12 

.89 

•  05 

•  43 

.10 

•  33 

.69 

.40 

BERLIN  1  U 

3>A0 

1.30 

,65 

.29 

.10        T 

1.10 
,20 

BOONTON 

•  •03 

• 

.91   .97 

3.94   T 

•  09 

.80 

.14 

.09 

.22 

.05 

.26 

SRANCHVILLE 

4«M 

.11 

•0«   .41 

1.4a 

•  03 

.47 

.45 

.22 

.04 

.14 

.03 

,77 

,18 

.03   T 

BRIIXiETON  1  NE 

1>23 

T 

•  06 

•  01 

.10 

.23 

.04 

.01 

.15 

.10   .02   .07 

.44 

BURLINGTON 

2.94 

.*> 

.66 

.21 

•  02 

•  04 

.13 

.09 

.40 

.03 

.72 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.01 

.01 

.30   .79 

1.26 

•  37 

.97 

•  06 

.27 

.19 

T 

.49 

.26 

.08 

CANOE  BROOK 

4.04 

.03 

•12   •OT 

2.46   .01 

T 

.61 

•  07 

.08 

.IS 

.02 

.29 

.01 

.08 

.01 

CANTON 

2.3B 

1.03 

•  13 

.10 

.43 

.09 

.04 

.19 

.01 

.18 

CAPE  MAY  3  V 

3.«e 

.09 

•04   •OO 

.29 

1.96 

.27 

•  13 

.10 

.43 

.96 

.19 

CEDAR  SROVE 

5.02 

1.48 

.23 

.76 

.09 

1.90 

.28 

.28 

CHARLOTTEBURG 

4)46 

.OB 

.03   .87 

1.40 

.06 

.79 

.17 

•  14 

.IS 

.06 

.04 

.16 

.20 

•05   ^03 

CHATHAM 

4iS9 

.29 

.11   .07 

2.80   T 

•  96 

.06 

•  OS 

.16 

.11 

.15 

CLAYTON 

4.11 

.21   T 

2.21 

.11 

.39 

T 

T 

•  06 

.49 

.49 

.19 

T 

CLINTON 

4.  SB 

.82 

.86 

1.10 

.09 

.26 

•  92 

.04 

.40 

.04 

.29 

T 

•  24 

DEEPWATER 

3.12 

.32 

1^»1 

.23 

T 

•  02 

.26 

.16 

.49 

.03 

ELIZABETH 

2.U 

.01 

.11 

•  44 

.42 

•  01 

.04 

•  52 

.09 

■  13 

.18 

.01 

.32 

.37 

•  16 

ELI2A8ETHPORT 

2.13 

.03 

.07 

•  63 

•  01 

.91 

.03 

.27 

•  16 

.01 

.23 

.17 

•  02 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

4.10 

.08 

.12   .39 

1.47 

•  72 

.09 

•  09 

•  12 

•  23 

•  23 

FLEMINGTON  1  NE 

3.M 

.89 

.99   .01 

•n 

.01 

T 

T 

.01 

•  46 

.04 

•  10 

•  24 

•  03 

.01 

•  39 

T     .04 

•  03 

T 

FREEHOLD 

J.U 

•  27 

•  79 

•  90 

.10 

•  99 

•  04 

•  12 

•  32 

.05 

•  49 

GREENKOOO  LAKE 

S.OT 

.19 

•28   iSS 

1.9>   T 

.36 

•  79 

•  22 

•  21 

T    •« 

•  05 

T 

•  39 

•  20 

•  03   T 

HAMMONTON  2  NNE 

3.4* 

•  90   .46 

1.28 

.17 

•  13 

•  23 

•  10 

•  95 

•03   cOl 

HIGHTSTOWN  1  N 

3. IT 

•  87 

.40 

.26 

T 

.17 

.20 

.29 

•  16 

•  99 

.07 

•  20 

INDIAN  HILLS  2  « 

2.M 

.44 

1.01 

.03 

.19 

T 

T 

•  11 

•  06 

.01 

•  46 

.46 

•  19 

T 

IRVIN6T0N 

1.47 

.•« 

.23 

.99 

T 

.37 

.25 

.03 

•  15 

.16 

•  12 

.16 

.01 

JERSEY  CITY 

2.41 

« 

•  07 

•  69 

.01 

.99 

.IS 

.04 

•  22 

•  09 

.25 

•  30 

.11 

LAHEWOOD  2  ENE 

3.«2 

T 

•  69 

,07 

.09 

T    T 

.40 

T 

.01 

•  10 

.26 

•  16 

T     .68 

.26 

T 

LAMBERTVILLE 

3.70 

.42 

•  93 

.28 

.04 

•  02 

.26 

.50 

.02 

•  09 

.20 

.30 

1.07 

•  01 

LAYTON  3  NH 

7.52 

.10  1 

•  18 

3.08 

•  06 

•  19 

•  40 

.91 

.14 

.13   .37 

.09 

.78 

.47 

•04 

LEESBUR6  STATE  FARM 

3.23 

•  02 

.90   .06 

.13 

•  60 

.00 

.11        .16 

.90 

.06 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4,62 

,07 

.07  1.43 

1^46 

T 

.74 

.09 

•  07 

.21 

.01 

.22 

.23 

.02 

LONG  BRANCH 

2.«9 

T 

.32 

.40 

•  02 

T    T 

T 

•  68 

.02 

.02 

.06 

.09 

.20 

.86 

.02 

LONG  VALLEY 

3.6« 

•  18 

.68 

3,00 

•  03 

.79 

.14 

.25 

,33 

.27 

.03 

MACOPIN  INTAKE 

3.12 

,04 

.19  1.37 

1^69 

•  02 

.89 

.13 

•  09 

,19 

.37 

.24 

.02   T 

MANVILLE 

2.52 

T 

.66 

,39 

•  01 

•  61 

.08 

,18 

,16 

.02 

.25 

•  10 

.10 

HARLTON  1  w 

2.ea 

.92 

,70 

•  21 

•  09 

,01 

,12 

.01 

.49 

•  10 

.62 

.01 

MAYS  LANDING 

3.20 

.29   ilO 

,10 

1^20 

•  22 

•  03 

.04 

.91 

.04 

.03 

.03 

.10 

•  40 

.10 

.05 

MIDLAND  PARK 

3.59 

.06 

•  31 

1.61 

•  01 

•  02 

.86 

.06 

.15 

.25 

.22 

MILLVILLE 

2.«B 

•  30 

1.20 

•  01 

•  11 

.31 

.11 

,01 

.14 

•  46 

.01 

MILTON 

9.44 

.08 

•18  1.29 

1^24 

•  la 

1.10 

.10 

.26 

.22 

.47 

.27 

.05 

MOORESTOKN 

2.97 

T 

•01   ^09 

•  72 

•  09 

.13 

T 

.12 

.02 

.48 

T 

.98 

.01 

MORRIS  PLAINS 

».27 

,07  1 

•  96 

.73 

1.41 

•  02 

T 

1.09 

.03 

.09 

.32 

.32 

T 

.25 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.10 

.02 

.03 

.81 

.01 

T 

•  01 

•  48 

.07 

.04 

.16 

,09 

.13 

•  29 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.1« 

.21 

.31 

.28 

.36 

T 

•  02 

.64 

.02 

.93 

.14 

•  02 

.35 

■  10 

.19 

.02 

NEW  NILFORD 

3.4« 

.30 

1.48 

.02 

•  84 

.06 

.22 

.14 

.20 

•  16 

•  04 

NEWTON 

4.01 

.12 

.07   (83 

•  80   T 

T 

•  11 

.71 

.12 

.14 

.19 

•  04 

•  03 

,47 

•  37 

.01 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

9.»4 

.27  1.30 

1^44 

•  19 

.95 

.21 

.30 

.21 

.07 

.45 

•  23 

.06 

ORANGE 

4.74 

,29 

.10 

2.91 

•  01 

•  94 

.16 

.08 

.15 

.18 

.09 

■01   .21 

•  01 

PATER  SON 

4.42 

,33 

.03   .76 

1^20 

T 

.95 

.07 

.08 

.20 

T 

.98 

•  22 

T     T 

PEMBERTON  3  E 

3.62 

.84 

1,08 

•  26 

•  10 

.18 

.13 

.02 

,45 

.03 

.93 

PHILLIPSBURG 

3.37 

.18 

.08 

.04 

1^09 

T 

T 

1.02 

.09 

.19 

T 

.35 

T 

.33 

T 

PHILLIPSBURG  BRIOSE 

3.02 

,11 

,03 

•  76 

•  84 

T 

•  04 

.24 

.30 

•  48 

.22 

PLAINFIELD 

2.00 

.09 

,34 

.61 

•  02 

T 

T 

•  27 

.44 

•  18 

.21 

T 

.25 

.09 

.19 

■  01 

PLEASANTVILLE  1  N 

1.72 

.07 

•  69   T 

T 

.13 

.43 

.06 

T 

T 

.22        .07 

.07 

.02 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.80 

.03 

.70 

•  30 

.01 

1^20 

.36 

.20 

T 

RAHWAY 

2.19 

.03 

,61 

•  04 

•  96 

.04 

•  30 

.18 

T 

.26 

.11 

.02 

RI06EFIELD 

4,49 

,01 

.06 

2,83 

•  03 

•  99 

.10 

•  03 

.22 

T 

.11 

.18 

.28 

.05 

RING WOOD 

9.51 

,12 

.49  1.19 

1^77 

.10 

.94 

•  12 

.17 

.17 

T 

.31 

.15 

•  02 

RUNYON 

2.94 

,03 

.11 

.23 

•  40 

.51 

.58 

.16 

.48 

.04 

SANDY  HOOK  LBSTA 

RECORD 

MISSING 

SOHERVILLE 

2.91 

,43 

.69 

,39 

.10 

•  01 

.20 

.39 

T 

.15 

.19 

.27 

.05 

.12 

SPLIT  ROCK  POND 

9.79 

,06 

.07   .10 

2.86 

.76 

•  12 

.09 

.14 

•  04 

1.28 

.25 

•  02 

SUSSEX  3  N 

4.00 

,02 

.92 

1.13 

T 

•  11 

.41 

.63 

•  05 

•  05 

.20 

T 

.02 

.67 

.02 

.17 

', 

SWEOESBORO  5  NW 

3.2« 

.09   T 

T 

1.44   T 

•  09 

.09 

•  01 

•  02 

.01   .IB 

T 

.01 

.47 

.02        .OS 

.83 

•  02 

TOMS  RIVER 

3.89 

1 

.40 

•  39 

.29 

•  08 

.05 

,05 

.22 

1.45 

TRENTON  2 

3.08 

.17 

l.U 

T 

T 

•  31 

T 

•  17 

.13 

T 

.11 

.51 

•  47 

.02 

TRENTON  WB  CITY         R 

2.24 

T 

.13 

.74 

T 

•  27 

•  01 

.06 

.13 

T 

.39 

.09 

.38 

.04 

VINELANO 

3.40 

,09   .19 

1^80   T 

•  09 

•  13 

•  31 

,12 

.01 

.03 

•  19        T 

.96 

T 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

4.32 

.18 

.05   .37 

2>26 

.01 

•  70 

.18 

•  04 

.12 

.18 

.21 

•  02 

WESTFIELD 

2.B9 

T 

.36 

.94 

T 

T 

» 

•  72 

.12 

.20 

.04 

.27 

, 

.24 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

3.70 

.38 

1,62 

•  04 

.76 

•  24 

.02 

.14 

.12 

.14 

•  16 

.14 

See    Reference    Rotes    Pollowlng    Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1956 


Table  S 



Day 

0<  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

L^ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

5 

ATLANTIC  CITY  NB 

MAX 
MIN 

7» 
7} 

82 

72 

78 
69 

78 

70 

77 
72 

80 
70 

72 
62 

71 
56 

68 

60 

66 

49 

71 
60 

74 
67 

74 
£7 

87 

70 

71 
65 

80 
65 

82 
61 

69 

66 

70 
55 

68 

49 

60 
43 

70 
57 

■n 

65 

74 
60 

68 
53 

63 

57 

60 
66 

41 
55 

49 

54 

44 

57 

72  tO 
60>9 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

83 
72 

90 
73 

83 
65 

89 
61 

88 
65 

82 

69 

73 
S2 

72 
50 

68 
49 

71 
42 

76 
51 

81 
94 

85 
59 

89 
44 

74 
60 

81 
68 

84 
62 

68 

52 

74 
42 

64 
48 

6» 

36 

73 

44 

88 
59 

79 
S3 

71 
46 

61 

49 

58 

50 

54 

47 

67 
51 

69 
58 

75  aS 
35  •O 

8ELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

92 

70 

92 
75 

81 

64 

85 

60 

82 
60 

86 
65 

82 
62 

74 
SO 

72 
46 

72 

42 

79 

4S 

81 

S4 

84 

S9 

91 
47 

81 
62 

84 
61 

83 

63 

83 
50 

73 

40 

69 
54 

64 

34 

71 

39 

88 

58 

81 
60 

72 

43 

64 

42 

60 
53 

42 

54 

44 

62 

48 
53 

77  aS 

54i6 

SELVIOERE 

MAX 

MIN 

87 
6» 

89 
71 

87 
58 

88 
58 

88 
66 

81 
68 

72 
60 

74 
45 

70 
42 

72 
37 

71 
49 

82 
51 

84 
59 

88 
42 

77 
52 

71 
62 

80 
65 

68 
46 

80 
40 

65 
50 

67 
35 

71 

41 

87 

51 

77 
56 

40 

71 

78.0 
92>3 

BOONTON 

MAX 
MIN 

ai 

65 

8* 
67 

83 
54 

81 
55 

84 

se 

86 
63 

79 

42 

70 
42 

69 
42 

65 

38 

47 

41 

69 
SI 

77 
51 

83 
S3 

81 
51 

66 

54 

71 
57 

76 
51 

44 
36 

70 
37 

60 
34 

62 

37 

66 

44 

82 
53 

69 

43 

47 

40 

44 
46 

60 
48 

56 

49 

66 
46 

72.1 
4Sa3 

BRI06ET0M  1  NE 

MAX 
MIN 

90 

89 

70 

71 
47 

73 
60 

79 
S7 

87 
42 

83 
59 

86 

61 

72 
41 

63 
37 

87 
39 

67 
47 

71 

SO 

44 
49 

69 
92 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

84 
72 

88 

73 

84 
64 

88 
66 

88 
64 

84 
69 

71 

64 

73 
52 

70 
45 

71 

44 

78 
52 

80 
49 

88 
58 

89 
47 

82 
60 

80 
58 

85 
55 

80 
46 

75 
43 

68 
47 

65 
38 

74 
45 

89 
66 

86 
56 

71 
48 

46 

49 

99 
60 

58 

51 

48 
56 

66 

51 

76<9 
SS<2 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

80 
65 

86 

7* 

86 
58 

84 
56 

84 
66 

86 
66 

80 
61 

70 
45 

70 
45 

65 

39 

70 
47 

71 
55 

79 
53 

87 
49 

86 

54 

73 

72 

49 

79 
47 

65 

40 

73 
42 

60 
31 

44 

40 

68 
50 

84 

58 

69 
42 

47 
37 

60 

45 

98 

47 

48 
SO 

78 
47 

74.0 
90.4 

CAPE  MAY  3  N 

MAX 
MIN 

86 
72 

87 
72 

81 
66 

82 
65 

81 

67 

83 
70 

76 

64 

73 

55 

72 
53 

69 
51 

74 
SO 

S7 
63 

78 
65 

73 
51 

70 
46 

42 

73 

BO 
45 

80 
41 

71 
SO 

70 
5« 

61 
54 

44 
»4 

44 
55 

67 

51 

7S.5 
58.3 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

82 
62 

81 

6* 

as 

53 

81 
50 

S2 

53 

85 
55 

79 
59 

68 

43 

68 

38 

65 

31 

67 
32 

67 

46 

ao 

47 

81 
S2 

82 

47 

64 

47 

44 

54 

75 

47 

42 

31 

61 

31 

57 
30 

60 
32 

62 

43 

81 
54 

67 
37 

61 
37 

62 

41 

58 
46 

53 
46 

68 
47 

70.4 
45.2 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

99 
69 

87 
72 

83 
62 

86 
59 

85 
63 

82 

70 

76 
60 

70 
49 

69 
47 

68 

40 

72 
49 

79 
55 

83 
54 

87 

64 

79 
59 

77 
56 

as 

40 

82 
50 

71 
41 

62 

SO 

41 

15 

70 
42 

87 
57 

81 
59 

49 

48 

64 

SO 

99 

48 

56 

S2 

49 
53 

47 
57 

76.1 
94.4 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

85 
68 

83 
7* 

85 

61 

85 
61 

88 
63 

91 
68 

73 
62 

74 
50 

69 
46 

72 

40 

72 
50 

80 
67 

84 
55 

91 
64 

78 
58 

72 

56 

79 
60 

73 
48 

74 
42 

66 

51 

66 
35 

67 

41 

88 
53 

79 
58 

76 
45 

49 

47 

59 

48 

58 

49 

79 
52 

65 

49 

76.7 
53.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

MAX 
MIN 

82 
65 

85 
67 

82 
55 

81 
62 

83 
65 

85 
67 

79 
57 

72 
48 

70 
42 

65 
39 

71 
39 

70 
42 

80 
54 

82 
59 

84 
52 

80 
55 

68 

58 

75 
54 

75 
38 

70 
38 

61 

32 

64 
35 

70 
48 

SO 
54 

70 
44 

70 
42 

65 
46 

60 
45 

45 

43 

47 
40 

73.7 
49.7 

FLEHINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

90 
65 

87 
71 

85 
55 

86 
56 

86 

60 

83 
64 

73 
61 

70 
46 

67 

44 

70 
36 

72 
46 

79 
47 

84 
52 

86 

59 

80 
55 

81 
60 

79 

60 

70 
46 

70 
34 

62 

50 

63 

31 

72 
36 

87 
51 

77 

58 

68 

40 

42 

40 

57 
46 

59 

48 

65 
51 

66 

46 

74.4 
SO. 4 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

89 
71 

86 
72 

83 
62 

81 
60 

85 
61 

81 
66 

74 
61 

70 

49 

66 

46 

69 
39 

72 
47 

79 
57 

83 
55 

88 
66 

81 
SO 

78 
68 

84 
61 

71 
40 

71 
41 

66 

54 

61 

35 

73 

42 

87 
56 

82 
58 

69 
46 

47 
48 

57 
49 

96 

51 

72 

52 

68 

60 

75.1 

54.0 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

92 
71 

96 
70 

93 
63 

85 
60 

87 
62 

a« 

68 

85 
62 

68 
50 

74 

46 

69 

43 

73 
48 

75 
55 

82 
58 

86 
60 

91 
61 

79 
60 

80 
61 

88 
49 

71 

41 

73 

44 

68 
36 

68 
37 

77 
53 

89 
46 

65 
49 

73 
49 

62 

51 

59 
53 

59 
53 

70 
54 

77.6 
53.7 

HieHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

90 
71 

86 

70 

81 
61 

84 

59 

85 
62 

83 

66 

71 

61 

72 

48 

65 
44 

70 
39 

73 

SO 

80 
54 

S3 
67 

as 

66 

76 
58 

78 

64 

84 
63 

47 
60 

72 

39 

64 
62 

64 
35 

72 
42 

84 

54 

74 
69 

70 
44 

42 

45 

54 

49 

64 
51 

68 
62 

65 

48 

74.1 
53.6 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 
MIN 

89 
72 

90 
70 

84 
61 

87 
57 

a« 

60 

83 
66 

70 
58 

73 
45 

69 
44 

71 
36 

73 

48 

SO 
54 

84 
54 

88 
65 

76 
59 

80 
58 

86 
62 

48 

48 

71 
34 

63 

47 

65 

31 

72 
38 

88 

54 

74 

65 

70 

41 

42 

44 

60 
50 

55 

52 

71 
52 

46 
56 

76.1 
52.6 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

78 
71 

79 
69 

82 
62 

78 
62 

81 
65 

77 
70 

70 
59 

70 
52 

66 
52 

67 
46 

48 
55 

73 
41 

76 
41 

87 
68 

67 
55 

70 
58 

79 
60 

44 

50 

41 

42 

60 

41 

64 
39 

67 
49 

87 
59 

48 

SO 

60 

51 

98 

48 

54 
48 

69 

53 

73 

54 

43 

54 

70.2 
55.4 

LAKEWOOO  2  ENE 

MAX 

MIN 

86 
71 

86 
67 

79 
60 

80 
58 

83 

60 

80 
63 

69 
55 

72 

48 

66 

42 

69 
39 

72 
43 

78 
54 

82 
53 

89 
47 

70 
60 

80 
60 

85 
61 

68 
40 

71 
37 

63 

40 

64 
33 

74 
40 

89 
S3 

47 
58 

72 
43 

42 

48 

58 
52 

57 
53 

72 
62 

64 

44 

73.6 
51.9 

LAHBERTVILLE 

MAX 
MIN 

89 
68 

85 
72 

83 
58 

as 

58 

86 
63 

84 
69 

72 
62 

70 
45 

47 
41 

70 
37 

74 
48 

79 
56 

as 

54 

87 
65 

81 
58 

78 
66 

83 
61 

78 
47 

72 
38 

67 
53 

64 
33 

72 

41 

87 
52 

74 

60 

69 

42 

43 

42 

57 

47 

59 

49 

63 
52 

44 
47 

74.9 
52.5 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

85 
60 

85 
68 

82 
53 

80 
63 

85 
S6 

75 
60 

70 
55 

70 
49 

65 
33 

69 
32 

47 

40 

78 

48 

ai 

50 

85 
60 

70 
42 

60 

48 

73 

62 

49 

41 

47 
34 

48 
43 

63 
28 

48 
32 

80 
42 

78 
50 

68 
38 

60 
37 

53 

42 

72 
SO 

74 

48 

72.4 
44.3 

LEESBUR6  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

85 
71 

87 
76 

88 
64 

83 

61 

84 
61 

81 
63 

82 

67 

69 

50 

72 

47 

68 
42 

70 
46 

71 
61 

76 
57 

81 
63 

89 
62 

75 
61 

82 
64 

88 
52 

70 
41 

71 
45 

64 
36 

61 

42 

73 
58 

84 

45 

44 

46 

72 

48 

66 

47 

60 
53 

60 
54 

65 
53 

74.7 
54.5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

83 
67 

86 
68 

as 

56 

86 

58 

86 
62 

88 
66 

83 
62 

73 
49 

72 
45 

67 
40 

70 
50 

70 
56 

78 

56 

86 
58 

87 
56 

67 

55 

71 
54 

78 
60 

67 
39 

72 
47 

63 

34 

72 
40 

72 
49 

84 
58 

74 

43 

79 
44 

44 
44 

60 

48 

60 
50 

72 
47 

74.9 
51.6 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

82 
72 

83 
70 

SO 
66 

79 
60 

82 
62 

SO 
66 

69 
57 

70 
64 

65 

54 

68 
47 

71 

49 

76 
69 

78 
56 

85 
65 

68 
60 

77 
60 

83 
60 

64 

45 

69 

43 

41 

44 

62 
34 

72 
43 

80 
53 

47 
50 

48 
46 

59 
50 

56 

60 

54 

51 

49 
52 

66 
47 

71.4 
34.2 

UMG  VALLEY 

MAX 
MIN 

85 
63 

a* 

70 

82 
56 

as 

58 

as 

60 

80 
63 

70 
58 

70 
56 

64 
44 

69 

38 

68 
44 

75 
50 

82 

49 

83 
60 

73 
50 

70 

64 

78 
58 

70 

44 

70 
40 

40 
48 

41 
30 

67 

35 

83 
48 

73 
56 

67 
39 

60 

38 

54 

44 

53 

47 

65 

SO 

63 

48 

71.7 
49.9 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

90 
71 

SB 
73 

e3 

63 

86 
60 

as 

62 

80 
68 

71 
64 

70 
51 

66 

44 

69 

41 

73 
61 

79 

S4 

85 
68 

87 
67 

72 
59 

70 
58 

85 
64 

47 

44 

72 

40 

42 

48 

44 

34 

73 

43 

87 
58 

48 
52 

69 

45 

42 

47 

67 

50 

64 
51 

44 

54 

47 
56 

73.9 
54.3 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

82 
6* 

84 
69 

81 
55 

84 
53 

85 
58 

83 
63 

70 
S9 

69 
50 

65 

40 

67 
39 

66 
47 

76 
52 

82 
SO 

84 
62 

7S 
52 

71 
53 

77 
56 

74 
44 

66 
35 

68 
42 

41 
31 

46 

39 

83 
50 

81 
57 

70 
40 

46 

42 

57 

44 

56 
47 

66 
51 

68 
45 

72.9 
49.7 

NEMARK  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
71 

82 
68 

84 
64 

82 

6S 

S6 
66 

81 
70 

73 
60 

71 
55 

67 
60 

71 

47 

70 
52 

76 

60 

80 
59 

89 
66 

69 
55 

74 

55 

81 
59 

44 

61 

70 
46 

42 

45 

64 
39 

68 

47 

85 
57 

70 
54 

69 
49 

42 

47 

59 
48 

56 

49 

70 
54 

66 
61 

72.7 
55.3 

MEK  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
69 

83 
72 

82 
61 

82 
60 

84 
62 

82 

67 

73 
62 

69 
48 

68 
45 

68 

40 

71 
50 

77 
54 

83 

56 

86 
66 

78 
58 

75 
55 

81 
60 

75 
50 

70 
42 

67 
62 

62 
35 

71 
43 

85 

54 

82 
58 

69 

45 

45 

44 

59 
47 

57 
48 

49 
52 

65 

47 

74.1 
93.6 

NEWTON 

MAX 
MIN 

82 
62 

85 
67 

as 

52 

80 

54 

84 
58 

as 

64 

77 
S9 

76 

41 

67 
39 

64 
33 

68 
44 

64 
52 

77 
49 

82 
S3 

86 
50 

63 

61 

65 
55 

73 

48 

62 
32 

48 
39 

59 
31 

62 
31 

47 

41 

82 
56 

68 

37 

65 
34 

59 
42 

65 

44 

53 
45 

68 
48 

71.1 
47.1 

PATERSON 

MAX 
MIN 

81 
67 

81 
71 

83 
58 

83 
61 

as 

63 

88 
65 

82 
63 

72 

52 

72 
48 

67 

43 

71 
46 

70 
57 

74 
57 

82 
9« 

88 
58 

47 
54 

66 

56 

74 

51 

67 

43 

72 

46 

63 
37 

65 

41 

72 

S3 

86 

60 

70 
48 

70 
45 

43 

47 

60 
49 

65 
50 

70 
50 

73.8 
53.3 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 
70 

83 
61 

88 
58 

87 
61 

82 
66 

72 

62 

74 
47 

70 
44 

69 
39 

73 
47 

80 
58 

84 
49 

87 
69 

80 
S9 

81 
SB 

as 

64 

78 
♦9 

72 
36 

49 
53 

63 
32 

72 

41 

87 
54 

85 

69 

72 
41 

44 

47 

40 
48 

57 
52 

72 
63 

66 
53 

76.4 
53.2 

PMILLIPSBUR6 

MAX 
MIN 

86 
66 

87 
72 

86 
58 

86 
57 

8« 
63 

85 
69 

78 
61 

71 

48 

69 

39 

70 
42 

70 
48 

77 

54 

84 
55 

as 

43 

83 
55 

74 
54 

76 

59 

79 

48 

71 
38 

70 
52 

63 

34 

64 

41 

86 
62 

86 

59 

42 

42 

42 

47 

63 

50 

78.0 
52.1 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

85 
68 

85 
72 

as 

59 

84 
60 

86 
61 

83 
67 

71 
63 

72 

50 

68 

43 

71 

40 

70 
60 

7« 
S4 

as 

54 

88 
43 

72 
58 

74 
55 

81 
60 

67 

50 

72 
40 

63 
51 

66 
34 

70 
40 

86 
53 

72 
65 

70 
43 

44 
44 

59 
46 

55 
49 

72 
50 

44 

48 

73.9 
53.0 

PLEASANTVILLE  I    N 

MAX 

MIN 

82 
75 

83 
75 

86 
66 

82 
64 

82 
63 

82 

63 

82 

58 

79 
51 

79 
49 

78 

44 

70 
44 

72 

50 

78 
54 

79 
42 

89 
41 

74 
61 

81 
62 

87 
50 

69 

39 

72 
42 

64 
35 

63 

37 

73 
55 

86 

46 

64 

42 

71 
50 

67 

64 

59 
56 

61 
93 

47 
55 

75.4 
94.0 

RIOOEFIELD 

MAX 
MIN 

87 
71 

83 
67 

83 
61 

es 

61 

87 
64 

86 
67 

71 
55 

71 
49 

66 

44 

71 
40 

70 
51 

78 
58 

84 
58 

88 
43 

76 
S8 

68 
55 

76 

58 

66 

47 

74 
42 

63 

44 

45 
35 

67 
46 

85 

54 

68 
59 

69 
45 

63 

47 

56 
47 

99 

49 

71 
53 

44 
49 

73.6 
93.2 

RUNYON 

MAX 
MIN 

87 
63 

87 
61 

as 

59 

as 

59 

as 

61 

as 

62 

72 
62 

74 
45 

70 
37 

74 
32 

75 
42 

82 
52 

84 
53 

90 
44 

80 
61 

77 
SB 

85 
58 

75 

44 

74 
33 

70 
56 

47 
29 

74 
34 

87 
50 

81 
48 

74 
38 

69 
46 

66 
48 

56 

51 

78 
61 

74 

44 

77.7 
90.1 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

Se«  B«fer*nc«  NohMi  FoOowlag  Slatlo&     'n^ex 
-    77    - 


DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1956 

Day  Of  Month 

Slatton 

1 

z 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

» 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SOMERVILLE 

MAX 

MIN 

87 
67 

86 
72 

84 

57 

86 

56 

86 

61 

84 
69 

72 

59 

73   6« 

47   42 

70  72  80 
40   48   54 

83  88  79 
53   62   57 

75  76 
52   60 

76 
46 

72 

37 

65 
42 

63 
32 

71 
37 

85 
52 

73 

58 

70 

41 

64 

44 

58 
46 

55 

49 

70 
51 

65 
46 

74.7 
31.2 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

84 
62 

86 
66 

SO 
52 

83 

54 

86 

58 

80 
63 

70 
59 

68   65 

42   38 

67  73  78 
34   45   49 

84  82  79 
50   54   46 

59   73 

49   53 

68 

45 

68 

33 

60 
46 

63 

31 

75 
39 

81 

43 

78 

55 

65 
38 

61 
39 

54 
39 

53 
43 

69 
30 

62 

51 

71.9 
47.6 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

90 
70 

86 

70 

84 
62 

86 
61 

87 
63 

84 
69 

71 

38 

72   68 

50   46 

70  74  81 
45   53   58 

83  88  75 
38   67   57 

79  83 
57   63 

67 

50 

72 
42 

63 

50 

64 

38 

73 
47 

87 
57 

74 
57 

70 
47 

64 
46 

60 
48 

55 

50 

66 

54 

66     !  74i« 
51     1  54i8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

88 
72 

87 
69 

81 
64 

83 
64 

8S 
65 

81 

70 

70 

58 

70  65 
52   47 

69   72   78 

46   54   59 

83  87  71 
59   67   57 

77  83 
57   63 

66 

51 

70 
46 

60 
46 

62 

40 

70 

48 

83 
58 

69 

55 

69 

50 

61 
47 

57 

48 

55 

49 

64 
55 

65      1  72.8 
54       55.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Table  6 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2°< 

CAMOE  BROOK 
PLEASANTVILLE  1  N 
RUHTON 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

* 
3 

.00 
55 

.11 
3 

• 
8 

.15 

.07 
5 

.26 
4 

.19 
20 

.14 

5 

.15 
3 

.12 
12 

.12 

6 

.11 
17 

.20 
8 

.12 

5 

.12 
4 

.08 
10 

* 
6 

2 

.14 
17 

♦ 
6 

3 

.02 
25 

.21 

7 

.12 
14 

.13 
10 

.15 
3 

.14 
22 

.11 
38 

.11 
8 

.00 
4 

.06 
10 

.11 
9 

.17 
16 

.19 
4 

.12 
8 

.05 
2 

.17 
46 

.11 
8 

* 
12 

.09 
33 

.00 
11 

* 
3 

.21 
34 

.05 

4 

.29 

6 

.08 
13 

.08 

5 

.07 
9 

.02 
.  3 

.14 

7 

.04 
8 

.22 
30 

.06 
6 

.15 
12 

.19 
45 

.18 
9 

.13 
29 

.11 
27 

.10 

7 

.12 
19 

.20 
10 

.06 
5 

6 

.06 
41 

.07 

4 

1 

.20 
33 

.06 
2 

.20 
8 

.04 
39 

.00 

4 

.12 
8 

.04 

7 

.08 
6 

.12 
13 

.24 
15 

.21 
12 

.03 
43 

.10 
65 

.08 
71 

.03 
46 

74 

51 

.03 
13 

.05 
41 

.10 

7 

.02 
4 

.07 
9 

.07 
8 

B2.65 
342 

B3.60 
774 

B2.80 
298 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


DEPTH 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW 

BHUh 

SWIC 

K  E! 

CP  SI 

"ATIC 

)N 

UEASUKED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 
UIN 

76 
65 

74 
66 

78 
65 

72 
64 

76 
65 

76 
68 

70 
64 

72 
61 

70 
57 

70 
55 

66 
58 

71 
60 

72 
62 

74 
65 

70 
63 

68 
63 

72 
64 

65 
57 

67 

54 

63 
55 

63 
51 

63 
54 

70 
57 

64 
57 

65 
56 

58 
53 

55 
53 

55 
53 

60 
54 

57 
53 

67.8 
59:0 

2  INCHES 

UAX 
HIN 

74 
65 

72 
66 

74 
64 

74 
64 

74 
66 

74 
68 

70 
66 

71 
63 

68 
60 

70 
57 

65 
60 

69 
61 

70 
63 

71 
66 

69 
64 

68 
63 

70 
65 

66 
59 

65 
57 

63 
58 

62 
54 

62 
55 

67 
58 

64 
59 

64 
58 

58 
55 

56 
54 

56 
54 

59 
54 

57 
54 

66.8 
60.3 

4  INCHES 

HAX 
KIM 

72 
66 

71 
68 

74 
65 

73 
66 

73 
67 

73 
69 

70 
66 

70 
63 

67 
61 

66 
58 

65 
60 

68 
62 

69 
63 

70 
66 

68 
64 

67 
63 

69 
65 

66 
60 

64 
58 

63 
58 

61 
55 

61 
56 

66 
59 

64 
60 

63 
59 

59 
56 

56 
55 

56 
55 

59 
55 

57 
55 

66.0 
61.1 

8  INCHES 

UAX 
■IN 

70 
64 

70 
65 

70 
67 

70 
68 

70 
68 

71 
69 

71 
68 

69 
66 

67 
65 

65 
62 

64 
63 

66 
63 

67 
64 

68 
66 

67 
66 

66 
65 

68 
65 

68 
64 

64 
62 

63 
62 

61 
59 

61 
59 

63 
60 

64 
63 

62 
60 

61 
59 

59 
57 

57 
57 

58 
56 

57 
56 

65.3 
62.9 

16  INCHES 

UAX 
HIN 

67 
63 

64 
61 

69 
66 

68 
66 

69 
67 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

68 
66 

67 
64 

66 
65 

65 
63 

65 
64 

66 
65 

67 
66 

67 
65 

67 
65 

67 
66 

66 
63 

64 
63 

64 
62 

62 
61 

62 
61 

63 
62 

63 
62 

63 

61 

61 
59 

59 
59 

59 
55 

57 
56 

65.2 
63.4 

32  INCHES 

HAX 

HIN 

64 
63 

65 
63 

66 
65 

64 
63 

66 
65 

67 
65 

68 
67 

68 
67 

68 
66 

67 
66 

66 
65 

65 
63 

65 
63 

64 
63 

65 
64 

65 
65 

65 
64 

66 
65 

66 
64 

65 
64 

65 
64 

64 
63 

63 
61 

62 
62 

63 
63 

63 
62 

63 
62 

62 
61 

61 
58 

59 
58 

64.7 
63.4 

Measured  tinder   Kentucky  Bluegrass. 


Se«  Heierenc*  Not«  Following  Station     ^^dex 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSET 
SEFTEHBER  1956 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


79 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSET 
SEPTEMBER  1956 


iBollnee  are  drawn  through  points  of  .ppro»i.»tely  equ.1  values.   Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


STATION  INDEX 


ALLENDALE 
•ATLANTIC   CITY   KB 
AUDUBON 

BASS    RIVER    ST    FOREST 
BELLEPLAIN 

BELMAR 
SELVtOERE 
BERLIN   1   W 
SOON TON 
BRANCKVILLE 

BRIOOETON    1    NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR    RESERVOIR 
CANOE    BROOK 
CANTON 

CAPE    HAY    3    N 
CEDAR    GROVE 
CENTER TON 
CHARLOTTE BURG 
CHATHAM 

CMATSWORTH    5    S 

CLATTON 

CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 
ESSEX   FELLS   SERV   BLO< 
FLEMINGTON    1    NE 
FORTESCUE 


County 


glassboro 
great  meadows 
greenwood  lake 
hacken5ack 
hammonton  2  nne 

hightstown  1  n 
hightstohn  pumping  STA 
indian  mills  2  m 
irvington 

JERSEY  Cirr 

LAKEWOOO  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
UTTON  3  NW 
LEESBUH6  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
LUMBERTON 
MACOPIN  INTAKE 


BERGEN 

ATLANTIC 
CAMDEN 

.INGTON 
CAPE  MAY 

MONMOUTH 
WARREN 
CAW>EN 
MORRIS 


CUMBERLAND 
.INGTON 
SUSSEX 
ESSEX 
SALEM 


IRL  INGTON 
GLOUCESTER 

HUNTERDON 
SALEM 


ESSEX 
HUNTERDON 

CUMBERLAND 
MONMOUTH 

GLOUCESTER 

WARREN 
PASSAIC 
BERGEN 

ATLANTIC 

MERCER 

lERCER 
URLINGTON 

ESSEX 
HUDSON 


.627  OCEAN 
.635  HUNTERDON 

,735  ISUSSEX 
762  IcUMBERLAND 


ASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

BURLINGTOI 

SSAJC 
SOMERSET 


1  02 
39  22 
39  >4 


39  26 

75  12 

«0  Oh 

7*  53 

41  07 

7*  30 

7*  21 

39  28 

75  25 

38  56 

T,   57 

AO  52 

7*  13 

39  31 

75  10 

39  42 

0  53 

1  09 
<>0  53 


40  ^^8 
39  58 
1  01 
feO  33 


7*.  14 

7*  12 

7*  18 

74  51 

75  10 

74  17 

75  07 
74  55 
74  20 
74  03 
74  46 

74  31 
74  32 
74  47 
74  15 


Obser- 
vation 
Time 


BERSEN  COUNTY  ENGS 
.  WEATHER  BUREAU 
N  J.  NY6REN 
FORESTRY  SVC 

ORS.  ED  C>  HOFFMAN 

ITY  WATER  DEPT 
ISS  C.  S.  HIXSON 
AMUEL  H.  MC  CULLEY 
ERSEY  CITY  WRT  WKS 
ALBERT  M.  DAVENPORT 

RADIO  STATION  WSNJ 
BUBLIC  SVC  E  *  G  CO 
lEWARK  WATER  DEPT 
COMMONWEALTH  WTR  CO 
GERTRUDE  S.  WILLIS 

*WEST  HAGNESITE  CO 

.  A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI. 
■JEWARK  WATER  DEPT 
EDWARD  P.  HOLITOR 

lAM  St  HAINES 
V  P.  CAMPBELL 

•  KLOCKNER 

3U  PONT  DE  NEMOURS 
ION  CO  PARK  COMH 

SEWAGE  TREATMENT  PL 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
:>ONALD  YOUNG 

*  RODENBAUGH 
=RANK  J.  MOREAU 

PROF.  J.  8.  5ANGREE 
EDWARD  KOWALICK 
"lATER  SUPPLY  COMM 
aERGEN  COUNTY  ENGS 
HUBBARD  PARKHURST 

JAMES  R.  PICKERING 
3EPT  WATER  ♦  SEWAGE 
=DWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WTR  DEPT 

GE  G.  WADDILL 
.  CASE 
.  DEPUE 
LEES8URG  STATE  FARM 
AIC  VLV  WTR  CO 

STORM  WARN.  DSPL  STA 
RTHUR  BARKMAN 
AMES  LAWTON 
EWARK  WATER  DEPT 
OHN  L.  RAOCLIFFE 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 

2  3  5 


INAC   5/56 


2  3  3  7 
INAC  10/55 
2  3  5    7  1 


2  3  5 
2  3  5 


MARLBORO  SCS 
MARL TON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 

MILTON 
WOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  W8  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEHBERTON  3  E 
PHILLIPSeURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 

PRINCETON  WATER  WORKS 


SANDY  HOOK  LBSTA 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 

SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  2 
■TRENTON  W8  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINELANO 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 

WESTFIELD 


County 


MONMOUTH 

.INGTON 
ATLANTIC 
BERGEN 
CUMBERLAND 


BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

ESSEX 

PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 
WARREN 


BERGEN 
ASSAIC 

IIDOLESEX 


GLOUCESTER 

WARREN 
MERCER 
MERCER 

OCEAN 

CUMBERLAND 

PASSAIC 


40  20 

74 

14 

57 

39  27 

74 

44 

39  24 

75 
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1  02 
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Obser- 
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Time 
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To 
Tables 


GEROW    BRILL 

ISCOM 
ELMER  EARLE 
CORNELIUS  HOWARD 
GALLAHER 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

ILLARD 
JAMES  C,  LONG 

WEATHER  bureau!  ' 
ARTHUR  H.  AHLQUIST 

iACKENSACK  WATER  CO 
'JEWTON  WTR  SWR  COMM 
■JEWARK  WATER  DEPT 
COUNTY  ENGINEER 

DEL  VECCHIO 

CHARLES  A.  OOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT 

TOLL  BROCE  CON 

PEARSON 
ATLANTIC  CITY  WTR  WKJ  i 

PRINCETON  WATER  CO 

SWG  AUTH 
GEORGE  P.  KIRSTEN 
NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 
WATER  COMM 

COAST  GUARD 

HAVER 
JERSEY  CITY  0  P  W 
DEPT  OF  CONS 
BR1CE  B.  STANTON 

IL  CO 
ROBERT  F.  SNYDER 
ERVEY 
R I  STOW 

BUREAU  . 


VERNON  M.  MOTT 
STATE  HOME  FOR  WOMEN 

R  SUPPLY  COMM 
BONNIE  BURN  SAN. 
I  ENGINEER 


2  3  5    7  C 


i      l-COASTAL;   2-DKL&WARE;   3-GHEAT  SCO  BARBOR; 


clli 


lev  Jersey  may   be   i 


4-aACKENSACK;      5-HDD30H;      6-llAimiCE;      T-UdLLICA;      8-PASS&IC;      9-RAHWAT;      lO-RASITAH 

RErEasKCE  Kcrrss 

by  vrltlng  to  the  State  Clliutologlat  &t  Veatber  Bureau  Offli 


I'ROCEAVAT 


Station  Index  are  ai 


Id  direct  li 


state  basts.   There  will  be  i 
froB  the  post  office. 


The  four  digit  tdentiricatloo  ouabers  lo  the  lodez  nunber  colui 
Figures  and  letters  follovlDg  the  station  naae,  sucb  as  12  3SW 
Obserratlon  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  Ln  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  «111  be  carried  only  Id  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasoDRl  stiovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  sonths  vlll  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  Id  the  Index,  but  for  vhlcfa  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  Blsslog  or  received  too  late  to  be  Included  In  this 
slooal  unite  used  in  this  bulletin  are:   teaperature  In  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches 


ce,  c/o  General  Delivery,  Trentoi 
duplication  of  numbers  within  a  i 


BvaporatloD  Is  Beaaured  In  the  standard  Veatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaMeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  follovlng  Table  6. 

Aaounts  in  Table  3  are  fro*  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,    5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  abservatioo.   See  the  Station  Index  for  observatli 


Snow  on  ground  is  Table  7 
water  equivalent  of  snow  i 
different  points  for 


LoDg-tera  aeans  for  all  i 


at  observation  tti 
the  ground.  It  Is 
Ive  observations ;  < 


for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  statloi 
leasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  : 
insequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabllli 


LOW  on  ground  values  are  at  7:30  a. a.  B.S.T, 
'O  laches  or  nore.   Water  equivalent  samples  i 
I  the  snowpack  result  in  apparent  iDconaiateni 


tioDs  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

.tlons  (those  shown  In  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  i 


the  period  1921-1950,  adjusted  1 


Tables  2  and  5  is  indicated  by  i 


I   entry. 


No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  ludex.   No  record  : 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  Included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  lo  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Lndli 

the  roof  of  a  building. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C  Indicates  recorder  stations..  These  stations  are  proc 

Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  j 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  tbis  station 

Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  from  the  amounts  to  bo  publisl 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 


that  the  thermometers  are  exposed  Id  i 


elter  located  i 


for  special  purposes  and  are  published  lat 

lowfall. 

)  been  adjusted  to  represent  the  value  for  i 

tter  in  Hourly  Precipitation  Data). 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

New  Jersey  weather  in  October  was 
slightly  waxmer  and  wetter  than  usual. 

Divisional  temperature  averages  were 
near  the  long-term  values.   Extreme 
readings  ranged  from  20°  on  the  11th 
and  later  dates  at  Lay ton  3  NW  to  88° 
at  Elizabeth  on  the  15th  and  Boonton 
on  the  16th.   Seventy-one  percent  of 
the  stations  reported  minimum  readings 
for  the  month  that  were  freezing  or 
below. 

Division-wise,  precipitation  varied 
widely  with  more  than  twice  as  much 
in  the  Coastal  as  the  Northern.   The 
greatest  monthly  total  was  9.03  inches 
at  Belleplain,  while  the  least  monthly 
total  was  1.08  inches  at  Wanaque 
Raymond  Dam.   High  honors  for  the 
greatest  24-hour  precipitation  amount 
was  claimed  by  Cape  May  3  W  with  3.50 
inches  on  the  18th,  while  Sandy  Hook 
LBSTA  followed  as  a  close  second  with 
3.31  inches  on  the  31st. 

The  percentage  of  sunshine  during  the 
month  was  less  than  usual,  reflecting 
the  greater  than  usual  daytime  cloudi- 
ness. 

WEATHER  DETAILS 

The  weather  was  a.  little  cooler  than 
average  through  the  9th  and  the  coolest 
snap  of  the  month  dropped  minimum  tem- 
peratures into  the  thirties  the  10th- 
12th.   A  warming  trend  was  underway 
by  the  13th  and  maxima  were  mostly  in 
the  low  eighties,  the  highest  for  the 
month,  on  the  15th.   There  was  moder- 
ately cool  weather  for  two  brief  peri- 
ods, 19th-20th  and  25th-26th,  but  other- 
wise the  latter  half  of  October  was 
quite  warm. 

Light  to  moderate  rains  fell  the  4th 
and  6th  followed  by  an  eleven-day  dry 
period  that  ended  when  a  coastal  storm 
caused  moderate  to  locally  heavy  rains 
on  the  18th.   Rather  heavy  rains  fell 


in  most  areas  the  22nd-23rd,  light 

rains  were  of  a  general  nature  the  j 
26th-27th,  and  showery  weather  gave 
moderate  amounts  of  rain  the  30th-31st.; 

WEATHER  EFFECTS  j 

Moderate  quantities  of  beans,  beets,  j 

broccoli,  cabbage,  carrots,  cauli-  \ 

flower,  celery,  lettuce,  peppers,  and  ' 

spinach  were  moving  to  market  early  • 
in  October.   Some  late  harvesting  of 

white  potatoes  was  still  underway  and  j 

harvesting  of  a  good  to  excellent  crop  . 

of  sweet  potatoes  became  active  early  ' 
in  the  month.   The  long  period  of  dry 
weather  following  the  6th  was  very 
favorable  for  harvesting.   Tender 

varieties  of  vegetables  were  damaged  i 

by  frosts  the  10th-12th  and  marketings  i 

declined.   Hardy  vegetables  were  not  j 
hurt  and  the  usual  seasonal  increase 

in  marketings  was  noted.   Plentiful  j 
moisture  supplies  and  mild  weather 
enabled  fall  grain  to  get  a.  good  start,; 

but  frequent  rains  the  latter  part  of  i 

October  interfered  with  harvest  oper-  , 

at ions.  ] 

DESTRUCTIVE  STORMS 


17th-18th:   A  northeaster  caused  stroni 
winds  and  heavy  rains  over  the  south- 
east coastal  areas  as  a  coastal  storm 
moved  through  the  extreme  east  portion 
of  North  Carolina  and  the  Virginia 
Capes  area.   Atlantic  City  recorded 
winds  up  to  52  mph  and  accumulated  2.9 
inches  of  rain  in  24  hours.   Tides 
were  1  to  1  1/2  feet  above  normal. 
Several  small  craft  were  swamped  and 
some  water  damage  occurred  along. the 
immediate  coast. 

FLOODS 

No  stream  flooding  occurred. 

F.  W.  Long  &  J.  T.  B.  Beard, 

Climatologlsts 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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- 

3 

6 

1 

2 

1 

1 

14 

48 

6.5 

UMG  BRANCH 

NE 

20 

14.4 

AB 

E 

26 

- 

84 

67 

70 

4 

1 

2 

0 

2 

1 

10 

87 

5.4 

niAKZ  *B  A I  SPORT 

NNE 

24 

9.1 

27» 

N 

18 

82 

82 

56 

70 

4 

1 

2 

2 

1 

0 

10 

- 

s.a 

TIBIITON  WB  CITY 

- 

- 

8.6 

24 

E 

26 

" 

- 

- 

- 

4 

1 

2 

3 

1 

0 

11 

56 

5.5 

*  Fastest   observed  one  minute 
wind  speed.      This  station   Is  not 
equipped  with   automatic   record- 
ing wind   instruments. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
_   85   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tabled 

NEW  JERSEY 
OCTOBER  1956 

0 

Day  of  month 

Station 

S 

1  1  2    3 

4  1 

5 

6 

7  1  8   9 

10  1  11    12 

13   14   15 

16   17  1  18 

19   20   21 

22   23 

24 

25  1  26 

27 

28   29  1  30 

31 

ATLANTIC  CITr  He        R 

9.68 

T 

.20 

1.01 

.03 

T 

.53 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

«,S0 
S.60 

T 

.27 
.33 

.40 

.01  2.95 
1.13 
2.12 

f" 

.52   .03 
.SO  1.67 
.75   .13 

T 

T 

.05 

•  10 

•  04 
.17 

T          .04 
T 

.96  • 
•  43  • 

1.70  • 
3*01  • 
1^97  • 

9ELLEPLAIN 
BELMAR 

9.03 
5.40 

.40 

1.53 

.34 

2.96 
1.99 

.18 

.08 

1.50   .56 
.07   .28 

.11 

.10 

SELVIDERE 

3.3S 

.26 

T 

.98 

T 

.15  2.10 

•  11 

•  16  • 

BERLIN  1  W 

9.  as 

.38 

.75 

1.25 

1.75 

.23 

•  25 

1.25  • 

BOONTON  2  SE 

2.26 

.21 

.39   T 

T 

1^54 

•  04 

•  08  a 

BRANCHVILLE 

2.10 

.24 

.80   .02 

T 

•  91 

(03 

.10  • 
.88  t 

BRIDGETON  1  NE 

9.33 

.02 

T 

.35 

.02 

.57 

T         .03 

1.02 

.30   . 

02 

.03  2^00 

•  03 

•  04 

•  02 

BURLINGTON 

4.90 

.26 

.43 

1.50 

.22  1^25 

.02 

•  02 

.80  • 

CANISTEAH  RESERVOIR 

1.92 

.29 

.98   .02 

.01 

•  92 

•  01 

•  03 

•  06  i 

CANOE  BflOOK 
CANTON 

3.02 
5.38 

.03 
.01 

.20 
.04 

.87 

T 
1.29 

•  03 

2.23 

,03  2.50 

.02 

•  03 

•  10 

•  07  • 

•  35  • 

CAPE  MAY  3  W 

6.99 

.34 

.02 

.23 

3.50 

.27   .*3 

.02 

•  03 

•  05 

•  01 

2^05  • 

CEDAR  GROVE 

2.98 

.69 

1.79 
1.23 

.10  ■ 
.14  . 
.08  • 

CMARLOTTEBURG 

2.21 

.25 

.96 

.01 

CHATHAM 

2.80 

T 

.19 

.38 

2.15 

T 

T 

CLAYTON 

».97 

T 

.21 

T 

.42 

1.86 

.97   .34 

•  06 

T 

T 

•  71  • 
.25  • 

CLINTON 

2.39 

.29 

T 

•13  1.67 

.09 

OEEPWATER 

3.92 

.28 

.24 

.73 

1.69   .03 

.06 

•  01 

•  12 

•  36  • 

ELIZABETH 

9.04 

.24 

.69 

.10 

.11  2.62 

.01 

•  02 

1*29  • 

ELIZABETHPORT 

3.81 

.19 

.40 

.10 

1.21  t62 

T 

1.26  ■ 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

1.70 

.23 

.32   T 

1^15 

FLEMINGTON  1  NE 

3.»7 

.28 

.02 

.04 

.24 

.01 

.12  2^41 

.12 

T 

•  05 

T         T 

•  36  • 

FREEHOLD 

4.99 

.24 

.90 

1.32 

.07   ^45 

.04 

1^53  ■ 

GREENWOOD  LAKE 

1.40 

T 

.26 

.49   T 

T 

T 

T     .46 

•  02 

.02 

•  15  • 

HAMMONTON  2  NNE 

4.89 

.20 

.25 

1.08 

.43 

.01 

.04  1.45 

.30 

•  02 

•  01 

1.10  • 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.26 

.23 

T 

.31 

.93 

.13   .73 

T 

•  15 

T 

■  78  • 

INDIAN  MILLS  2  W 

5.63 

T 

.16 

.17 

.29 

1.38 

.38  1,25 

•  01 

•  01 

T 

1.98  ■ 

IRVINGTON 

4.37 

.17 

.54 

.09 

1.01   ,75 

1.81  i 

JERSEY  CITY 

3.76 

.23 

.39 

.09 

.02 

.82   .50 

1»75  ■ 

LAKEWOOO  2  ENE 

9.03 

T 

.19 

1.16 

.02 

1.43 

•16   «29 

T 

T 

1,82  • 

LAMBERTVILLE 

2.91 

.39 

.13 

.20 

.28 

•  01 

.15  1.15 

.02 

.05 

•  57  • 

LAYTON  3  NH 

1.68 

.19 

.02 

.70 

•  03 

.04   .51 

.01 

.18  • 

LEESBURG  STATE  FARM 

9.99 

T 

.90 

.25 

1.98 

.34 

.04 

•OS  1.45 

.08 

•  08 

•  04 

1.13  • 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

2.39 

.19 

.34 

.01 

.01  1^73 

.02 

.09  • 

LONG  BRANCH 

9.92 

.16 

1.40 

T 

1.39 

.08   .21 

T 

T 

T 

2^66  • 

LONG  VALLEY 

3.49 

.24 

.33 

.05 

.02 

.95  1.03 

•  10 

•  73  • 

MACOPIN  INTAKE 

2.28 

.26 

•  99 

T 

1.30 

.02 

.01 

.14  . 

MANVILLE 

3.57 

.23 

T 

.44 

T 

.11 

1<23   .65 

•  10 

•  81  • 

MARLTON  1  W 

4.16 

.24 

.35 

1.32 

.27  1,20 

•  oa 

•  70  • 

MAYS  LANDING 

4.76 

.40 

.52 

.10 

.21   .42 

.03 

•  14 

2^94  • 

MIDLAND  PARK 

2.96 

.18 

.36 

.27   ^25 

1^90  • 

MILLVILLE 

9.04 

.27 

.32 

.05  1.63 

1.57   .12 

•  02 

MILTON 

3.14 

.47 

.98 

.12  1.72 

•  11 

•  14  ■ 

MOORESTOWN 

3.39 

T 

.27 

.47 

.89 

.27 

.03 

.01  1.17 

.20 

•  03 

•  03  a 

MORRIS  PLAINS 

4.07 

.29 

r 

.37 

T 

.04  2.63 

T 

•  06 

•  70  • 

NEWARK  W8  AIRPORT       R 

3.83 

T 

.23 

.51 

T 

.03 

.89   .41 

T 

T 

1^76  • 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.90 

.19 

T 

.47 

.46 

•22  1.20 

.12 

T 

•  84  • 

NEW  MILFORD 

2.94 

.26 

.38 

.20 

.20   .36 

1^34  • 

NEWTON 

2.30 

.20 

.63 

1.31 

•  03 

.09 

•  04  * 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.73 

.35 

.96 

1*34 

.09 

•  19  • 

ORANGE 

4.41 

.14 

.38 

.29 

1.03   ,76 

.01 

1.82  • 

PATERSON 

1.84 

T 

.20 

.68   .01 

T 

T 

.83 

T 

T 

T 

T 

.12  « 

PEMBERTON  3  E 

9.06 

.19 

.51 

1.78 

.04 

•28   .83 

.03 

•  02 

•  06 

1.32  • 

PHILLIPSBURG 

3.42 

.30 

T 

T 

.69 

.23  1.91 

T 

•  03 

.26  • 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.19 

.07 

.96 

1.97 

.15 

•  04 

PLAINFIELD 

3.58 

.22 

.01 

.38 

.06 

T 

1.70   .36 

.04 

•  02 

T 

.79  • 

PLEASANTVILLE  1  N 

9.92 

T 

.26 

T 

.58 

1.95 

.84 

•  02 

.08   .52 

.11 

T 

.09 

1.07  • 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.92 

.22 

.30 

.52 

.49   169 

.08 

.02 

■  60  ■ 

RAHWAY 

3.07 

.20 

.40 

T 

.09 

.68   .38 

.02 

1.30  • 

RIDGEFIELO 

3.78 

.22 

.45 

.05 

T 

.56   .45 

2.09  • 

RINGWOOD 

1.37 

.03 

.22 

.57   .01 

T     .49 

T 

.01 

•  04  « 

RUNYON 

3.09 

.24 

.30 

.61 

.17   .63 

U12  . 

SANOY  HOOK  LBSTA 

6.04 

.11 

1.02 

.95 

T     .60 

.03 

T 

3.31  •- 

SOMERVILLE 

3.19 

.23 

.41 

.02 

.16  1.61 

.11 

•  13 

•  52  • 

SPLIT  ROCK  POND 

2.79 

.29 

.55 

i.ei 

.02 

•  02 

.06  • 

SUSSEX  3  N 

1.96 

.28 

T 

.96 

.03   .62 

•  14 

.31  • 

SWEDESBOftO  5  NW 

3.32 

.01 

.20 

.17 

.33   T 

.70 

.01 

.01  l»20 

T 

•  09 

T 

.60  • 

TOMS  RIVER 

4.87 

.21 

.03 

1.20 

1.66 

.19   .33 

T 

1.03  • 

TRENTON  2 

3.38 

.24 

.39 

T 

.69 

.59   ^37 

.04 

.01 

•  04 

•  81  . 

TRENTON  WB  CITY         R 

4.22 

T 

.22 

.30 

.84 

T 

.69  1.18 

.02 

T 

T 

.77  • 

VINELANO 

3.55 

.01 

.32 

.43 

.99 

.56 

•  01 

.01   ,56 

.03 

.06 

•  61  • 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.08 

.20 

.31   .02 

.46 

•  02 

.07  • 

WESTFIELD 

3.32 

.21 

.47 

.01 

•    1.45 

.01 

•  01 

1.16  ■ 

WOODCLIFF  LAKE 

3.00 

.20 

.28 

.14 

.19   .35 

1.84  • 

See  Refereoce  Notes  Pol loving  Stat  loo  Index 
-  86  - 
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Table  5 



Day 

Of  Month 

1 

Slatfon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

70 
53 

67 
50 

74 
57 

66 
52 

65 

59 

65 
59 

57 
54 

67 
49 

72 
51 

50 
45 

55 

39 

57 
45 

50 
46 

54 
47 

71 
55 

57 
56 

58 
61 

54 
52 

56 

46 

63 

55 

66 

57 

54 
61 

64 
61 

67 
55 

56 

52 

59 
53 

61 
56 

58 
56 

60 
56 

62 

57 

64 
61 

63.8 
53i9 

AUOUBOH 

MAX 
MIN 

68 
49 

74 
43 

77 
51 

67 

54 

69 

45 

67 

43 

67 
57 

70 
42 

68 

46 

59 
39 

59 
32 

53 
35 

68 

40 

76 
41 

63 
47 

80 
47 

75 
54 

71 
59 

60 
40 

69 
39 

71 
54 

67 
55 

71 
62 

70 
49 

51 
40 

54 
44 

62 
50 

65 

46 

66 

44 

64 

54 

70 
60 

67  •  8 
47.2 

SELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

7« 
*7 

77 
39 

77 
50 

75 
52 

72 
57 

68 

43 

67 
58 

70 
42 

72 

51 

55 

37 

56 
30 

59 

33 

70 
39 

73 
35 

81 
43 

78 

44 

72 

55 

71 
61 

65 

42 

66 

40 

68 
52 

70 
57 

71 
56 

70 
56 

56 

44 

58 
51 

66 
52 

65 
51 

65 
47 

65 
55 

70 
62 

69.3 
47.6 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

72 
*7 

70 
39 

77 
47 

69 
46 

71 

48 

65 

35 

66 
55 

71 
35 

68 

45 

61 

35 

62 

28 

60 
30 

66 
33 

60 
38 

64 
44 

63 
44 

63 
46 

74 
66 

66 
36 

57 
33 

69 
52 

62 
50 

73 
54 

69 
56 

69 

35 

55 
36 

69 

46 

67 
49 

66 
46 

66 

51 

66 
55 

59.3 
43.6 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
*7 

65 

38 

66 
39 

71 

45 

61 

49 

66 

34 

64 

35 

65 

41 

65 

44 

64 
35 

57 

27 

58 
28 

58 
30 

55 
31 

76 
36 

88 
45 

61 
45 

78 

44 

71 
36 

58 
32 

62 
33 

68 

41 

64 
54 

73 
57 

65 
36 

55 
35 

56 

43 

61 
48 

65 

36 

63 
43 

56 
53 

65.8 
40.1 

BRlOeETON  1  NE 

MAX 
MIN 

69 
*7 

68 

40 

72 
52 

75 
52 

69 
56 

69 

43 

67 

43 

69 

51 

70 
38 

58 
32 

52 

40 

71 
38 

78 
43 

76 
51 

72 
60 

66 

42 

61 
39 

70 
46 

59 
61 

70 
54 

70 
42 

52 

44 

56 

47 

65 

47 

67 

54 

56 
60 

67.7 
47.0 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

66 

*7 

75 
44 

76 

53 

71 
54 

69 
55 

68 

48 

69 
56 

71 
45 

69 

46 

63 
41 

59 
36 

61 
38 

67 

43 

77 
46 

63 
47 

62 
46 

75 

54 

73 
60 

69 

44 

56 

41 

70 
45 

71 
54 

67 
63 

57 
59 

63 
41 

54 
45 

61 
51 

64 
50 

64 

45 

64 
50 

59 
59 

66.5 
48.7 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

63 

46 

65 
41 

70 
45 

71 
44 

61 
49 

67 

37 

69 
39 

65 
42 

69 
44 

64 

30 

57 
26 

59 
28 

66 
32 

65 
35 

78 
41 

65 
43 

81 

45 

75 
45 

69 

29 

57 
32 

62 

47 

70 
46 

65 
63 

72 
53 

64 

31 

52 

35 

54 
46 

60 
44 

62 

31 

62 

45 

57 
62 

65.0 
40.6 

CAPE  MAY  }  W 

MAX 
MIN 

67 
S6 

70 
46 

75 
61 

68 
61 

70 
59 

67 
55 

67 
50 

67 

54 

59 
57 

67 

45 

50 
40 

63 

44 

64 
45 

70 
42 

72 
55 

75 
50 

71 
50 

67 
60 

65 

45 

55 
46 

66 
57 

67 
60 

70 
61 

71 
55 

58 
47 

60 
53 

66 
57 

65 

55 

66 
56 

65 
56 

66 
61 

57.2 
53.6 

ClIARLOTTEBURS 

MAX 
MIN 

60 
♦7 

62 

34 

68 
35 

70 
39 

60 
45 

63 
28 

62 

28 

52 

39 

66 
38 

61 
31 

55 
23 

55 
23 

55 
24 

64 
26 

78 
35 

83 
39 

80 
39 

79 
39 

57 
36 

60 
32 

64 
31 

64 

39 

64 

44 

70 
51 

62 

34 

55 
32 

58 
34 

61 
38 

62 

28 

62 
30 

66 
42 

64.5 
34.9 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

67 
47 

71 
42 

76 

52 

69 
54 

69 

53 

66 

44 

65 
57 

67 

45 

67 
47 

61 
37 

57 
33 

61 
34 

57 
39 

72 
39 

78 
45 

74 

47 

74 
53 

69 

60 

65 

42 

65 

37 

69 
54 

69 

71 
62 

66 

56 

62 

42 

35 
42 

61 

63 

62 

61 

55 
47 

65 
61 

71 
57 

67.1 
47.7 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

69 

*8 

75 
42 

76 

50 

64 
49 

71 
49 

67 
42 

70 
57 

70 
42 

73 
47 

64 
37 

63 
32 

61 
38 

66 

38 

78 
39 

68 
48 

84 
48 

78 

50 

69 
59 

68 
42 

66 

40 

71 
53 

64 
53 

74 
62 

59 

47 

59 
40 

55 

43 

61 

50 

67 
50 

67 

43 

69 

42 

66 

56 

59.1 
46.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLEM 

MAX 
MIN 

65 

40 

70 

44 

72 

42 

74 
47 

68 
44 

65 
36 

64 
42 

65 

36 

55 
42 

67 
33 

60 
27 

58 

30 

60 
30 

70 
39 

62 
50 

84 
49 

83 
50 

74 
51 

67 
34 

65 

36 

67 

40 

70 
48 

68 
55 

57 
52 

65 

44 

65 
36 

62 
39 

70 
42 

68 
36 

69 
39 

70 
50 

68.4 
41.5 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

67 
46 

71 
37 

73 
46 

71 
46 

62 

44 

66 

31 

65 
56 

60 

42 

65 

44 

58 
26 

59 
27 

56 

27 

68 
30 

78 
33 

84 
42 

83 
40 

78 

44 

73 
56 

57 
34 

51 
28 

67 
40 

63 

47 

75 
51 

57 
57 

56 
35 

56 
33 

51 
47 

64 
44 

64 
36 

67 
51 

58 
50 

67.3 
41.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

65 

47 

73 
42 

72 
49 

68 
53 

67 
52 

65 

39 

66 

59 

68 

43 

66 

49 

59 
36 

59 
30 

59 
33 

65 
35 

75 
41 

81 
50 

80 
51 

74 

54 

67 
58 

65 

41 

63 
35 

70 
53 

66 

55 

71 
61 

66 

55 

60 
41 

52 

45 

61 

50 

61 
48 

52 

45 

53 
53 

65 
56 

66.3 
47.1 

HAMHONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

66 

45 

71 
42 

75 
44 

80 
33 

66 

55 

70 
43 

67 
44 

70 
43 

71 

44 

72 
36 

61 
33 

60 
34 

51 
35 

71 
39 

76 
35 

82 
44 

76 

40 

73 

45 

57 

41 

60 
33 

70 

41 

72 

56 

70 
50 

55 

52 

70 
42 

52 

42 

56 

45 

62 

50 

63 

45 

61 

49 

65 

55 

67.6 
44.0 

HlfitlTSTOHN  1  N 

MAX 
MIN 

67 

45 

73 
40 

74 
50 

62 

48 

69 
52 

65 

38 

67 
58 

69 
43 

68 

48 

60 
35 

60 
30 

59 
31 

>8 
35 

76 
37 

83 
48 

82 

45 

73 
46 

67 

59 

66 

39 

63 
35 

59 
51 

65 

51 

70 
51 

67 

57 

60 
36 

53 
43 

50 
49 

62 

48 

62 
41 

63 

53 

66 

57 

66.7 
45.5 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

67 

45 

73 
37 

75 
46 

66 

48 

70 
50 

65 

35 

66 

54 

60 

40 

68 
43 

59 
30 

60 
26 

61 
29 

69 

33 

75 
34 

82 
41 

78 
40 

77 
47 

67 
60 

63 
37 

56 
32 

71 
51 

67 

54 

67 
61 

71 
53 

53 

36 

34 
44 

61 

53 

65 

46 

66 

43 

55 
54 

67 
60 

67.2 

44.1 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

65 
SO 

62 

45 

71 
54 

62 
52 

66 

49 

61 
42 

65 
53 

67 

47 

65 
51 

55 
41 

56 

35 

54 
34 

61 

40 

69 

48 

78 
55 

74 

55 

70 

55 

66 

55 

56 

43 

56 

43 

67 

54 

63 
57 

69 
62 

63 
47 

52 

40 

52 

41 

60 
50 

62 

62 

61 
47 

56 

50 

66 

59 

53.3 
46.5 

LAKEMOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

67 
42 

70 
39 

7S 
45 

63 
45 

67 
40 

65 

37 

67 
50 

70 
42 

68 
36 

59 
32 

58 
29 

57 
30 

62 

33 

76 
33 

81 
45 

78 

42 

69 

47 

65 
49 

55 
38 

60 

34 

68 
51 

67 
52 

71 
58 

58 

49 

53 
46 

35 
47 

50 
55 

61 
50 

51 
50 

61 

54 

64 
60 

55.2 
43.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

68 
43 

71 
39 

73 
45 

69 

48 

68 
48 

65 
36 

66 

56 

69 

40 

66 

44 

59 
33 

59 
29 

61 

30 

66 
33 

77 
38 

63 
43 

81 
43 

76 
46 

73 
59 

69 
36 

65 
32 

66 
52 

63 

51 

71 
62 

67 
55 

51 
36 

65 

41 

60 
46 

64 
46 

64 
37 

64 

52 

70 
58 

67.4 
43.9 

LAYTON  3  NH 

MAX 

MIN 

63 

42 

65 
32 

79 
42 

70 
38 

64 
32 

62 

30 

64 
50 

68 
32 

65 
30 

56 
21 

58 
20 

58 

20 

68 
26 

80 
32 

84 

40 

82 

35 

80 

43 

78 

42 

74 
20 

62 
24 

70 
43 

61 

40 

72 
54 

71 

60 

60 
30 

50 
36 

60 

40 

63 

42 

66 
26 

70 
31 

64 
50 

67.3 

35.4 

LEESBURO  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

67 

50 

70 
41 

70 
40 

76 
53 

67 
57 

72 
45 

65 
49 

67 

45 

66 

49 

71 
39 

60 
32 

60 
34 

51 
39 

67 
35 

70 
43 

76 
45 

76 
48 

72 
57 

66 
43 

60 
39 

67 

50 

59 
57 

70 
51 

69 

55 

44 

54 
42 

50 
50 

66 

53 

61 

47 

56 

54 

63 
59 

67.0 
46.9 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

65 
46 

68 
40 

70 
45 

7» 
46 

63 
47 

69 
36 

64 
36 

67 

43 

70 
46 

66 
36 

59 
28 

60 
31 

59 
32 

67 
34 

80 
46 

87 
45 

82 
46 

79 
48 

70 
35 

50 
32 

54 
32 

71 
45 

66 

54 

74 

57 

56 

38 

62 

42 

34 
45 

63 

44 

63 
36 

63 

46 

70 
33 

67.7 
41.7 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

64 
47 

67 
42 

72 
49 

64 

49 

65 

52 

66 

53 

6« 

48 

69 
42 

66 

43 

57 
38 

56 

33 

56 
36 

62 

38 

7S 
42 

77 
53 

77 
52 

69 

51 

66 
52 

57 

47 

60 

49 

56 
55 

65 
57 

70 
60 

66 

51 

53 

44 

55 
47 

61 
55 

60 

54 

69 
50 

61 

54 

65 
60 

64.6 
48.5 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

66 

48 

67 
46 

76 
48 

*9 
46 

66 

48 

63 
31 

65 
53 

67 

37 

64 
39 

56 
31 

57 
24 

59 
30 

67 
28 

78 
34 

83 

40 

80 
39 

61 
42 

71 
56 

66 

30 

63 

38 

55 

49 

63 
49 

70 
59 

68 

54 

59 
32 

62 
42 

59 
48 

63 
49 

67 
32 

66 

46 

65 
55 

66.6 

42.1 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

66 

45 

72 
41 

74 
50 

65 
52 

68 

43 

66 
40 

65 
52 

68 

42 

66 

40 

59 

37 

59 
30 

61 

33 

67 
37 

74 
38 

81 

48 

80 
44 

74 

51 

71 
56 

58 

41 

67 
37 

70 
54 

67 
55 

71 
61 

68 

49 

51 

39 

54 
45 

62 

51 

64 
46 

66 

45 

55 
55 

69 
61 

66.7 
45.7 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

65 
48 

66 

36 

71 

44 

71 
44 

65 
47 

65 

34 

64 
5* 

66 
40 

66 

42 

61 
35 

58 
27 

55 

28 

65 
29 

75 
33 

84 
45 

62 

43 

80 
44 

74 
55 

69 

37 

61 
30 

67 

47 

66 
45 

72 
60 

73 

53 

63 
37 

52 

35 

57 

61 
50 

61 
37 

55 
50 

63 
36 

66.6 
42.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

50 

69 
46 

72 
55 

** 

53 

69 

50 

64 

45 

68 

52 

70 
45 

66 

49 

57 
43 

58 
38 

56 
39 

62 
42 

78 
43 

86 
52 

80 

54 

76 

55 

70 
49 

57 
40 

61 
42 

69 

55 

64 
55 

73 
62 

65 

43 

33 

40 

34 
43 

62 

49 

63 
50 

62 
45 

67 
52 

65 
38 

66.0 
48.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 

45 

70 
42 

72 
50 

70 
49 

67 
51 

65 

43 

6S 

57 

68 

44 

67 
46 

61 

36 

58 
31 

58 
35 

63 

37 

75 
38 

62 
47 

60 
47 

74 
50 

70 
57 

59 

40 

61 
38 

67 

51 

6« 
53 

70 
60 

69 

58 

63 
39 

34 
42 

61 

49 

62 

48 

60 
42 

63 
52 

66 
35 

66.5 
46.3 

NEWTON 

MAX 
NIN 

61 

47 

64 
35 

66 
39 

71 
42 

58 
49 

63 
29 

62 
35 

63 

39 

6« 

44 

61 

34 

55 
25 

58 
25 

55 

27 

65 

31 

77 
37 

82 
39 

81 
40 

78 
40 

69 
35 

59 
29 

62 
32 

68 
45 

60 

49 

69 

53 

63 
32 

34 
30 

52 
39 

69 
45 

61 

30 

51 
38 

66 

47 

64.5 
37.5 

PATERSOM 

MAX 
MIN 

65 
52 

6S 

44 

70 
46 

71 
50 

62 

52 

69 
42 

67 

45 

69 

46 

70 
48 

67 
41 

59 

35 

58 
37 

59 
36 

64 
42 

76 

50 

85 
54 

81 
51 

75 
52 

70 

40 

60 
39 

53 

45 

71 
52 

67 

56 

75 
61 

66 
39 

36 

39 

54 
44 

63 

50 

64 
39 

63 
46 

69 
32 

66.8 
46.0 

PEM8ERT0N  3  E 

MAX 
MIN 

69 
44 

74 
39 

76 
45 

72 
49 

70 
50 

60 
36 

68 

57 

69 
40 

70 
43 

61 
33 

61 
29 

62 

31 

71 
34 

76 
36 

82 
35 

80 
42 

74 
49 

69 
60 

67 
40 

64 
36 

72 

56 

67 

55 

68 
61 

69 

60 

62 

41 

34 

45 

61 
51 

63 

49 

65 

44 

64 
53 

67 
59 

66.4 
46.3 

PMILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

45 

39 

44 

48 

47 

35 

55 

42 

42 

33 

30 

31 

36 

34 

82 
43 

84 

43 

61 

44 

78 
58 

76 

38 

66 
32 

66 
52 

66 

51 

73 
60 

73 
59 

67 
34 

63 
36 

60 

47 

68 

47 

65 

37 

58 

42 

69 

52 

43.4 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

67 
49 

70 
41 

75 
46 

61 
47 

72 
47 

66 

41 

68 
55 

69 

42 

68 

45 

61 

34 

62 

29 

60 
35 

66 
35 

77 
37 

86 
45 

83 
45 

76 

50 

69 
39 

61 

40 

63 
37 

70 
52 

63 

51 

73 
52 

66 
33 

55 
40 

55 

41 

62 

50 

65 

30 

65 
43 

65 
52 

56 

59 

67.2 
43.6 

PLEASAHTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

6« 

46 

69 

49 

70 
41 

77 

54 

67 

57 

70 

44 

68 

44 

64 

43 

69 

43 

70 
41 

60 

59 

62 

39 

65 

36 

71 

37 

77 
43 

76 
46 

71 
59 

64 

40 

60 
38 

6« 

42 

70 
54 

66 

56 

6« 

38 

70 
60 

65 

51 

59 

53 

64 
56 

60 
55 

66 
56 

64 

59 

66.5 

47.7 

RIMSFIELO 

MAX 
MIN 

65 

50 

69 

42 

73 
48 

61 
48 

68 

49 

70 
40 

67 

58 

70 

44 

67 

41 

58 
35 

59 

30 

58 
35 

65 
37 

75 
42 

85 
40 

60 
50 

76 

50 

67 
58 

60 

41 

64 

39 

69 

64 

67 
52 

72 

58 

61 

42 

39 
39 

»7 
42 

63 

49 

67 

48 

54 
42 

70 
49 

65 
56 

66.7 
45.7 

RUNYON 

MAX 
MIN 

74 
38 

74 
36 

76 
39 

6« 
43 

Tl 
38 

69 

33 

68 
48 

71 
38 

70 
43 

62 
32 

60 
21 

62 
25 

65 
27 

77 
27 

85 
43 

82 
39 

75 

43 

70 
54 

67 
38 

64 
29 

69 

44 

69 

45 

71 
56 

58 

62 
42 

32 

4C 

')3 
50 

64 

48 

64 
48 

63 
32 

66 
38 

68.5 
41.1 

SAMOY  HOOK  LB  STA 

MAX 
MIN 

64 
51 

64 
51 

69 
54 

58 

•4 
55 

64 
54 

6« 

59 

65 

49 

65 

50 

60 
44 

54 
44 

56 
47 

59 
48 

67 
49 

74 
55 

76 

57 

69 
55 

65 
59 

64 
46 

60 

48 

65 
56 

65 

57 

69 

57 

65 
56 

60 
43 

5.- 
47 

60 
53 

50 
53 

56 
49 

61 
34 

63 
57 

63.5 
32.3 
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Table  S  ■  Confinued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
OCTOBER    1956 

Day  Ol  Month 

1 

Station 

1 

' 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•S 

SOMERVIIXE 

MAX 
MIN 

68 

45 

71 

40 

75 
44 

62 

47 

70 
47 

66 

39 

67 

58 

69      68 

40      40 

60  60  60 
30      27      32 

67  77  85 
32       33      44 

83  78 
43      45 

73 
59 

69 

40 

64 
32 

68 
52 

65 

50 

73 
62 

66 

58 

64 

44 

56 

40 

61 
48 

64 
49 

64 

41 

66      66 
52      56 

67t9 
44.2 

SUSSEX    3   N 

MAX 
MIN 

»3 

46 

67 

35 

71 
48 

61 

43 

64 

45 

62 

31 

63 

64  65 
42       39 

55      58      57 

34      26      27 

65  78  83 
29      39      42 

81  79 
43      42 

68 
50 

58 
34 

63 
30 

69 

48 

60 
45 

71 
56 

57 

54 

59 

31 

59 
36 

60 
43 

62 
46 

63 
35 

68      65 
40      56 

65  •4 
40  (8 

TRENTON    2 

MAX 

MIN 

67 

4S 

73 

44 

73 
52 

63 

53 

68 

49 

67 

41 

67 

53 

69  68 
45      47 

60      60      61 

40       33       34 

67  75  83 
39      42      50 

80  75 
50       52 

70 
60 

63 

40 

67 
38 

70 
53 

64 
55 

67 

61 

68 

48 

53 

39 

54 
43 

60 
50 

66 

48 

65 

43 

64      67 

54      58 

66.9 
47.2 

TRENTON    KB   CITY 

MAX 

MIN 

6« 

52 

71 
47 

71 

54 

65 

55 

67 

51 

66 
46 

66 

62 

68      66 

48       48 

57  57  59 
43       37       38 

65  75  81 
41      44      52 

81  73 
53      54 

71 
55 

57 
43 

63 

40 

70 
54 

65 
55 

68 
61 

67 

48 

51 
40 

53 
43 

61 
50 

62 
50 

62 
46 

64      67 
54      59 

65.6 
48.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

3>.  0. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.09 

.10 

• 

, 

.25 

.00 

.17 

.09 

.13 

.10 

.08 

.03 

.06 

.08 

.10 

.07 

.01 

.07 

.09 

.04 

.05 

.19 

.13 

.00 

.07 

.04 

* 

.04 

B2.30 

WIND 

10 

3 

6 

20 

I 

9 

18 

33 

11 

22 

14 

7 

7 

6 

2 

2 

4 

5 

24 

15 

6 

2 

21 

3 

24 

43 

17 

25 

23 

8 

6 

397 

PLEASAMTVILLE  1   N 

EVAP 

.42 

.08 

.11 

.11 

.14 

.07 

.03 

.11 

.17 

.22 

.13 

.04 

.08 

.00 

.08 

.07 

.06 

_ 

- 

.10 

* 

. 

.21 

- 

.10 

.06 

.02 

.05 

.04 

.07 

.04 

B2.89 

WIND 

8 

17 

30 

19 

11 

25 

32 

47 

33 

40 

26 

14 

10 

9 

12 

6 

2 

68 

34 

7 

9 

26 

4 

IS 

5 

4 

107 

63 

36 

46 

37 

802 

RUNTON 

EVAP 

.06 

.07 

.07 

.04 

.06 

.04 

.08 

.08 

.09 

.08 

.07 

.07 

.06 

.04 

.04 

.08 

.08 

.00 

.09 

.02 

. 

« 

.03 

.05 

.10 

.10 

.04 

.04 

.04 

.18 

- 

B1.86 

WIND 

4 

5 

0 

3 

4 

3 

19 

14 

12 

12 

3 

10 

10 

9 

4 

4 

4 

5 

9 

14 

8 

13 

5 

20 

35 

35 

20 

20 

26 

54 

58 

442 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


DDTH 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■S 

NEW 

BRUN 

SWIC 

K  EX 

P   SI 

ATIO 

N 

KEASDFED  UNDER  SOD 

1    INCH 

UAX 
MIN 

59 
51 

60 
49 

61 
53 

59 

54 

58 
50 

56 
49 

56 
52 

58 
50 

59 
51 

57 
47 

56 
45 

54 
44 

56 
44 

59 

47 

62 
50 

63 
50 

60 
52 

57 
50 

53 

47 

54 
46 

57 
52 

57 
51 

58 
54 

56 
49 

52 
44 

50 
46 

52 
49 

55 
49 

54 
46 

54 
50 

59 
53 

56.8 
49.2 

2    INCHES 

RAX 

MIN 

58 
53 

58 
51 

59 
53 

58 
55 

57 
52 

55 
51 

55 
52 

57 
52 

58 
52 

56 
50 

54 
47 

52 
46 

54 
46 

56 
47 

59 
50 

60 
52 

58 
52 

57 
52 

53 
49 

53 
47 

56 
52 

55 
52 

55 
52 

54 
49 

51 
47 

50 
47 

51 
49 

53 
49 

52 
47 

53 
50 

58 
52 

55.4 
50.2 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

58 
54 

58 
52 

60 
55 

58 
56 

58 
54 

55 
52 

57 
54 

57 
53 

58 
52 

56 
51 

54 
48 

52 
47 

54 
47 

56 
48 

58 
51 

58 
52 

57 
53 

57 
54 

54 
50 

53 
48 

56 
53 

56 
53 

57 
55 

55 
52 

52 
49 

SO 
48 

52 
50 

53 
50 

52 
49 

53 
51 

58 
52 

55.6 
51.4 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

57 
55 

57 
55 

59 
55 

59 
57 

57 
55 

56 
54 

57 
53 

56 
54 

57 
55 

57 
54 

55 
52 

53 
51 

53 

SO 

S3 
51 

56 
53 

56 
54 

57 
55 

57 
55 

56 
54 

54 
52 

54 
53 

55 
53 

56 
52 

56 
53 

56 
53 

54 
52 

52 

51 

53 
52 

S3 
51 

53 
52 

56 
51 

55.0 
53.0 

16    INCHES 

RAX 
MIN 

58 
56 

58 
55 

58 
55 

59 
57 

57 
53 

57 
54 

57 
53 

57 
55 

58 
57 

58 

57 

57 
55 

56 
54 

54 
53 

55 
53 

55 
53 

55 
53 

55 
54 

56 
54 

57 
55 

56 
54 

55 
53 

54 
52 

54 
52 

55 
52 

57 
56 

56 
54 

54 
52 

54 
53 

54 
53 

53 
52 

54 
50 

56.0 
53.9 

32    INCHES 

MAX 
MIN 

59 
58 

59 
57 

59 
57 

59 
58 

58 
57 

58 
57 

57 
56 

59 
57 

59 
58 

59 
58 

59 
57 

58 
57 

58 

57 

58 
56 

55 
54 

55 
53 

55 
54 

56 
55 

57 
56 

57 
56 

56 
55 

54 
51 

55 
53 

55 
53 

55 
54 

57 
55 

55 
53 

55 
53 

55 
53 

53 
52 

54 
52 

56.8 
55.4 

Measured  under  Kentucky  Bluegraas. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1956 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JEKSEY 
OCTOBER  1956 


I,ollne8  are  drara  through  polntB  of  approxi-ately  .qual  values.  Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be 
aTallable  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


County 


ALLENIMCE 
•ATLANTIC    CITT    H8 
AUDUBON 

BASS    RIVER    ST    FOREST 
BELLEPLAIN 

BELKAR 
BELVIOCRE 
BERLIN    1    If 

BOONTON   2   SE 
BKANCHVtLLE 

8RIDCET0M    1    NE 
SUftLlNCTON 
CANISTEAR    RESERVOIR 
CANOE    BROOK 

CANTON 

cape  nav  3  h 
cedar  grove 
centerton 
charlotteburg 

CHATHAM 

CHATSWOHTM    »    S 

CLATTON 

CLINTON 

ocepxater 
elizabeth 

ELIIABETMPORT 

ESSEI    FELLS    SERV    BLM 

FLEMINGTON     1    NE 

FORTESCUE 

FREEWOLO 

GLASSBORO 
GREAT    mEADOVS 
GREENMOOD    LAKE 
HACKENSACK 
HAtVIONTON    2     NNE 

MIGWTSTOWN     I     H 
Hl«hTSTOMM    PUMPING    &TA 
INDIAN    HILLS    2    « 
IRVINGTON 
JERSET    CITY 

LAKEMOOO    2    ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON    3    NW 
LEESBURG    STATE    FARX 
LITTLE    FALLS    1    £ 

LONG    BRANCH 
LONG    VALLEY 
LUMBERTON 
HACOPIN    INTAKE 
MANVILLE 


OlOO    BERGEN 
0S25    ATLANTIC 
;0  3*«    CiMOEN 
0928    BURLINGTON 
0S«0  iCAPE    HAV 

0721    MOWNOUTM 
0729    MARREN 
07S7    CAMDEN 
OgOT    MORRIS 
0970  jSUSSEX 

1028  [CUMBERLAND 
1211   'BURLINGTON 

|l327  'SUSSEX 

1 1395  .ESSEX 

ilM3  jSALEM 


1351 
1472 
1512 
11582 


CAPE    MAY 
ESSEX 
SALEM 
PASSAIC 


'1590    MOfteiS 

1596  JBURLlNGTON 
{1706    GLOUCESTER 
!l749    HUNTERDOM 
12209    SALEM 
|2644  luNION 

12692  lUNION 

2768  lESSEX 

3029  'hUNTEROOM 
,3102    CUMBERLAND 

3181    MOtMOUTH 


Jfr«2    ATLANTIC 

15951  IMERCEH 
3956    MERCER 
!'>229  IBURLINGTON 
:*2«0  lESSEX 
1^339    HUDSON 

-.427    OCEAN 

«635  .HUNTERDOM 
,fcT35    SUSSEX 
i«T62    CUMBERLAND 


67    MOt#«OUTH 
03    MORRtS 
'5S    BURLINGTON 
71  iPASSAlC 
97    SOMERSET 


41  02 

74  OS 

39  22 

74  29 

39  54 

79  04 

39  1* 

74  52 

40  10 

74  02 

40  50 

79  09 

39  48 

40  54 

74  24 

41  09 

74  47 

39  28 

79  12 

40  04 

74  53 

41  07 

74  30 

40  45 

74  21 

39  2t 

79  25 

38  56 

74  57 

40  52 

74  13 

39  51 

79  10 

41  03 

74  26 

40  44 

74  23 

39  44 

74  32 

39  J9 

79  06 

40  5« 

39  41 

75  30 

40  40 

74  14 

40  59 

74  12 

40  50 

74  18 

40  31 

74  51 

39  14 

75  10 

40  15 

74  17 

39  42 

75  07 

40  53 

74  55 

41  09 

74  20 

40  53 

74  03 

39  39 

74  4fl 

40 

06 

74  11 

40 

22 

74  57 

41 

15 

74  51 

74  58 

40 

53 

74  14 

40 

IB 

73  59 

48 

74  46 

30 

5B 

74  48 

01 

74  24 

40 

33 

74  34 

50 


Obser- 
vation 
Time 


CITY  WATER  DEPT 

C.  S,  HIXSON 
SAMUEL  H.  MC  CULLEY 
JERSEY  CITV  WRT  MRS 
ALBERT  M.  DAVENPORT 

RADIO  STATION  WSNJ 
PUBLIC  SVC  E  -»  G  CO 
NEWARK  WATER  DEPT 
COMMONWEALTH  WTR  CO 
GERTRUDE  S.  WILLIS 

WEST  MAGNESITE  CO 
A*  PLUNKETT 
JOHN  HOPK I  MS  UN  I « 
NEWARK  WATER  DEPT 
EDWARD  P.  MOLITOR 

lAM  S.  HAINES 
Y  P.  CAMPBELL 

>  KLOCKNER 

DU  PONT  DE  NEMOURS 
ION  CO  PARK  COMM 

SEWAGE  TREATMENT  PL 
BDROUGM  ESSEX  FELLS 
DONALD  TOUNG 

>  R00EN8AUGK 
6P  FRANK  J.  MDREAU 

ilO  PROF.  J.  8.  SANGREE 
EDWARD  KOHALICK 
IgEORGE  T.  WIGGINS 
(GEN  COUNTY  ENGS 
HUBBARD  PARKHURST 


JAMES  R.  PICKEJtII 
DEPT  WATER  •  SEW, 
EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WTR  DEPT 

GEORGE  G.  WAOOILI 
E.  E.  CASE 
At  M.  DEPUE 

LEESBURG  STATE  F, 
PASSAIC  VLY  WTR  COMN 

STORH  WARN*  DSPL  ST< 
ARTHUR  BARKMAN 
JAMES  LAMTON 
NEWARK  WATER  DEPT 
JOHN  L.  RADCLIFFE 


Refer 

To 
Tables 


Station 


,RLTON    1    H 

lYS  LANDING 
OLAND  PARK 
LLVILLE 


MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURO 
PHILLIPS8URG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIOGEFIELD 

RINGWOOD 


SANDY  HOOK  LBSTA 
SOHERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 

SHEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  2 
•TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

ViNELAND 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 

WESTFIELD 


County 


MONMOUTH 

.INGTON 
ATLANTIC 
BERGEN 
CUMBERLAND 


6062  IMIDOLESEX 

6146  IbERGEN 
6177    SUSSEX 
6460    PASSAIC 
6560  IeSSEX 
6775  jPASSAIC 

6643    BURLINGTON 
6074  IwARREN 
6979  IWARREN 
|7079   lUNION 
7131    ATLANTIC 


17545  BERGEN 
17587  PASSAJC 
'7825  {MIDDLESEX 

7869  'MONMOUTH 
B194  .SOMERSET 
8402    MORRIS 
8423    UNION 
8644    SUSSEX 


8685 


GLOUCESTER 
OCEAN 

RREN 
MERCER 
MERCER 


8 

41  08 

1 

40  26 

1 

40  28 

10 

40  34 

1 

40  43 

5 

41  14 

2 

39  47 

1 

3«  57 

7 

40  57 

40  14 

2 

40  13 

1  ,39  35 

6 

39  29 

Obser- 
vation 
Time 


GEROW  BRILL 
DAVID  GRISCOH 
ELMER  EARLE 
CORNELIUS  HOWARD 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


JERSEY  CITY  WTR  WKS 

H.  J.  WILLARD 

JAMES  C.  LUNG 

It  WEATHER  BUREAk 
lUR  H.  AHLQUIST 

HACKENSACK  WATER  CO 
NEWTON  WTR  SWR  COMM 
NEWARK  WATER  DEPT 
COUNTY  ENGINEER 
I.  DEL  VECCMI 


CHARLES  A.  DOEHLER' 

SEWAGE  DISPOSAL  PLT  |  2  3  5 

JOINT  TOLL  BRDGE 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5  6 

2  3  5 
2  3  5 


.  ATLANTIC  CITY  WT«  W) 

•    PRINCETON  WATER  CO 

<  RAHWAY  VLY  SW6  AUTM 

<  'GEORGE  P.  KIRSTEN 
.  NO  JERSEY  WTR  SUPPLT 
'  'NiJ.  water  COMM 

ia  COAST  GUARD 

;■  HAVER 
JERSEY  CITY  0  P  W 

.  DEPT  OF  CDNS 
BRICE  B.  STANTON 

I  OIL  CO 
ROBERT  F.  SNYDER 
H.  J.  ERVEY 
£•  H.  RISTOW 
U>  Si  weather  bureau  2  3  5 

VERNON  W.  MOT 
STATE  HOME  FOR  WOMEN 
IWATEB  supply  COMM 
eONNIE  BURN  SANi 
TOWN  ENGINEER 


INAC   2/56 


Addl' 


Al 


t   1-COASTAL,   2-DELAWAHE;   3-CRKAT  EGG  HARBOR;   4-HACKKMSACK;   5-HDDSON,   6-liAORICK;   7-llDLLICA;   8~PASSAIC;   9-RAHWAY;   10-RARITAN;   1 1 -ROCKAWAY 

REFERENCE  NOTES 
egArdlDg  the  cllsAte  of  Re«  Jersey  Bar  be  obtaloed  by  wi-ltlns  to  tbe  State  Cllaatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  c/o  Geaeral  Delivery,  Trentoa,  New 


Weather  BureAu  Office  i 

PlgvreB  aad  letters  follovtag  the  statioo  oaae,  such  as  12  SSW,  ladicate  distance  In  Biles  and  direction  froa  the  post  office. 

Delayed  data  aad  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin, 

loathly  and  aeaaoaal  saovfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aontha  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  aisslng  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  : 

DiTlsions,  aa  used  In  Table  2,  became  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 


8  used  Id  this  bulletin  are :   Teaperati 
I  65°  T. 

I  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaneter 
;cept  full-time  Wea 


"F,  precipit 


nlesB  otberwii 


and  evapora' 


Degree  days  i 


following  Table  6. 


epresent  observi 


when  published. 


9DOW  OQ  tbe  ground  la  Measured  at  selected  si 
for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.   The  Station  Index  lli 


the  standard  < 


I  ground  in  Table  7  ! 


for  all  except  Weather  Bureau  and 
on  Index.   No  record  in  Tables  2  i 


-  Wo  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  i 

precipitation  totals. 
+   And  also  on  a  later  date  or  dates. 
*   Aaouat  included  in  following  aeasurei 
//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
0     Tbermoaeters  are  generally  exposed  li 

on  tbe  roof  of  a  building. 
All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  sontb. 
C   In  the  "Befer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  tbe  le 

"Hourly  Precipitation  Data". 
D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlsated,  us 
G  Id  tbe  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  tbe  le 
II  One  to  Dine  days  of  record  visslog:  see  Table  S  tor  detaile 
R  AaouDts  froB  recording  gage  (These  apounts  are  essentially 
T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
T   locludes  total  for  previous  aontb. 


For  thes< 
:ated  by  n< 


located  a  few  feet  above  sod-i 


,re  at  7:30  a.B. ,  B.S.T. 

I   of  this  publication  for  interpola 


I  are  exposed 


licates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 

of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

licates  that  soil  teaperatures  are  published. 

ird.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full 

.  aay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 


publication  may  1 
■ay  be  found  in  ' 


le  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposure  etc  of  substations  through  1955  say  be  foui 
led  fros  the  Superintendent  of  Docuaenta.  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C.  for  15  i 
It  issues  of  Local  Cllaatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  i 


in  the  publication  'Substation  History'  for  tbla  sta' 
ts.   Slaiiar  InforaatloD  for  regular  Weather  Bureau  i 


HWRC,  Ashevllle.  N.  C. 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


Heavy  rains  and  very  warm  weather  at 
the  beginning  of  November,  a.  second 
very  warm  period  at  raid-month,  and  a 
rather  cold  final  week  were  the  major 
features. 

Temperatures  averaged  a  little  higher 
than  the  25-year  mean  in  each  division 
while  precipitation  averages  were 
near  the  25-year  mean  except  for  an 
appreciable  deficiency  in  the  Coastal 
Division.   Extremes  of  temperature 
ranged  from  77°  at  Pleasantville  1  N 
on  the  17th  to  5°  at  Layton  3  NW  on 
the  24th  and  25th.   Precipitation 
totals  ranged  from  2.01  inches  at 
Belleplain  to  8.14  inches  at  Bridgeton 
1  NE.   Honors  for  the  greatest  amount 
in  one  day  went  to  Bridgeton  1  NE  for 
a  measurement  of  5.80  inches  on  the 
2nd. 

Snowfall  was  rather  light  and  the 
percentage  of  possible  sunshine  was 
near  average  at  Trenton  but  somewhat 
higher  than  average  at  Atlantic  City. 

WEATHER  DETAILS 

Heavy  rains  and  unseasonably  high 
temperatures  dominated  the  weather 
of  the  first  two  days.   Moderately 
high  temperatures  prevailed  the  3rd 
through  the  8th  with  the  rains  ceasing 
on  the  3rd  but  returning  to  the  scene 
again  on  the  8th  as  colder  weather 
approached  the  area.   Minimum  tempera- 
tures dropped  into  the  twenties  at 
many  points  the  lOth-llth  and  a  one 


day  warm  spell  the  12th  brought  light 
rain.   The  13th  was  only  moderately 
cool  and  a  warm  period  the  14th-16th 
produced  temperatures  almost  as  high 
as  those  recorded  at  the  beginning 
of  the  month.   Moderate  to  heavy  rains 
and  some  snow  in  the  northern  areas 
accompanied  falling  temperatures  the 
17th-18th  that  established  moderately 
cold  weather  which  held  through  the 
20th.   Frequent  changes  continued 
and  a  warm  day  the  21st  brought  more 
rain,  but  winter  appeared  to  have 
gained  control  on  the  22nd  since 
temperatures  were  generally  well 
below  average  during  the  remainder 
of  the  month,  with  a  very  cold  period 
the  23rd-25th.   Light  precipitation 
the  25th-26th  occurred  as  rain  gener- 
ally, but  was  in  the  form  of  snow  or 
sleet  in  some  areas. 

WEATHER  EFFECTS 


S 


Wet  weather  at  the  beginning  of  Novem- 
ber interfered  with  harvesting  of 
grain  corn  and  soybeans.   Pastures     . 
remained  in  good  condition  the  early 
part  of  the  month  and  winter  grains    , 
were  generally  in  good  condition.      ; 
Streamflow  was  excessive  in  the  south 
and  showed  the  usual  seasonal  increase ] 
in  the  north.  ' 


DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 


None, 


J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


94 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   JERSEY 
NOVEMBER    1956 


TABLE  2 





Temperature 

Precipitation 

.  E 
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1 

X 

1 
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Sleet 

No 
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•3 

11 

8 

1 

S 

0 

11 

5  > 

•°l 

-o 

NORTHERN 

BELVIDERE 
BOONTON 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

AM 
AM 
AM 

53f4 
52.7 
55.7 
52.1 
56.7 

33.8 
33.0 
32.8 
29.8 
36.5 

43.6 
42.9 
44.3 
41.0 
46.6 

.9 

.7 

1.6 

-  1.0 

1.2 

76 
72 

70 
70 
72 

4 
5 

3+ 
6+ 

4 

16 
16 
14 
13 
16 

25 

24+ 

25 

24 

24 

638 
656 
616 

716 
547 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 
2 

0 

17 
14 
14 
17 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

2.48 
4.36 
4.10 
3.61 
4.69 

-  1.56 

.24 

-  .13 

-  1.08 

.97 

1.02 
1.14 
1,16 
1,23 
1,26 

18 

2 

18 

2 
18 

T 

T 

.0 

1.0 

T 

0 
0 
0 

T 
0 

10+ 

4 
7 
5 
5 
6 

3 

4 
4 
2 
6 

1 
2 

2 
2 
1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMIN6T0N  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

AM 

53.1 
54.9 

52.1 
55.6 

33.3 
32.2 

38.8 
34.8 

43.2 
43.6 

M 
46.5 
45.2 

-   .8 

1.6 

1.0 

70 

74 

69 
73 

2 

4 

4+ 
2+ 

15 
13 

21 
15 

24 
25 

24 
25 
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638 
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594 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

16 
16 

7 
13 

0 
0 
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0 
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4.01 
4.00 
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1.09 
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2 
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2 
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6 

6 

6 

7 
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LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

AM 
R 

52.7 
54.9 
53.5 
53.8 
53.8 

26.8 
35.0 
32.1 
33.3 
38.3 

39.8 
46.0 
42.8 
43.6 
46.1 

-   .2 

i7 

1.2 

73 
73 
70 
71 
72 

5 
5 
4 
4 
15+ 

5 
17 
12 

13 
21 

24+ 

25 

26 

25 

24 

751 
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636 
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0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 
1 

22 
13 
17 
13 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.31 
4.74 
3.12 
3.49 
3.98 

-  1,52 

,34 

-  1,24 

,66 

.79 
1.48 

,65 
1,08 
1,21 

18 
2 

2 
18 

1 

3.4 

T 
,4 

T 

0 
0 
0 
T 
0 

25 

4 
5 

6 

7 

2 
3 

3 

3 

0 

3 
0 

1 
1 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELO 

AM 
AM 

50.7 
55.0 
55.8 
55.2 
53.3 

29.4 
37,0 
35,0 
34.9 
35.3 

40.1 
46.0 
45.4 
45.1 
44.3 

-  1.0 

1.2 

2.5 

.6 

.1 

70 
72 
73 
72 
71 

5 

17 

1+ 

4 
16 

11 
20 
16 
17 
17 

26 

24 
25 
24 
19+ 

741 
563 
586 
593 
615 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

20 
13 
13 
12 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
6.12 
3.81 
3.76 
3.40 

-  1.10 
2.06 

,05 

-  ,14 

-  ,54 

,93 
2.10 
1.48 
1.24 

.75 

18 
2 
2 

2 
17 

,7 

T 
T 
T 
T 

1 

0 

T 
0 
0 

16 
26 

5 
5 

6 

7 
7 

2 
4 
3 
2 
2 

0 
3 

1 
1 
0 

SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 

55.2 

50.6 

34.3 
29.5 

44.8 
40.1 

1,0 
-  2.0 

73 
69 

4 
2 

14 
13 

25 

24+ 

604 

740 

0 
0 

0 

1 

13 
18 

0 
0 

3.07 
2.64 

-  ,68 

-  1,36 

1.05 
.90 

16 
18 

.0 
1,0 

0 

1 

16+ 

5 

6 

2 

2 

1 
0 

DIVISION 

43.8 

.5 

3.77 

-   .22 

,4 

SOUTHERN 

AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BRIDGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CHATSWORTH  5  S 

AM 

55,6 
59.3 
56. IM 
56.7 
57. OM 

37.4 
38.8 
36. 7M 
36.0 
35. 9M 

46.5 

49.1 
46.  4M 
47.4 
46.  5M 

1.0 

75 
74 
75 
74 
75 

2 
2 
3 
2 
16 

20 
15 
16 
20 
13 

25 
24 
24 
25 
24 

556 
479 
557 
527 
552 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
6 
12 
11 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

5.39 
2.01 
8.14 
3.51 
2,75 

-  2,17 

-  ,23 

1.86 
.56 
5.60 
1.52 
1.04 

2 

16 
2 
2 

16 

,0 

,0 

,0 

T 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
4 
5 

7 

4 
2 
3 
3 

2 

2 
0 

2 
1 

1 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

AM 

56.7 
56.2 
58.0 
55.9 
56.5 

38.2 
36.4 
35.2 
36,3 
34,5 

47.5 
46.3 
47.1 
46.1 
45.5 

1.1 

4,0 

1.1 

.2 

75 
74 
74 
72 
75 

2 

1 

1  + 
1  + 
2 

17 
16 
15 
17 
12 

24 
24 
24 
25 
24 

624 
558 
536 
566 
683 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

10 
12 
13 
11 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

5,89 
3,35 
4.93 
3,06 
3,53 

-  ,71 
1,16 

-  .41 

-  .27 

2.15 
.68 

1,45 
,99 
,62 

2 
16 

1 
16 
22 

T 

T 

,0 

T 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
8 

6 

4 
2 
3 
2 

4 

3 

0 

2 
0 
0 

LAKEWOOO  2  ENE 

LEESBURG  STATE  FARM 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

AM 

55.3 
56.9 
54.7 
54.9 
58.2 

33.1 
37.2 
35.9 
36.4 
36.2 

44.2 
47.1 
46.3 
46.7 
47.2 

.6 

.7 
1.1 

75 
76 
75 
70 
74 

15 
3 
2 

1  + 
2 

15 
17 
17 
17 
11 

11 
24 
25 
24 
24+ 

618 
536 
584 
575 
536 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

15 
12 

14 
12 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

3,52 
3,04 
4,81 
4.33 
3.33 

-  .69 

1.17 
.70 

-  .23 

,91 
1,03 
2,32 
1,25 

.97 

17 

16 

2 

2 

18 

T 

.0 

,0 

,0 

0 
0 
0 

0 

7 
6 
6 
9 

7 

4 
2 
3 
3 
3 

0 

1 

2 
2 
0 

PLEASANTVILLE  1  N 
RUNYON 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

AM 
R 

57.2 
57.5 
54.5 
53.5 

35.3 
32.3 
37.4 
38.6 

46.3 
44.9 
46.0 
46.1 

.9 
2.0 

.5 

77 
74 
74 
72 

17 
16 

2 
2 

16 
11 
20 
22 

24 
26 
24+ 
24 

558 
599 
567 
556 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

14 
16 
12 

10 

0 
0 
0 
0 

3.61 
4.03 
3,71 
3,29 

-  .75 
.20 

-  .09 
.43 

1.31 

1.11 

,69 

.67 

16 
16 

2 
1 

,0 
,0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 

8 
8 

7 
7 

2 
4 
4 
3 

1 

1 
0 
0 

DIVISION 

46.4 

.9 

4,01 

.23 

T 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

R 

53.6 

57.4 
54.8 

41.0 
41.9 
38.0 

47.3 
49.7 
46.4 

-   .8 
,9 

67 
74 
74 

2 

2 
15 

21 
26 
20 

24 

24+ 

24 

524 
455 
562 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

6 

6 

11 

0 
0 
0 

2,44 
2,30 
2,25 

-  .88 

-  1.69 

.72 
,64 
.76 

18 
IB 

17 

,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 

4 
7 

2 
2 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

47.8 

.7 

2,33 

-  1.32 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   95   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ATLANTIC  CITY  NB 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELtEPLAIN 

BELHAR 

BELVIOERE 
BERLIN  1  W 
BLACKWELLS  HILLS 
BOONTON 
BRANCHVILLE 

BRIOGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  MAY  3  W 
CEOAR  GROVE 
CHARLCTTEBURG 
CHATHAM 
CHATSWORTH  b    S 

CLAYTON 

CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 
FLEMINGTON  1  NE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAHf40NTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MAHWAH 
MANVILLE 

MARLTON  1  W 
HAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILTON 

MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  MB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBUR6 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELO 
PLEASANTVILLE  1  N 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIOGEFIELO 

RINGHOOD 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 
SOMERVILLE 
SPLIT  HOCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBORO  b    NW 

TOMS  RIVER 

TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

VINELANO 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 
WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 


3.23 

2.01 
4*&2 


«.23 

4.36 
2i&2 


RECORD  I 
.64  1. 
•  83  1. 


S.BQ 
3.42 
9.20 


4.21 
6.46 

3.57 


5.24 
4*08 
3.63 


2.64 
3.91 

3.63 


16   17   18 


•10  1.19 
•OS   .30 

.04  1*06 


19   20   21 


22   23   24 


25   26   27   28   29   30 


I 


Notes  FollowlDS  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1956 


ToblaS 

Day 

Ol  Month 

1 

Station 

: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

66 
62 

67 
56 

57 

61 

64 

50 

58 
49 

62 
46 

62 

48 

60 
48 

50 
42 

44 
34 

58 

31 

60 
45 

50 

40 

59 
47 

60 
54 

62 

53 

53 

40 

52 
36 

48 
34 

55 

40 

63 
46 

48 
34 

34 

25 

34 
21 

52 

29 

SO 
36 

45 
35 

46 
31 

51 
36 

36 
28 

53.6 
41.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

71 
65 

76 
58 

58 
50 

71 
60 

65 

42 

68 
40 

58 
40 

5a 

48 

50 
36 

44 
30 

52 
22 

70 
47 

50 
38 

66 
■31 

73 
41 

72 
55 

56 

36 

49 
35 

51 
28 

54 
28 

67 
45 

46 
33 

34 
24 

35 
21 

43 
20 

45 
36 

43 
32 

44 
30 

50 
32 

39 
27 

55.6 
37.4 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

70 
65 

74 
63 

70 
53 

69 
47 

65 
42 

70 
34 

70 
37 

62 

48 

58 
42 

47 
34 

55 

17 

68 

40 

60 
42 

61 
33 

70 
43 

73 
49 

65 
37 

60 
38 

54 
27 

51 

30 

67 

49 

64 

35 

42 
25 

38 
16 

50 
20 

50 
36 

44 
39 

44 
40 

54 
41 

53 
42 

69.3 
36.8 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

72 
62 

72 

61 

65 

49 

76 

60 

74 

41 

68 

36 

56 

38 

53 

42 

52 
35 

45 
30 

47 
19 

56 
42 

53 
37 

58 
29 

66 
32 

66 

45 

53 
32 

46 
25 

46 

23 

48 
24 

65 
46 

64 
31 

32 
21 

33 

18 

32 

16 

36 
31 

40 
22 

45 
31 

43 
26 

37 
16 

53.4 
33.8 

BOONTON 

MAX 
MIN 

65 
59 

66 
63 

68 
42 

57 

45 

72 

43 

66 

42 

66 

38 

64 
39 

64 
39 

49 
33 

38 
17 

47 
26 

53 
38 

47 
27 

60 
36 

68 
36 

68 
39 

44 
36 

44 
23 

47 
24 

50 
25 

65 

37 

43 
26 

32 
16 

36 
16 

40 
26 

42 

25 

40 
31 

39 
26 

41 
20 

52.7 
33.0 

BRIOGETON  1  NE 

MAX 
MIN 

70 
64 

70 
63 

75 
52 

68 
48 

63 

41 

57 
39 

67 
50 

5a 

41 

49 
36 

43 
20 

60 
34 

70 
38 

59 
32 

65 
39 

70 
54 

73 
39 

41 
37 

48 
26 

50 
26 

56 

40 

65 

37 

46 
26 

33 

16 

33 

20 

47 
31 

45 

30 

43 
25 

43 
32 

60 
28 

56.1 
36.7 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

71 
66 

74 
59 

60 
50 

70 
51 

58 
42 

69 

45 

67 
43 

57 
47 

56 
41 

45 
36 

52 
23 

70 
46 

55 

40 

64 
32 

73 

38 

72 
62 

58 
42 

48 
37 

50 
29 

54 
29 

68 
39 

65 
37 

39 
26 

39 
23 

39 

20 

48 
36 

44 
30 

43 
30 

48 
29 

44 
26 

66.7 
38.0 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

65 
62 

68 
63 

70 
47 

60 

44 

70 
35 

65 

35 

65 

40 

66 

43 

55 

39 

60 
34 

40 
16 

53 
27 

59 
39 

48 
25 

62 
32 

70 
39 

70 
41 

50 
36 

45 
20 

49 

23 

57 
36 

62 

34 

58 

24 

42 

15 

35 

14 

43 
21 

45 
24 

43 
31 

43 
24 

43 
20 

56.7 
32.8 

CAPE  MAY  3  H 

MAX 
MIN 

69 
61 

74 
62 

67 
53 

65 
49 

63 
46 

66 
45 

68 

43 

61 
56 

57 

41 

48 
41 

55 
28 

65 
53 

11 

63 
43 

66 
50 

60 
50 

62 

40 

51 
38 

48 
30 

55 

34 

65 
46 

63 
39 

42 
31 

35 
26 

52 
25 

52 
39 

45 
39 

45 
34 

53 
40 

48 
31 

57.4 
41.9 

CMARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

66 

'•8 

68 

59 

66 

44 

58 
45 

70 
45 

63 

43 

65 

30 

65 
39 

52 
35 

46 
28 

35 
17 

48 
23 

62 

34 

46 
20 

62 
32 

70 
34 

67 

35 

42 
33 

44 
20 

47 
19 

51 

21 

64 
33 

44 
20 

29 

13 

32 
17 

40 
17 

43 
23 

39 
26 

40 
24 

40 
18 

52.1 
29.6 

CMATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

70 
58 

73 

60 

60 
52 

71 
50 

67 

48 

71 
35 

70 
37 

64 

43 

56 

40 

43 
38 

53 

16 

72 
42 

67 

30 

72 
36 

75 
47 

45 

2e 

54 
25 

67 

45 

45 
36 

34 
22 

35 

13 

42 
20 

50 
42 

43 
26 

43 
27 

63 
29 

43 
24 

57.0 
35.9 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

70 
65 

75 

59 

67 
52 

58 

63 

66 

47 

66 

42 

67 

41 

56 
52 

54 
38 

44 
33 

51 
24 

69 

47 

58 
37 

64 
33 

70 
43 

72 
62 

54 
36 

56 
37 

46 
36 

54 

28 

62 

46 

64 
35 

36 

27 

34 
17 

43 
18 

48 
37 

43 
30 

47 
27 

50 
32 

43 
26 

56.7 
38.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

69 
63 

70 
61 

62 
48 

72 
46 

57 

48 

68 

41 

68 

39 

57 
45 

54 
39 

45 
34 

50 
28 

70 
44 

61 
38 

61 
29 

70 
36 

71 
41 

62 

40 

49 
35 

46 
27 

53 
26 

68 
43 

65 

36 

39 
25 

39 
16 

40 
19 

46 
36 

46 
26 

43 
30 

46 

27 

41 
25 

56.7 
36.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

68 
55 

70 
64 

65 
42 

63 

40 

62 
45 

60 
48 

52 
50 

61 
48 

56 
35 

50 
26 

42 
18 

50 
22 

66 

30 

48 
31 

60 
35 

56 
42 

66 

44 

48 
33 

46 
24 

50 
24 

55 
28 

60 

38 

45 
24 

33 

15 

38 
18 

44 
20 

40 
26 

39 
30 

38 
23 

40 
20 

53.1 
33.3 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

71 
64 

70 
61 

61 
42 

74 

48 

56 

40 

66 

31 

63 

34 

55 
40 

54 

38 

45 
32 

50 

15 

67 
38 

56 
35 

62 
24 

69 

28 

69 
36 

56 
38 

41 
36 

46 
20 

50 

21 

66 

39 

63 

32 

35 
23 

36 

15 

35 

13 

44 
33 

42 

21 

43 
29 

45 
22 

40 
19 

54.9 
32.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

74 
63 

72 
56 

57 
49 

69 

45 

63 

46 

66 

39 

68 
39 

67 

47 

53 

39 

43 

30 

50 
20 

71 
46 

59 
36 

65 
32 

72 
41 

72 
52 

65 
38 

47 
36 

49 
25 

53 
31 

65 

42 

63 

34 

38 
24 

33 
16 

39 
18 

49 
37 

42 
28 

42 
27 

60 
30 

39 
25 

56.2 
36.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 
63 

70 
63 

74 
48 

68 
47 

70 
46 

63 

41 

68 

40 

70 
43 

60 

43 

62 
36 

52 
27 

69 
29 

70 
38 

52 
26 

58 

43 

72 

48 

73 
35 

45 
38 

49 
26 

54 
28 

57 
31 

68 
36 

47 
25 

32 

15 

36 

19 

49 
37 

46 

31 

45 
28 

45 

30 

52 
24 

58.0 
36.2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

58 
29 

37 
16 

23 
13 

26 
14 

36 
18 

36 

1« 

32 
19 

35 
19 

34 
17 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

72 
64 

72 

60 

60 
49 

71 

47 

64 

46 

67 
37 

64 
39 

57 
45 

54 

40 

44 
34 

51 

19 

69 
46 

60 
35 

61 
31 

70 
39 

71 

51 

66 

36 

48 
36 

48 
25 

51 
26 

66 

41 

64 
34 

38 
24 

34 
18 

36 
17 

47 
37 

43 
37 

42 

28 

47 
29 

39 
24 

55.9 
36.3 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

70 
64 

75 
58 

58 

60 

71 

45 

65 
42 

69 

34 

70 
37 

67 
47 

52 

40 

42 

30 

52 

15 

71 

47 

52 
32 

67 
29 

72 
37 

72 
50 

55 

37 

47 
35 

51 
22 

54 
23 

68 

41 

64 
34 

35 

24 

35 

12 

44 
14 

48 
34 

42 
26 

43 
26 

52 
28 

42 
22 

56.5 

34.5 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

66 
62 

67 
53 

53 
39 

69 
45 

63 
49 

63 
49 

64 
46 

67 
51 

50 
40 

39 
30 

50 
28 

66 
48 

46 

40 

58 
38 

66 
46 

69 
53 

51 
38 

45 
33 

44 
30 

50 
34 

64 
49 

50 

33 

33 

24 

32 
21 

41 
26 

47 
36 

40 
33 

41 
33 

44 
33 

33 
25 

52.1 
38.8 

LAKEWOOO  2  ENE 

MAX 
MIN 

70 
63 

71 
53 

55 

49 

68 

44 

63 
36 

64 
33 

69 
34 

57 
41 

50 
38 

43 

18 

53 
15 

72 
43 

47 
28 

69 

30 

75 
34 

73 
52 

52 
39 

49 
29 

47 
26 

54 
22 

57 

45 

46 

31 

31 
19 

35 

17 

51 

17 

51 
30 

43 
26 

43 
27 

55 

30 

36 
23 

55.3 
33.1 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

71 
63 

73 
62 

62 

49 

73 
47 

66 
39 

66 
36 

63 

41 

56 

43 

53 
41 

44 
32 

51 
19 

67 
43 

56 

38 

63 
28 

70 
32 

69 

41 

57 
36 

47 
37 

49 
23 

51 
25 

55 
42 

63 
36 

37 
24 

35 
18 

38 

15 

45 
35 

41 
23 

42 
27 

46 
24 

45 
23 

55.5 

34.6 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

70 
56 

70 

55 

63 

44 

68 

40 

73 
35 

55 
28 

58 

30 

56 

38 

57 
25 

50 
23 

43 
9 

52 

38 

50 
29 

61 
20 

67 
31 

60 
32 

53 
20 

42 

30 

45 

13 

50 
15 

63 
36 

63 
29 

34 

17 

33 

5 

31 

5 

40 
27 

40 
20 

40 
26 

43 
20 

40 
9 

52.7 
26.6 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

70 
63 

70 
64 

75 
54 

64 

47 

69 
46 

65 

37 

67 

38 

67 

47 

58 

43 

52 
35 

45 
24 

60 
32 

68 

40 

52 

30 

61 
42 

67 
51 

66 
42 

46 
38 

49 
28 

51 
27 

55 
33 

64 
39 

49 
28 

30 
17 

34 

20 

51 
28 

56 
33 

45 
29 

43 
32 

52 
29 

56.9 
37.2 

LITTLE  FALLS  MATER  CO 

MAX 
MIN 

65 
61 

68 
62 

59 

47 

59 

47 

73 

41 

67 

41 

65 

40 

67 

42 

66 

39 

51 

34 

40 
21 

51 
33 

68 
39 

49 
30 

53 
37 

71 
45 

62 
43 

43 
34 

48 
22 

49 
26 

58 
32 

67 
37 

47 
25 

33 
19 

36 

17 

45 
30 

45 
25 

44 
30 

44 
27 

44 
23 

54.9 
35.0 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

70 
62 

66 

53 

55 
49 

66 

47 

62 

50 

52 

46 

64 

40 

69 
49 

49 
40 

41 
30 

54 
26 

68 
45 

47 
36 

68 
36 

74 

44 

73 

54 

62 

40 

47 
36 

46 
31 

55 

31 

67 
45 

45 
32 

32 

23 

35 

20 

51 
26 

54 
33 

43 
30 

41 

30 

52 
34 

35 
25 

54.8 
38.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

6a 

60 

69 
49 

51 
42 

70 
46 

67 

47 

58 

46 

66 

44 

56 

45 

52 

29 

44 
29 

45 
16 

61 
37 

48 
36 

60 
24 

57 
28 

68 
44 

52 

31 

44 
33 

47 
21 

51 
20 

67 
39 

56 
32 

45 
21 

35 

15 

36 

12 

40 
32 

39 
20 

39 
24 

42 
28 

40 
14 

53.5 

32.1 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

71 
65 

75 

54 

56 

50 

72 
48 

65 
42 

68 

41 

67 
40 

57 

44 

49 
40 

41 
26 

54 
21 

69 
44 

49 
36 

65 
31 

71 
36 

71 

51 

51 

38 

48 
34 

50 
26 

52 
27 

67 
43 

45 
32 

33 
25 

35 
20 

42 

17 

4« 
32 

44 
31 

43 
28 

49 
30 

36 
25 

54.7 
35.9 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

65 
62 

66 

51 

61 
46 

71 

45 

67 
46 

64 
40 

63 

36 

58 
41 

53 
37 

45 
30 

47 
16 

64 
40 

61 
36 

60 
26 

69 
34 

67 
37 

64 
37 

43 
33 

47 
22 

49 
22 

64 
40 

64 
35 

30 
22 

34 
14 

34 
13 

42 
31 

41 
23 

40 

31 

41 
24 

41 
17 

53.6 
33.3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 
63 

69 
51 

54 
48 

70 
50 

66 

51 

66 

48 

67 

45 

56 

47 

50 

40 

40 

30 

50 
25 

69 

45 

48 
37 

51 
35 

72 

42 

72 

51 

53 

36 

46 

35 

47 
30 

52 
32 

67 

47 

47 
32 

32 

24 

35 

21 

43 
25 

46 
34 

43 

31 

44 
32 

45 
31 

37 
27 

53.8 
38.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
63 

67 
59 

60 

47 

70 
46 

65 

47 

62 

46 

64 
39 

59 
47 

54 
39 

46 
32 

50 
20 

67 
44 

64 
36 

61 
32 

70 
39 

70 
51 

59 

37 

41 
35 

47 
27 

50 
26 

57 

42 

64 
36 

37 
24 

33 

17 

36 
19 

45 
35 

42 

28 

41 
29 

44 
28 

40 
23 

54.9 
36.4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

65 
51 

65 

59 

68 
46 

57 
45 

70 
35 

62 

31 

64 

33 

59 
39 

56 

32 

46 
31 

34 
16 

48 
24 

55 
35 

44 
27 

68 
31 

68 

34 

66 

28 

42 
30 

41 
20 

44 
20 

49 
23 

63 
34 

43 
22 

29 

14 

31 
11 

36 
22 

39 
20 

38 
23 

36 
24 

42 
13 

50.7 
29.4 

PATERSON 

MAX 
MIN 

65 
59 

68 
64 

70 
48 

58 
49 

70 
46 

66 
45 

66 

43 

68 

43 

57 
40 

51 
35 

40 
24 

51 
30 

62 
39 

46 
35 

62 
42 

70 

72 

45 
35 

45 
29 

48 
30 

54 
32 

67 
37 

59 
25 

33 
20 

34 
23 

45 
30 

45 

31 

44 
31 

43 
32 

44 
25 

55.0 

45 

42 

37.0 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

70 
65 

74 
61 

63 
50 

72 
46 

65 

45 

69 
36 

68 
39 

57 

49 

54 

39 

44 

34 

52 
17 

71 
46 

62 
36 

67 
32 

73 
42 

73 

61 

64 
38 

51 
37 

51 
25 

94 
25 

69 
45 

66 

34 

44 
24 

35 

11 

43 

11 

51 
37 

45 
29 

42 
26 

52 
30 

45 
26 

58.2 
36.2 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

73 
63 

70 
61 

68 
47 

73 
49 

68 
42 

68 

37 

65 

44 

54 

44 

56 
38 

46 

34 

50 
22 

58 
41 

57 
36 

63 

28 

70 
32 

70 
42 

64 

37 

47 
35 

47 
24 

51 
.  25 

65 

43 

66 

34 

40 
24 

35 

19 

35 
15 

40 
32 

41 
23 

42 
32 

45 
26 

45 
19 

55.8 
35.0 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

70 
64 

56 
56 

56 

48 

72 

45 

68 

46 

67 

40 

66 
37 

55 

46 

52 

38 

43 
31 

49 
19 

68 
43 

59 
33 

60 
28 

70 
35 

71 
41 

55 

41 

50 
35 

49 
26 

49 
26 

67 
42 

64 
33 

33 

25 

38 

17 

41 
18 

45 
33 

45 
24 

44 
29 

44 
26 

39     ,  56.2 
24     I  34.9 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 

MIN 

67 
63 

68 
54 

73 
54 

70 
50 

73 
48 

63 

34 

64 

38 

6« 

40 

59 

43 

51 
31 

46 
19 

55 

28 

67 
36 

50 
28 

63 
45 

59 
50 

77 
36 

51 

37 

51 
27 

5U 
24 

66 
26 

64 
36 

49 

24 

34 
16 

35 
17 

52 
29 

49 
33 

45 
26 

45 
25 

51       57.2 
27       35.3 

RIOGEFIELO 

MAX 
MIN 

69 
63 

68 

49 

54 
47 

68 
47 

65 
46 

66 

43 

67 

41 

57 
46 

50 
38 

40 
24 

51 
21 

68 
45 

47 
34 

61 
33 

59 
45 

71 
52 

52 
37 

44 
18 

46 
17 

51 
29 

66 
46 

47 
30 

33 
19 

37 

17 

41 
22 

45 
39 

41 
28 

43 
29 

45 
30 

37 
26 

53.3 
35.3 

S««  B«f«reDC«  NotM  Following  StaUos     Idc1«x 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY   I 
NOVEMBER  1956   | 


Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RUNYON 

MAX 
MIN 

70 
61 

70 
61 

64 

48 

71 
44 

66 

44 

66 
33 

66 

36 

68 

38 

56 

40 

48 
30 

52 

12 

64 
26 

60 
24 

59 
24 

71 

39 

74 
48 

68 
39 

56 

38 

50 
19 

54 
20 

69 

40 

64 
28 

36 
26 

36 

15 

40 
11 

46 
26 

4fi 
24 

46 
26 

48 
26 

42 
23 

57.5 
32.3 

SANDY  HOOK  L8STA 

MAX 
MIN 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

72 
6'. 

71 
60 

60 
48 

73 
52 

67 
47 

66 

39 

61 
38 

56 

44 

52 

39 

44 
.29 

50 
15 

68 

42 

54 
35 

62 
25 

70 
30 

70 
44 

56 

39 

46 
36 

48 
23 

51 
22 

67 
42 

65 
33 

40 
23 

37 
15 

38 

14 

45 

34 

43 
23 

42 
28 

44 
26 

37 
19 

55.2 
34.3 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

64 
39 

69 
58 

68 

45 

55 
43 

68 
39 

64 
36 

64 

35 

59 
35 

56 

33 

46 
30 

34 
16 

47 

20 

55 
33 

43 
28 

58 
33 

66 

37 

66 

28 

43 
28 

41 
22 

44 
20 

47 
22 

64 
32 

44 
21 

29 

13 

33 

13 

35 

18 

39 
21 

38 
22 

39 
28 

41 
16 

90.6 
29.5 

TRENTON  2 

MAX 

MIN 

70 
65 

7* 
5* 

57 
50 

72 
49 

67 

47 

67 

43 

63 
42 

56 

46 

50 
40 

44 
26 

53 
22 

67 
46 

48 
39 

62 
37 

70 
42 

71 
53 

53 
39 

48 
34 

47 
29 

55 
29 

67 
46 

47 
32 

33 
22 

37 
20 

40 
20 

46 
35 

43 

30 

42 
27 

47 
32 

38 
25 

54.5 
37.4 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

71 
65 

72 
53 

53 

50 

70 
51 

65 

51 

66 

46 

64 
43 

56 
46 

49 
41 

42 
30 

53 
27 

66 
44 

47 
38 

62 
37 

70 
44 

70 
53 

53 

38 

46 
35 

47 
31 

52 

31 

67 
41 

45 
32 

32 
24 

33 
22 

43 
24 

47 
36 

41 
33 

41 

31 

47 
33 

35 

25 

53.5 

38.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CANOE  BROOK 
PLEASANTVIIXE  1  N 
RUNYON 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

7 

.02 
17 

14 

7 

« 
21 

12 

35 

51 

.05 
14 

9 

.24 
21 

.07 
12 

12 

.00 

27 

.07 
8 

10 

.14 
5 

.05 
19 

.06 
6 

.00 
10 

.05 
13 

.01 
3 

.03 
21 

.00 
15 

.08 
13 

.02 
35 

.05 
23 

.07 
42 

.11 
64 

.08 

6 

17 

« 
50 

8 

9 

.08 
24 

.10 
18 

.03 
44 

.07 
73 

.01 
18 

21 

.06 
38 

.02 
14 

7 

.09 
21 

.03 
12 

.05 
42 

24 

.05 
36 

20 

66 
16 

.17 
33 

.02 
12 

.02 
22 

.05 
14 

.08 
13 

31 

.11 
80 

30 

55 
40 

41 

10 

20 
14 

33 
13 

3 
11 

40 
12 

30 
11 

46 
9 

1039 
473 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

s 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

NE 

W  BR 

DNSWICK 

EXP 

STAT 

ION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

62 

62 

55 

58 

55 

55 

55 

52 

49 

44 

42 

51 

45 

47 

50 

54 

48 

45 

43 

42 

52 

47 

44 

42 

42 

37 

40 

47 

44 

39 

48.2 

UIN 

58 

55 

52 

51 

47 

47 

46 

48 

43 

35 

33 

43 

38 

37 

41 

45 

42 

37 

34 

33 

40 

36 

27 

31 

30 

34 

31 

37 

37 

33 

40.4 

2  INCHES 

MAX 

61 

61 

56 

56 

53 

53 

33 

52 

49 

45 

43 

49 

46 

46 

48 

52 

49 

45 

42 

41 

52 

48 

47 

42 

39 

39 

41 

46 

44 

39 

47.9 

UIN 

56 

56 

53 

52 

48 

48 

47 

49 

45 

38 

36 

43 

41 

39 

41 

45 

43 

39 

36 

35 

41 

38 

38 

36 

31 

34 

35 

38 

37 

35 

41.8 

4  INCHES 

11  AX 

60 

60 

57 

56 

54 

53 

52 

52 

49 

46 

43 

48 

46 

45 

46 

51 

49 

45 

42 

41 

51 

48 

47 

41 

38 

38 

40 

45 

44 

39 

47.5 

UIN 

57 

57 

54 

53 

49 

49 

48 

49 

45 

40 

37 

43 

42 

40 

43 

45 

44 

40 

37 

36 

41 

39 

36 

36 

33 

35 

38 

40 

38 

36 

42.6 

8  INCHES 

UAX 

58 

59 

58 

55 

55 

53 

52 

53 

51 

49 

46 

48 

48 

47 

46 

50 

50 

47 

44 

43 

48 

48 

43 

46 

44 

42 

40 

44 

46 

44 

48.6 

UIN 

55 

58 

55 

54 

53 

51 

51 

51 

49 

46 

43 

45 

45 

44 

44 

46 

47 

44 

41 

40 

43 

43 

36 

36 

36 

36 

35 

42 

44 

38 

45.0 

16  INCHES 

UAX 

57 

58 

58 

56 

55 

55 

54 

53 

53 

51 

50 

49 

50 

49 

48 

49 

50 

49 

48 

45 

49 

48 

47 

46 

45 

43 

43 

47 

47 

46 

50.0 

UIN 

54 

57 

56 

54 

54 

53 

52 

52 

51 

50 

48 

47 

48 

46 

46 

47 

49 

48 

45 

44 

44 

47 

45 

42 

42 

41 

42 

44 

45 

41 

47.8 

32  INCHES 

UAX 

55 

56 

.57 

57 

55 

56 

55 

54 

54 

54 

54 

53 

52 

52 

51 

50 

52 

52 

51 

50 

49 

50 

50 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

49 

52.2 

UIN 

53 

55 

55 

54 

53 

54 

53 

52 

53 

53 

53 

51 

51 

50 

49 

49 

50 

51 

49 

48 

48 

49 

48 

48 

49 

48 

49 

49 

49 

46 

50.6 

Ueasured  under  Kentucky  Bluegrass. 
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Table? 

s^ 

JU 

\Nk 

■Ai 

J. 

AI 

VJD 

SJ 

NC 

)W 

0 

N 

GI 

\o 

u^ 

ID 

NEW  JERSEY 
NOVEIiBER  1956 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELTIDERE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

CHABLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FLEHINGTON   1    NE 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FBEBHOLD 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

HIGHTSTOWN   1    N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LAKEWOOD    2    EJiE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

LAYTON    3    iffl 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.4 

2.2 

.3 

.5 

LITTLE   FALLS    WATER   CO 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

LONG   VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

IIOIUHS    PLAINS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

.1 

T 

.3 

NBKAKK   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTH  EQUIV 

T 

NEW   BRUNSWICK   EXP    STA 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.5 
1 

.2 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

RIDGEFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"o          J, 
III 

.2  II 

1 

3 
a 

1 1  s 

III 

station 

1 
£ 

o  a  1" 

111 

s 

o 
> 
< 

11 

§       1 

.a      ts 
Q      J 

_1 

S| 

0, 

a. 
n  cQ 

8 

§ 
q 

o> 

1 

g 

T 

.1 

«  S 

1 

ATLANTIC   CITY   WB   CITY 

- 

- 

16.2 

52 

SW 

21 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

5 

2 

0 

0 

11 

66 

6.1 

LONG   BRANCH 

SW 

12 

12.4 

61 

NW 

21 

- 

78 

63% 

68 

1 

3 

6 

1 

0 

0 

11 

62 

6.3 

NEWARK  WB   AIRPORT 

SSW 

13 

9.6 

27« 

NW 

12+ 

77 

79 

56 

68 

3 

3 

4 

2 

1 

0 

13 

6.2 

TRENTON   WB   CITY 

- 

- 

9.3 

38 

S 

21 

- 

- 

- 

1 

2 

4 

3 

0 

0 

10 

SO 

6.3 

*      Fastest   observed   one   minute 
wind  speed.      This   station    is   not 
equipped  with   automatic   record- 
ing »lnd    Instruments. 
%  12:00   Noon 

Se«  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSET 
NOVEHBER  1S56 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
NOVEHBER  1956 


i^uSbL'In  t'SS'^bmilfLr'HoSr?'  SHtprnttoJ  §2?:}."^"^-  «°-^''  precipitation  data  Tro-  recorder  substations' ,111  be 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Obser- 

« 
3 

vation 

Refer 

. 

^ 

1 

vation 

Refer 

Station 

i. 

County 

J 

•s 

e 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 

on  the  30th  or  31st  at  nearly  all  stations, 


Weather  that  was  warmer  and  wetter  than 
usual  were  the  two  most  outstanding 
features  in  December. 

Temperatures  averaged  several  degrees 
higher  than  the  25-year  mean  in  each 
division,  being  greatest  in  the  Coastal 
Division  with  a  +6.8°  departure.   The 
highest  temperature  for  the  month  was 
recorded  at  all  stations  on  the  7th  or 
8th  and  reached  70°  or  above  at  a  num- 
ber of  places  with  a  top  reading  of  77° 
at  Hammonton  2  NNE  on  the  8th.   The 
lowest  temperature  for  the  month  was  2° 
at  Layton  3  NW  on  the  31st.   Just  under 
readings  of  3*  at  Canoe  Brook  and  Phil- 
lipsburg  on  the  30th. 

Precipitation  averages  were  greater  than 
the  25-year  means  in  all  divisions  with 
the  departure  of  +1.11  inches  in  the 
Coastal  Division  being  slightly  greater 
than  departures  in  the  other  divisions. 
Monthly  totals  ranged  from  2.63  Inches 
at  Mays  Landing  to  6.34  inches  at  Phil- 
lipsburg.   The  greatest  daily  amount 
reported  at  the  majority  of  stations 
exceeded  one  Inch,  with  a  measurement 
of  1.87  Inches  at  Long  Valley  on  the 
14th  topping  the  list.   The  snowfall  in 
the  State  this  month  was  considerably 
less  than  is  usually  expected.   Layton 
3  NW  had  9.7  inches  for  the  greatest 
monthly  total,  which  was  much  more  than 
other  stations  reported.   The  percentage 
of  possible  sunshine  was  deficient  at 
both  Atlantic  City  WB  and  Trenton  WB 
City,  the  two  stations  for  which  such 
records  are  available. 

WEATHER  DETAILS 

Somewhat  cooler  than  usual  was  the  rule 
during  the  first  two  days.   For  the  period 
3rd-8th  readings  were  mostly  on  the  posi- 
tive side  and  well  above  seasonal  levels 
on  the  6th,  7th,  and  8th.   Cooler  weather 
moved  across  the  State  on  the  8th  dropping 
temperatures  to  below  the  freezing  level 
on  the  9th  and  10th.   During  the  remain- 
der of  the  month  there  were  frequent 
changes  in  pressure  patterns  and  as  a 
result  there  was  considerable  fluctuation 
in  temperature.   However,  for  most  of 
this  period  readings  were  mostly  warmer 
than  usual,  except  that  incursions  of 
cold  Arctic  air  produced  negative  depar- 
tures on  the  19th  and  30th.   The  minimum 
temperature  for  the  month  was  recorded 


Precipitation  during  the  first  week  of 
the  month  was  of  little  consequence,  how- 
ever, the  distribution  for  the  remainder 
of  the  month  was  very  good  with  measurable 
amounts  occurring  on  more  than  one-half 
of  the  days.   Snowfall  in  December  was 
considerably  less  than  the  usually  ex- 
pected amount.   From  reports  received, 
daily  amounts  seldom  exceeded  an  inch, 
and  some  stations  failed  to  receive  even 
a  trace. 

WEATHER  EFFECTS 

Warm  weather  in  December  enabled  fall 
sown  crops  to  make  additional  growth  and 
most  growers  were  able  to  complete  corn 
and  soybean  harvest.   It  was  reported 
that  soils  did  not  freeze  until  late 
December  and  a  few  fields  of  soybeans 
and  corn  were  not  harvested  until  after 
the  ground  froze.   Hazardous  weather 
conditions  caused  considerable  damage 
and  inconvenience  in  the  northern  coun- 
ties on  the  13th  and  14th. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Associated  with  a  frontal  system  to  the 
south  of  New  Jersey,  an  ice  storm  pro- 
duced sleet  and  freezing  rain  in  northern 
New  Jersey  (Bergen,  Essex,  Morris,  Passaic, 
and  Sussex  Counties)  during  the  night 
of  the  13th  and  the  morning  of  the  14th. 
As  the  storm  swept  across  this  portion 
of  the  State,  the  principal  damages  and 
injuries  were  confined  to  pedestrians, 
motorists,  vehicles  and  roads.   For  the 
second  consecutive  night,  in  the  late  p.m. 
of  the  14th,  freezing  rain  and  drizzle 
affected  northern  New  Jersey.   Sussex 
County  was  hardest  hit  by  this  storm, 
although  parts  of  Bergen,  Morris,  Passaic 
and  Warren  Counties  were  also  affected. 
Telephone  and  power  lines  were  down, 
vehicles  and  roads  were  damaged.   Some 
localities  were  without  electricity  for 
as  long  as  11  hours.   Four  persons  were 
killed  and  others  injured  as  a  result 
of  falling  trees,  wires,  and  automobile 
accidents. 

FLOODS 

None  reported  during  December. 

Ft-anklin  W.  Long,  Cllmatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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LAYTON  3  NW 

4.83 

.06 

T 

•  04 

.90 

.04 

.14  1.48   .34 

.36        .04 

.19 

.26 

.27 

.30 

.30 

.03 

.04 

.04 

T    . 

LEESBUR6  STATE  FARM 

3.91 

.10 

.24 

.50   .32   .70 

.91 

.23 

.32 

.59 

LITTLE  FALLS  1  E 

4.16 

T 

T 

.44 

•  54 

■  21 

.19   .91  1.18 

.26 

.21 

.01 

.50 

.10 

.03 

.01 

T 

.01 

LONG  BRANCH 

4.35 

•  01 

.34 

.26 

•  06 

■13  1.82   .32 

.37 

.04 

.18 

.37 

T 

.16 

.01 

T 

.26 

T 

LONG  VALLEY 

4.63 

.09 

.03 

1.04 

•  09 

.20  1.87   .40 

.25 

■  45 

.17 

.06 

MACOPIN  INTAKE 

4.22 

.02 

.01 

.39 

.63 

•  05 

.19   .49  1.21 

.36 

.19 

T 

.93 

.09 

.05 

.03 

T 

.02 

MAHWAH 

4.07 

.04 

T 

.22 

.73 

•  19 

■16   ^31  1^27 

.39        T 

.17 

T 

.36 

.05 

.09 

.03 

.04 

.02 

MANVILLE 

4.83 

.12 

.71 

•  29 

•  30 

■  28  1^80   ^25 

.15 

T 

.24 

■  38 

.10 

.29 

MARLTON  1  M 

4.81 

.34 

.13 

.20   .84   .72 

1.90 

.20 

.46 

.36 

.02 

.04 

MAYS  LANDING 

2.63 

.04 

.06 

•  09 

.04   .10   • 

1.00 

.20 

.28 

.29 

.19 

.10 

.06 

.30 

MIDLAND  PARK 

9.18 

•  01 

.89 

.14 

•  09 

.17   .46  1.28 

1.25 

.15 

.64 

.06 

.05 

.01 

.01 

■  01 

MILLVILLE 

3.64 

.17 

.03 

.16 

.29   .99   ^27 

.61 

.20 

.02 

■  29 

.29 

.14 

.09 

.17 

MILTON 

3.51 

.04 

•  73 

•  43 

•  09 

■  23   ^48  1.69 

.56        .03 

.20 

.13 

.53 

.17 

.13 

.03 

.06 

MOORESTOWN 

4.43 

T 

.02 

•  38 

.14 

■  05   .72  1.20 

.94 

.23 

■  18 

.21 

.28 

.02 

T 

.06 

MORRIS  PLAINS 

4.18 

T     .01 

.01 

T 

•  89 

•  03 

.22 

T    1.36   .36 

.29 

.20 

.42 

.17 

.10 

.03 

.03 

■  01 

.03 

T 

NEWARK  MB  AIRPORT       R 

3.22 

T     T 

.01 

.06 

•  43 

.12 

.20 

•00  1.12   .12 

■  19        T 

T 

.20 

.41 

.02 

.11 

.01 

.02 

T 

.11 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.12 

.02 

.78 

.03 

•  30 

.10  1.20   ■39 

.44        T 

.27 

■  26 

.09 

.14 

.07 

T 

.07 

NEW  MILFORD 

4.54 

.02 

.12 

•  62 

.18 

.10 

•16  1^82   ^12 

.20 

.20 

.60 

.16 

.04 

NEWTON 

4.43 

.02 

.28 

.56 

.10 

.02 

.15   ■39  1^30 

.49 

.22 

T 

.69 

.15 

.11 

.06 

.02 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

9.17 

.03 

.28 

.83 

.12 

■21   ^92  1^40 

.49 

.24 

T 

.63 

.14 

.17 

.03 

.05 

.03 

OLOWICK 

4.42 

.02 

.03 

.34 

.50 

.15 

■  19   ■93  1^32 

.36        .01 

.27 

.01 

.46 

.09 

.06 

.06 

ORANGE 

4.50 

.36 

.51 

.25 

■  17   .78  l.oe 

.36 

.72 

.19 

.09 

.02 

.09 

PATER SON 

4.86 

.22 

T 

* 

•  60 

.70 

■  16   ^92  1.34 

.30        T 

T 

.20 

T 

.65 

.12 

.03 

.02 

T 

T 

PEM8ERT0N  3  E 

4.41 

•  32 

.23 

■02  1^09  ^69 

.94 

.22 

.45 

.15 

.14 

.02 

.18 

PHILLIP5BURG 

6.34 

T     T 

T 

T     T 

1^31 

T 

•  37 

■42  1^80   ^43 

.47        T 

.34 

.50 

.29 

.39 

•  04   T 

.06 

T 

T 

PHILLIPSBUR6  BRIDGE 

4.58 

T     .09 

•  99 

■  07  ,60    1.20 

.52   T 

.29 

.66   .01 

.03 

PLAINFIELD 

3.96 

T 

T 

•  19 

.56 

•  11 

•  21 

■14  1^51  ■og 

.29        T 

.24 

.36 

.06 

.14 

.09 

.01 

T 

.04 

T 

PLEASANT  RUN 

RECORD  MISSING 

PLEASANTVILLE  I    N 

4.42 

T 

.19 

.14   .21  1.03 

1.10 

.22 

.78 

.94 

.03 

T 

.18 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.69 

T     T 

T 

.47 

■  21 

.21   .20  1.19 

■32   .27 

.09 

.24 

.32 

.04 

.19 

T 

.02 

RAHWAY 

3.98 

T 

.08 

.67 

.10 

■  27 

.07  1.90   .09 

■  27 

.08 

.17 

.42 

T 

.11 

T 

.15 

RIDSEFIELO 

D4.59 

T 

.07 

.80 

0.02 

.02 

.26 

.27  1.63   .12 

.16 

.03 

.75 

.07 

.21 

T 

T 

.16 

RINGWOOD 

RECORD  MISSING 

RUNYON 

4.24 

.64 

.42 

.10  1.06   ^36 

.67 

.16 

.28 

.19 

.08 

.12 

.20 

SANDY  HOOK  LBSTA 

4(45 

.03 

.61 

T 

T    1^23  1^32 

.70 

T 

.20 

.14 

.12 

.07 

T 

.03 

SOMERVILLE 

3.93 

.01 

.91 

.23 

.12  1.32   ■SI 

.21 

.22 

.30 

.09 

.14 

.03 

.06 

.02 

SPLIT  ROCK  POND 

4.47 

.02 

.02 

.46 

.57 

.14 

■  16   .32  1.31 

.42 

.20 

.01 

.60 

.14 

.09 

.04 

■  01 

SUSSEX  3  N 

3.77 

.08 

T 

•  23 

.56 

.05 

•11   .48   .93 

.21 

.16 

.01 

.93 

.13 

.16 

.05 

.06 

T 

SWEDESSORO  5  NW 

3.67 

T 

.19 

.17 

.12 

.09   .81   .42 

.95   .01   T 

.18 

.21 

.27 

.20 

.02   T 

.02 

T 

.01 

T 

TOMS  RIVER 

4.23 

.90 

.22 

1.29   .98 

.57 

.79 

.22 

.10 

TRENTON  2 

3.68 

T 

.02   T 

.01 

.44 

.19 

.19 

.21  1.26   .32 

.23 

* 

* 

• 

• 

• 

•     • 

• 

* 

• 

* 

.81 

TRENTON  WB  CITY         R 

3.22 

T 

T     T 

.02 

.36 

.10 

.16 

.23  1.04   .27 

.27 

.07 

.23 

.27 

.03 

.14 

T 

.01 

.02 

T 

TUCKERTON  2  SW 

RECORD  MISSING 

VINELAND 

3.68 

.40 

.06   .30   .89 

.91 

■  23 

T 

.29 

.40 

■  05 

.01 

.16 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

4.19 

.01        T 

.24 

.71 

.18 

■  14 

.40  1.34   .39 

■  16 

.45 

.05 

•  06 

.06 

.02 

.02 

WERTSVILLE 

2.86 

•  01 

.23 

.69 

.27 

.06   .96   .10 

.26        .01 

.25 

.14 

.11 

.10 

■  11 

T 

.02 

T 

.02 

WESTFIELD 

4.11 

« 

• 

, 

• 

1.19   •     • 

2.09 

• 

. 

. 

.78 

.09 

T 

WOODCLIFP  LAKE 

4.14 

.02 

.10 

.80 

.20 

.08 

.14  1.98   .12 

.22 

.24 

.50 

.12 

.02 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1956 


Day 

Of 

Month 

XT 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

38 
28 

48 
33 

59 
42 

61 
41 

53 

38 

69 
50 

59 

52 

67 

50 

50 

31 

47 
28 

55 

44 

53 

47 

61 

41 

51 
41 

51 
44 

58 
45 

53 
43 

52 
29 

45 
24 

58 
40 

58 
47 

54 

47 

50 
43 

62 

44 

46 

36 

40 
31 

48 
35 

51 
39 

48 
30 

30 
23 

49 
30 

51>7 
38<6 

AU0U60N 

MAX 
MIN 

39 
2* 

43 

30 

64 
38 

59 
31 

55 
32 

62 

45 

72 
43 

64 

48 

49 
30 

45 
25 

54 
34 

56 

46 

60 
37 

43 
35 

43 
37 

58 
40 

52 

40 

50 
28 

43 
19 

56 
35 

51 
43 

51 

42 

48 
38 

47 
38 

44 
36 

39 
27 

42 
27 

50 
30 

42 
29 

30 
21 

50 
18 

50.4 
33.7 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

«8 
IB 

46 
31 

59 
32 

63 
22 

60 
30 

68 
49 

69 

44 

69 

45 

66 

31 

48 
20 

59 
25 

68 

44 

66 
50 

59 

37 

56 

44 

56 

43 

52 

39 

51 
33 

49 
19 

60 
26 

64 

38 

57 
45 

58 

42 

68 
44 

52 
36 

44 
23 

46 

23 

53 
28 

52 
32 

35 
22 

52 

12 

55.5 

33.1 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

31 
21 

39 

27 

52 

31 

S3 

26 

54 
26 

59 

34 

62 
37 

'  59 
43 

44 
31 

38 
21 

47 
30 

47 
40 

95 

37 

40 
32 

35 
33 

51 
34 

50 
32 

49 
28 

35 

16 

50 
28 

53 
34 

49 
36 

44 
34 

42 

35 

42 

34 

40 
20 

37 
26 

39 
26 

35 

30 

29 

12 

43 
12 

45.3 
29.2 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

36 

19 

37 
21 

40 
32 

54 
28 

54 
24 

41 
24 

62 

39 

65 

42 

66 

35 

37 
19 

38 
21 

45 
32 

64 
43 

57 
32 

35 
32 

41 
34 

55 

31 

53 
33 

45 
15 

41 
20 

SO 
32 

54 
34 

44 
36 

38 
35 

43 
36 

42 
21 

37 
21 

35 

26 

38 

28 

37 

14 

23 

10 

44.7 
28.0 

BRIOGETON  1  NE 

MAX 
MIN 

3« 
20 

39 
24 

44 
36 

62 
29 

69 
32 

55 
39 

65 

46 

71 

23 

45 
29 

63 

39 

62 
36 

51 
39 

45 
39 

55 

39 

50 
42 

50 
16 

46 
26 

55 

41 

56 

43 

55 

39 

50 

38 

43 
22 

44 
23 

51 
14 

51.8 
32.2 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

39 
27 

40 
34 

62 
38 

60 
29 

54 
30 

60 
46 

71 
42 

64 
47 

49 

34 

44 
26 

55 

27 

56 

45 

60 
44 

46 
39 

44 
37 

57 
39 

53 
37 

51 
32 

42 
20 

57 
32 

62 
36 

51 

44 

50 
40 

50 
37 

46 
38 

42 
24 

40 
27 

47 
32 

45 
31 

34 
23 

49 
18 

60.6 
33.9 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

36 

17 

42 

21 

42 
31 

57 
24 

56 

21 

46 
35 

63 
35 

69 
49 

58 
35 

38 
20 

47 

20 

54 
38 

62 

42 

99 

25 

37 
33 

41 

35 

55 

29 

56 

30 

44 
14 

46 
24 

61 
29 

99 

33 

44 
36 

42 
36 

44 
38 

42 
20 

39 

20 

36 
25 

39 
25 

38 

3 

23 
9 

47.0 
27.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

48 
32 

45 
33 

56 
42 

57 
34 

67 
39 

62 

49 

66 

49 

64 
51 

66 

42 

45 
33 

56 

40 

54 
46 

60 
46 

56 

40 

54 
46 

52 

44 

50 
42 

52 

42 

48 
24 

54 
35 

57 

43 

55 
48 

54 
44 

52 

45 

49 
40 

46 
30 

53 

42 

53 
40 

49 
33 

37 
25 

48 
27 

53.0 
39.5 

CMARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

3« 
15 

36 
18 

38 
29 

53 
29 

50 
22 

48 
26 

64 
39 

67 

45 

53 

32 

34 

18 

36 
18 

47 
34 

94 
39 

97 
31 

34 
30 

42 

32 

53 

27 

52 

26 

43 
10 

52 

10 

49 
28 

50 
37 

44 
34 

36 
33 

43 
34 

37 
23 

37 
16 

34 
23 

41 
20 

40 

10 

21 

10 

44.5 
25.7 

CMATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

38 
18 

44 

63 
35 

60 
25 

65 

29 

70 
52 

76 
39 

67 
49 

60 
37 

45 

21 

59 
24 

67 

36 

51 
45 

50 
40 

58 
43 

51 
36 

47 
41 

41 
24 

43 
24 

49 
34 

45 
30 

30 

20 

51 
11 

53.0 
32.4 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

35 
27 

40 
29 

62 

38 

68 
32 

53 

33 

62 
45 

69 
43 

63 

49 

58 
39 

43 
34 

54 
33 

57 
46 

69 

37 

51 
34 

42 
36 

55 

43 

49 
39 

49 
36 

43 
18 

54 
36 

51 

43 

91 

44 

49 
40 

49 
37 

43 
33 

36 

28 

41 
29 

60 

34 

46 
36 

38 
18 

49 
18 

50.3 
35.0 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

39 
20 

45 

25 

59 
35 

60 
27 

48 
30 

61 
42 

67 

39 

64 

43 

49 
32 

41 
20 

49 
24 

56 

44 

58 

44 

46 
33 

40 
35 

59 

38 

57 
32 

60 
31 

39 
17 

66 

28 

62 
35 

46 
36 

46 

37 

46 
32 

46 
36 

42 
21 

38 

24 

44 
29 

45 
30 

32 
15 

47 
12 

49.2 

30.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

35 

18 

45 

20 

47 
28 

58 
35 

52 

30 

53 

30 

62 
36 

67 

44 

60 

34 

36 
25 

52 

30 

50 
32 

49 
30 

45 
31 

35 

33 

46 
35 

50 
38 

53 

35 

48 
18 

54 
20 

62 

38 

92 
38 

44 
34 

40 
33 

44 
30 

42 
20 

35 

20 

38 
29 

37 
30 

40 
14 

24 
IS 

46.6 
29.1 

FLEHINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

37 
17 

40 
27 

59 
30 

56 

22 

47 
22 

61 
42 

70 
35 

60 
48 

48 

30 

40 
25 

49 
19 

54 
43 

58 
43 

44 
33 

38 

34 

57 
36 

55 

30 

47 
29 

39 
15 

53 

28 

67 
35 

62 
36 

45 
36 

42 
36 

45 
33 

40 
18 

38 
24 

43 
25 

39 
30 

32 
15 

47 
10 

4S.1 
29.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

39 
22 

42 
27 

61 
36 

55 

32 

49 

30 

62 

45 

71 
48 

63 

46 

48 
33 

42 
21 

59 

30 

55 

45 

64 
36 

46 
34 

43 
36 

56 
38 

58 
37 

4B 
29 

39 
17 

54 
31 

50 
38 

49 
42 

49 
37 

44 
37 

43 
34 

40 
23 

39 

25 

45 
30 

44 
30 

31 
16 

47 

13 

49.0 
32.2 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

37 
23 

43 
25 

45 

38 

54 
33 

62 

29 

55 

31 

69 
50 

77 
53 

67 

40 

60 
24 

61 
27 

59 

36 

66 
46 

69 
36 

51 
39 

50 
40 

59 

40 

51 
41 

60 
19 

45 
20 

58 
38 

94 
42 

52 

34 

45 
39 

48 
38 

42 
26 

39 
25 

43 
32 

44 
30 

38 
22 

36 
16 

91.8 
33.3 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

29 
18 

31 

19 

32 

27 

4« 
31 

41 
19 

47 
22 

59 

37 

60 
41 

49 
28 

31 
14 

31 
23 

42 
2B 

90 
29 

49 
26 

39 

26 

35 
26 

48 
32 

42 
33 

34 
11 

41 
17 

39 
28 

49 
38 

41 
29 

34 
28 

45 
30 

46 
13 

38 
18 

31 
14 

34 
21 

29 

4 

25 
5 

39.9 
23.7 

HI6HTST0WN  1  N 

MAX 
MIN 

38 
23 

41 
28 

60 
35 

57 
28 

50 
28 

60 
45 

69 

44 

63 
62 

52 

36 

41 
22 

93 

2B 

94 
49 

98 

43 

48 
33 

41 
36 

56 

38 

54 
36 

49 
32 

38 
18 

64 
32 

49 
36 

49 

41 

47 
37 

43 
37 

43 

35 

40 
23 

39 
26 

45 
30 

44 
30 

32 

17 

46 
16 

48. 8 
32.9 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

38 
17 

43 
26 

63 
35 

59 

25 

54 
27 

66 

39 

74 

40 

66 
53 

93 

33 

49 
19 

97 
26 

97 

44 

61 

46 

48 
39 

46 
38 

66 

40 

60 
34 

50 
31 

43 
13 

99 

29 

62 
36 

60 
40 

50 
38 

46 
39 

46 
36 

40 

19 

41 
21 

49 
27 

42 
31 

31 
21 

90 
12 

90.9 
31.3 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

35 

28 

44 
31 

57 
38 

55 

28 

45 
30 

66 

42 

66 

48 

69 

40 

37 
26 

38 

20 

96 
27 

97 
49 

56 

36 

38 
32 

39 
39 

66 
39 

54 
41 

46 
25 

37 
21 

92 

35 

47 
39 

45 
43 

43 
36 

42 
37 

43 

30 

38 
28 

39 
29 

43 
36 

40 
30 

24 
16 

49 
21 

4«.0 
32.6 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

38 
20 

40 
30 

60 
32 

57 
25 

62 
26 

62 

42 

72 

39 

61 

45 

46 
33 

42 
25 

60 
26 

54 
43 

58 

43 

44 
33 

39 
36 

57 

37 

56 
33 

48 
31 

40 
16 

54 
28 

55 
35 

47 
38 

45 
38 

46 
37 

46 
35 

38 
21 

40 
26 

44 
30 

40 
31 

32 

17 

47 
17 

4S.6 
31.2 

LAYTON  3  NH 

MAX 
MIN 

38 
8 

40 
22 

50 
25 

50 
IS 

43 
17 

61 
33 

64 

51 

63 
36 

40 
32 

35 

9 

42 

13 

59 
31 

54 
34 

38 
26 

35 
29 

50 
30 

47 

23 

43 
20 

36 

5 

60 
16 

44 
22 

40 
33 

42 

31 

40 
30 

40 
30 

37 
13 

34 
13 

35 

18 

36 

28 

28 
7 

44 

2 

43.8 
22.7 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

45 
33 

63 
28 

59 
32 

69 

37 

63 

43 

68 
53 

64 
46 

49 
22 

4« 
27 

54 
41 

34 
44 

64 
38 

63 

44 

66 

44 

56 
40 

53 

44 

48 

19 

49 
22 

96 

32 

57 
36 

56 

42 

92 

42 

63 
38 

40 
26 

40 
25 

44 
29 

53 
30 

39 
23 

40 
17 

52.7 
34.4 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

39 
22 

40 
27 

43 
33 

58 

30 

56 
27 

4« 
32 

64 
40 

69 

45 

59 

36 

38 
22 

44 
23 

90 

41 

57 
43 

59 
33 

38 
33 

44 
34 

60 
31 

56 
23 

46 
17 

44 
24 

53 

32 

99 

34 

♦5 
36 

40 
34 

44 
36 

44 
22 

40 
22 

38 
26 

44 
30 

38 
16 

26 

12 

47.6 
29.9 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

36 
25 

42 

31 

60 
39 

6« 

33 

51 

37 

64 
49 

73 
47 

61 
46 

45 
30 

41 
24 

55 

33 

56 

46 

62 

38 

49 
37 

48 
38 

57 
39 

68 
39 

48 
25 

40 
20 

93 

36 

50 
41 

50 
45 

44 
38 

49 
39 

45 
33 

38 
26 

43 
28 

47 
32 

45 
25 

25 

15 

4S 
18 

49.4 
33.9 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

35 
1* 

37 
20 

67 
30 

55 

24 

45 
28 

60 
36 

66 

42 

62 

44 

47 
31 

38 
18 

44 
19 

64 

40 

66 
39 

42 
32 

38 
33 

56 
35 

53 
29 

43 
28 

36 

14 

51 
26 

56 

34 

52 

33 

42 
33 

42 
36 

44 
34 

36 
19 

33 
20 

37 
18 

36 
31 

32 
11 

44 
8 

46.1 
27.7 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

37 
2* 

42 
32 

63 

36 

69 

31 

63 

31 

62 

43 

70 
46 

62 

44 

44 
29 

44 
25 

54 
29 

5« 

45 

60 
37 

43 
34 

42 
37 

67 
39 

52 
39 

49 
27 

42 
18 

67 
35 

S3 
43 

51 
43 

45 
38 

4« 
40 

45 
32 

38 
23 

41 
30 

48 
32 

40 
28 

28 
18 

50 
21 

49.9 
33.2 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

36 

17 

39 
25 

55 

30 

55 

25 

48 
24 

62 

35 

66 

38 

65 

47 

♦7 
34 

38 
18 

44 
19 

54 
40 

67 
42 

42 

31 

39 

33 

55 
36 

64 
30 

50 
31 

37 
13 

49 
29 

56 

30 

51 
33 

43 

36 

42 

34 

42 
36 

39 

20 

34 
22 

40 
23 

36 
30 

30 
12 

44 

7 

46.6 
28.3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
26 

43 
30 

58 
38 

56 

34 

46 
30 

61 
44 

69 

46 

60 
39 

39 
28 

40 
23 

49 
30 

66 

45 

60 
35 

38 
33 

40 
35 

58 
38 

67 
38 

47 
24 

39 
22 

53 

34 

50 
41 

49 
43 

44 
37 

44 
37 

44 
31 

40 
27 

38 
27 

43 

34 

40 
25 

25 

15 

47 
IS 

47.3 
32.9 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

37 
22 

41 
27 

59 

35 

55 

30 

62 
29 

62 

43 

6« 

44 

65 

46 

48 
34 

40 
22 

62 

27 

63 

44 

69 

44 

49 
32 

40 
34 

55 

37 

56 
36 

46 
31 

38 
17 

52 

28 

54 
36 

48 
40 

46 
37 

42 
36 

45 

36 

41 
22 

38 
25 

44 
30 

42 
30 

33 

15 

47 
13 

48.5 
31.6 

NEWTON 

MAX 
MIN 

34 
15 

35 

20 

37 
28 

53 
25 

61 
23 

44 
25 

62 

33 

61 
40 

91 

24 

39 

16 

36 

le 

47 
36 

54 

38 

59 

30 

39 

30 

34 
32 

50 
28 

54 
28 

43 
12 

42 
14 

47 
29 

46 
33 

44 
33 

36 
33 

42 
35 

38 

17 

36 
19 

34 
23 

38 
27 

36 
10 

22 
9 

42.6 
25.3 

PATERSON 

MAX 

MIN 

37 
25 

43 
27 

44 
32 

57 

34 

65 

28 

47 
30 

60 

46 

68 
48 

94 
39 

37 
22 

40 
24 

49 
39 

94 

49 

60 
32 

37 
33 

49 
36 

58 
35 

55 

37 

46 
20 

40 
21 

53 

37 

92 

40 

49 
36 

40 
36 

45 
37 

43 
26 

41 
27 

38 
32 

45 
36 

48 
16 

32 
IS 

47.4 
31.8 

PEM8ERT0N  3  E 

MAX 
MIN 

39 
18 

43 
28 

63 
37 

58 
26 

54 
30 

64 

46 

73 
45 

65 
55 

94 
37 

49 
20 

68 

30 

97 

49 

62 

44 

48 
35 

46 
39 

58 
39 

56 
35 

50 
32 

42 
16 

58 
31 

51 
39 

91 

41 

50 
38 

45 
37 

45 
36 

41 

21 

41 
24 

48 
29 

47 
31 

34 
20 

SO 
14 

51.5 
32.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

38 
22 

39 
29 

58 
31 

58 
26 

55 
26 

68 
42 

65 

52 

63 
35 

43 
36 

40 
22 

47 
26 

56 

42 

97 

44 

47 
33 

38 
32 

54 
36 

55 
32 

52 
32 

39 
6 

62 
29 

54 
34 

54 
37 

46 
37 

43 
36 

43 
36 

40 
23 

38 
26 

40 
27 

40 
31 

33 

3 

46 
6 

48.0 
29.9 

PLAINFIELO 

MAX 

MIN 

38 
20 

43 
26 

59 

36 

58 

27 

46 
28 

60 

45 

67 

41 

62 

41 

41 
32 

41 
21 

50 
23 

60 
43 

58 
40 

40 
33 

40 
36 

57 
39 

57 

34 

47 
28 

39 
16 

55 

31 

54 
36 

46 
42 

46 
37 

43 
37 

44 
35 

41 
22 

37 
24 

43 
28 

40 
28 

28 
15 

47 
12 

47.6 
30.8 

PLEASANTVILLE  I  N 

MAX 
MIN 

36 
20 

40 
23 

46 
30 

59 

25 

60 
25 

56 

30 

67 

40 

70 

50 

66 

44 

49 
20 

45 
23 

58 
28 

96 
36 

62 
38 

56 

45 

53 
43 

57 
38 

54 
41 

51 
16 

46 

17 

58 
40 

58 
46 

66 

42 

49 

43 

53 

31 

43 
22 

40 
21 

44 
21 

52 
22 

40 
19 

34 
22 

51.9 

31.0 

RIOGEFIELO 

MAX 
MIN 

42 
24 

45 
28 

58 
36 

56 

32 

53 

28 

58 
38 

66 
45 

58 
37 

37 
27 

38 
22 

46 
27 

55 
45 

57 
34 

36 
32 

39 
34 

56 
37 

55 
35 

45 
22 

38 
IS 

52 
32 

50 
38 

44 
39 

41 
36 

42 
36 

42 
34 

39 
23 

42 
25 

43 
30 

38 
23 

23 
15 

46 
17 

46.4 
30.6 

te*   r«f«rftDC«   DotsB   Collovlng  Station   Indai 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1956 


Day 

Of 

Month 

t3i 

Station 

s 

s 

1 

2 

3 

'^ 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

RUNYON 

MAX 
HIN 

40 
16 

44 
28 

62 

33 

60 
28 

53 
26 

64 
35 

70 
38 

67 

44 

S3 

34 

44 
20 

53 

21 

58 
36 

60 
34 

47 
34 

41 
33 

67 
33 

66 

34 

46 
32 

39 

11 

55 
25 

48 
30 

40 
32 

47 
34 

43 
38 

44 
37 

47 
17 

39 

20 

44 
26 

39 
31 

32 
19 

47 
12 

49.6 
28.6 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

38 

30 

41 
33 

52 

39 

51 
38 

49 
32 

55 

47 

63 

47 

60 
46 

46 
34 

40 
27 

52 

36 

52 

45 

55 

45 

45 
38 

43 
37 

w 

56 

40 

46 
28 

39 

28 

92 

37 

48 
39 

47 
41 

47 
39 

44 
38 

43 
39 

41 
29 

41 

31 

46 
36 

45 
30 

34 
16 

44 
19 

47.4 
36a9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

38 
18 

43 

19 

60 
32 

56 
24 

47 
28 

60 
43 

69 

39 

61 

48 

49 
32 

40 

19 

49 
22 

96 
44 

98 

43 

48 
33 

43 
35 

66 

38 

56 

32 

48 
29 

39 
14 

52 

27 

56 

34 

47 
39 

45 
37 

42 
36 

44 
36 

39 
19 

37 
22 

42 
25 

41 
32 

32 
15 

47 
13 

48.4 
29«9 

SUSSEX  3  N 

MAX 

m:n 

34 
17 

37 
19 

38 
28 

52 
28 

48 
21 

38 
22 

51 
35 

58 
45 

51 
30 

30 
10 

35 

17 

46 
29 

54 
34 

61 
26 

33 
28 

34 
30 

47 
26 

47 
30 

43 

13 

38 

13 

46 
27 

43 
33 

42 
32 

36 
31 

43 
33 

43 

19 

35 
17 

35 

25 

38 
21 

35 

10 

20 
8 

41.3 
24.4 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

39 
26 

43 
32 

61 
37 

57 
33 

52 

30 

61 

48 

68 
47 

61 

44 

44 
28 

42 
26 

48 
34 

93 

46 

90 
39 

40 
35 

41 
36 

55 

40 

55 
40 

50 
27 

39 
21 

TRENTON  KB  CITY 

MAX 
MIN 

39 
26 

41 
34 

61 

38 

58 
35 

52 
32 

58 
49 

69 
♦8 

60 
43 

43 
28 

42 
27 

54 
33 

54 

44 

59 
35 

41 
34 

40 
36 

57 
39 

53 
42 

49 
26 

39 
22 

65 
36 

52 

43 

50 
41 

46 
37 

46 
38 

49 
31 

38 

28 

40 
29 

4« 
36 

41 
26 

26 
17 

48 
20 

48.9 
33.9 

TUCKERTON  2  SW 

MAX 
MIN 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

1 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ME 

W  BRUNSWICK 

EXP 

STATION 

HEASUBED  UNDER  SOD 

1 

INCH 

UAX 

37 

40 

45 

45 

43 

50 

52 

53 

45 

41 

43 

47 

50 

42 

41 

48 

49 

44 

39 

45 

46 

44 

43 

43 

43 

40 

37 

40 

38 

33 

32 

43.2 

KIN 

32 

33 

37 

36 

25 

43 

44 

45 

37 

35 

34 

43 

42 

39 

39 

41 

41 

35 

32 

31 

40 

43 

40 

40 

36 

34 

33 

34 

32 

30 

30 

36.7 

2 

INCHES 

UAX 

37 

40 

44 

44 

42 

48 

50 

52 

46 

41 

42 

46 

49 

43 

42 

47 

47 

44 

38 

43 

45 

44 

43 

43 

43 

40 

37 

39 

38 

34 

32 

40.2 

HIN 

33 

34 

38 

37 

26 

42 

44 

46 

39 

37 

35 

43 

43 

40 

40 

41 

41 

37 

34 

33 

40 

43 

41 

41 

37 

35 

34 

35 

34 

31 

31 

37.6 

4 

INCHES 

HAX 

37 

39 

43 

43 

42 

48 

49 

51 

47 

41 

42 

46 

48 

44 

42 

46 

47 

44 

38 

43 

44 

44 

43 

43 

43 

40 

37 

39 

38 

35 

33 

42.6 

HIN 

34 

35 

38 

38 

28 

42 

44 

47 

40 

38 

36 

42 

44 

40 

41 

41 

42 

38 

35 

33 

40 

43 

41 

41 

38 

36 

35 

35 

35 

32 

32 

38.2 

8 

INCHES 

HAX 

40 

39 

41 

42 

42 

45 

48 

49 

47 

43 

42 

44 

47 

46 

45 

44 

45 

46 

42 

41 

43 

44 

44 

43 

43 

41 

40 

40 

40 

38 

36 

43.0 

HIN 

37 

37 

39 

40 

40 

42 

45 

47 

44 

40 

39 

42 

44 

43 

42 

42 

43 

43 

39 

39 

41 

43 

42 

42 

41 

39 

37 

37 

38 

35 

34 

40.5 

16 

INCHES 

HAX 

42 

41 

42 

43 

43 

45 

46 

47 

46 

47 

44 

45 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

44 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

43 

42 

41 

41 

41 

38 

43.8 

HIN 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

45 

46 

45 

44 

42 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

42 

41 

42 

43 

44 

43 

43 

41 

40 

40 

40 

38 

37 

42.3 

32 

INCHES 

UAX 

46 

46 

46 

45 

45 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

47 

48 

48 

47 

46 

46 

46 

45 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

44 

44 

44 

43 

45.8 

HIN 

46 

43 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

47 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

43 

42 

45.2 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative  humidity  averagea  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

III 

1 

Station 

1 

1 

0 

s. 

HI 

S  »  ► 

m 

1 

Jl 

g   1 

&       1 

• 
.1 
SI 

(3J 

cd 
o  t* 

n  w 
•  -  u 

a. 
m  m 

■■  H 

D. 
O  H 

8 

s 

Jf 
3 

3 
A 

4 

N  9 

1 

IN 

ATLANTIC  CITY  WB  CITY 

- 

- 

14.8 

38 

NE 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

7 

1 

1 

0 

16 

38 

7.9 

LONG  BRANCB 

SW 

18 

14.4 

42 

£ 

14 

- 

83 

0   75 

76 

0 

4 

9 

0 

1 

0 

14 

45 

7.7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SW 

14 

9.1 

35++ 

NNW 

18 

85 

87 

71 

77 

6 

6 

9 

0 

1 

0 

22 

- 

7.3 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

8.9 

34 

NW 

30 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

9 

0 

1 

0 

20 

40 

7.1 

-f-f  Fastest  observed  one  minute 
wind  speed.   This  station  is 
not  equipped  with  automatic 
recording  wind  Instruments. 
0  12:00  Noon 

Se«   reference   DOt«8  follovlng  StatloD   Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1956 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLAMTIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR   EQUIV 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CHARLOTTEBURC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

1.5 
2 

1 

T 
T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

FLEMINGTON  1   NE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 
T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.4 

.2 

HICHTSTOWN  1   K 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

INDIAN  MILLS   2   W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN   OM  GND 

T 

T 

T 

LAYTON  3   NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

1.5 

1 

1.5 
1 

1.0 
1 

T 

1.0 
T 

2.0 

T 

.3 

.2 

LITTLE  FALLS   WATER  CO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

.2 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

.5 
T 

.3 

T 

T 

T 

T 

NEWARK   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.1 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 

.1 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  3TA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1.0 

1 

1.0 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.1 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

PLAINPIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.8 

1 

.2 

T 

.3 

T 

30MERTILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

.2 

T 

TBENTOH  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

.1 

.1 

T 

TABLE  2 


CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW   JERSEY 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

<  S 

2    § 
<  5 

1 
< 

III 

H.  §  i 

X 

1 

1 

.3 

8 

s 

S 
1 

No   oi  Days 

H 

8.1  1 

G  ul  f- 

1 

s 

I 
o 

s 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

1 

&  § 

1 

S 

1 

.=1 

s5 

0   » 

5 

SEPTEKBER   1956 

MILLVILLE 

76. 8M 

56.  OH 

66. 4M 

89 

15 

37 

21 

112 

0 

0 

0 

0 

2.38 

1.14 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

SANDY   HOOK   LB    STA 

71.0 

60.0 

65.5 

85 

14 

44 

21 

0 

0 

0 

0 

3.18 

.0 

0 

7 

2 

OCTOBER   1956 

■  ILLVILLI 

67. 7M 

47.  DM 

57.  3M 

79 

16 

236 

0 

0 

0 

0 

1.93 

23 

.0 

0 

NOVEMBER  1956 

MILLVILLE 

58. 4M 

37. 4H 

47.  gH 

75 

3 

14 

24 

515 

0 

0 

0 

4.28 

2.00 

2 

T 

0 

4 

3 

2 
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Tables 

L-TI 

LLXj 

I        i 

IIJ 

iV^ 

11   1 

1/1 

l11< 

^i.y 

NEW   JERSEY 
DELAYED  DATA 

Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3KPTB1IBEI1   1955 

BRIDGBTOK   1    KK 

.03 

.03 

.03 

.01 

1.23 

.29 

.S3 

.29 

.26 

.02 

2.72 

OCTOBER   1955 

BBIDOETOD   1    KB 

.13 

.16 

.11 

.07 

.33 

T 

2.24 

.19 

1.52 

4.75 

HOVSUBER   1955 

BRIDCETON   1   ICE 

.07 

1.06 

.17 

.44 

1.74 

DECEMBER   1955 

BRIDOETOll   1    NE 

.02 

.29 

T 

.31 

JAKOARY   1956 

BRIDOCTON   1    KB 

.37 

.43 

.22 

.03 

.07 

.14 

.44 

.06 

.20 

.05 

2.01 

FEBRDAHY   1956 

BRIDCETON   1    KB 

.09 

.68 

.41 

.74 

T 

.17 

.32 

.93 

.03 

.17 

.01 

.10 

3.65 

HARCR   1956 

BRIDCETON   1    NE 

.02 

.27 

.13 

.02 

.09 

.54 

.06 

.07 

.52 

.65 

.75 

.70 

.10 

.07 

.04 

.32 

4.35 

SEPTEMBER   1956 

UILLVILLE 

T 

1.14 

.03 

T 

T 

.01 

.09 

.01 

.23 

.11 

T 

.05 

.12 

.03 

.56 

T 

2.3S 

SANDY   HOOK  LB   STA 

.05 

.93 

.03 

T 

T 

.27 

.21 

.44 

.11 

.42 

.09 

.61 

3.16 

OCTOBER   1956 

ailXVILLE 

T 

.37 

.27 

1.50 

.31 

.03 

1.93 

- 

- 

- 

NOVEMBER   1956 

BERLIN   1    V 

.50 

.35 

.10 

1.25 

.30 

.75 

3.25 

MILLTILLE 

2.00 

.02 

T 

.06 

.05 

.05 

.06 

T 

.37 

1.05 

T 

.53 

.09 

T 

4.28 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

s 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■s 

SEPTEHBER  1956 

HILLVILLE 

UAX 

91 

90 

91 

87 

88 

85 

86 

70 

72 

68 

73 

78 

84 

89 

83 

86 

69 

72 

63 

63 

87 

67 

72 

66 

59 

58 

76.8 

UIN 

72 

75 

65 

64 

63 

68 

64 

51 

46 

42 

50 

61 

65 

66 

62 

60 

51 

40 

57 

37 

41 

57 

47 

50 

52 

52 

53 

56.0 

SAMDY  HOOK  LB   STA 

UAX 

76 

79 

79 

78 

82 

80 

74 

69 

65 

67 

70 

73 

76 

85 

78 

74 

77 

66 

68 

64 

62 

68 

73 

72 

66 

62 

57 

57 

69 

64 

71.0 

HIN 

72 

70 

68 

71 

68 

71 

66 

59 

56 

56 

58 

65 

65 

68 

56 

59 

66 

56 

60 

56 

44 

48 

59 

60 

57 

52 

52 

54 

52 

56 

60.0 

OCTOBER   1956 

UILLVILLE 

UAX 

64 

68 

72 

71 

68 

70 

69 

70 

59 

61 

72 

79 

77 

72 

68 

60 

70 

69 

69 

70 

54 

58 

64 

67 

67.7 

HIN 

48 

41 

52 

54 

56 

43 

46 

38 

31 

40 

37 

43 

49 

59 

44 

39 

50 

62 

55 

44 

46 

48 

47 

55 

47.0 

NOVEHBER  1956 

aiLLTILLE 

■AX 

71 

75 

69 

64 

69 

68 

58 

45 

58 

68 

54 

65 

70 

72 

48 

52 

66 

32 

48 

49 

48 

43 

51 

58.4 

HIN 

63 

52 

45 

55 

53 

54 

42 

35 

21 

43 

42 

53 

40 

26 

25 

27 

14 

17 

30 

26 

31 

29 

37.4 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSET 
DECEMBER  1956 


trWK.,    AshcvtlU,  n.    C.  —  B/58 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 

-  ill  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSET 
DECEMBER  1956 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approxlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froM  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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ALLENDALE 
•ATLANTIC    CITT    MS 
AUOUBON 

BASS   RrvER   ST   FOREST 
BELLEPLAIN 

BELNAR 
BELVIDERE 
BERLIN    1    U 
BLACKWELLS  MILLS 
300NTON   J    SE 

BRanCmvIllE 
BftlOGETON    1   NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR    RESERVOIR 
CANOE   BROOK 

CANTON 
CAPE    MAY    3    W 
CEOAR    OROVE 
CENTER TON 
CHARLOTTE BURG 

CHATHAM 
CHATSWOHTM    5    S 
CLAVTON 
CLINTON 
OEEPXATER 

ELIZABETH 

6LIZABETHP0RT 

ESSEX  FELLS  S£Rv  BLOG 

FLEMINGTON  I  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 
GLASS80R0 

great  meadows  *  n 
greenmooo  lake 

MACKENSACK 

MAMMONTON  2    NNE 

HIGHTSTOmN  1  N 
nICHTSTOMN  PUMPING  ST< 
INDIAN  MILLS  2  M 

IRVING TON 
JERSET  CITY 
LAKEWOOO  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAVTON  3  NW 

LEESBUHG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
LUMBERTON 


County       g* 


0346   CAMDEN 


lOTZl    MONMOUTH 
!0T?9  IWARHEN 
07*7  ICAMDEN 
!oa'.7  'SOMERSET 
|0907  iMORBIS 

10973  .SUSSEX 
1026    CUMBERLAND 
1211  iBkJRLIN&TON 
■USSEK 

,1335    ESSEX 


13^3 
13^1 
1472 
15L2 
[1582 


SALEM 
CAPt  MA 
ESSEX 
SALEM 
S5AIC 


1S90  'morris 
1598  iaURLr*6T0N 
1708  IGLOUCESTER 
17<.9  IHUNTERDON 
2209  ISALEM 

2«44  'union 
2t>^Z   lUNlON 
2768  ESSEX 
3029  'mUNTERDON 
3102  iC^MBERLANO 


ERCER 
MERCER 
BURLINGTON 


60  ESSEX 
39  HUDSON 
27  OCEAN 
35  iHUnTEROON 
35  SUSSEX 


4762  CUMBERLAND 
4887  PASSAIC 
4987  MONMOUTH 
5003  MORRIS 
5055  BURLINGTON 


54  75  04 
39  37  74  26 
39  16  '  74  52 


139    28 

40  04 

41  07 


1    36    56 

I  a  40  52 
I  6  39  31 
'   S  141   03 


<.0    40 

6   40   39 
bO   50 
[10   40   31 


74  21 

75  25 

74  S7 
T4    13 

75  10 
74    26 

74    23 


2 

40  22 

6 

39  14 

1 

40  18 

10 

40  48 

2 

"" 

74    11 

74   57 
74    51 


Obser-j 
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Time 
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BERGEN    COUNTY    ENGS 
U.    S*    MEATHER    BUREAt 
IRVlN    J,    NVGREN 
N.Y.    FORESTRY    SVC 
MRS*     to    C.     HOFFMAN 

CITY    WATER    DEPT 
MISS    C.    S.    HlXSON 
SAMUEL    H,    MC    CULLEV 
ItNRY    M.    MILLER 
lERSEY    CITY    WTR    WKS 

7A    AL8EKT    H.    L'AVENPOWT 
RADIO    STATION    nfSNJ 

6p  jpublic  svc  £  +  g  co 
rk  water  oept 

lONWEALTM    WTR    CO 


I    PONT    OE    NEMOURS 

HON  CO  Park  comm 

SEWAGE  TREftTHENT  PL 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 

LO  YOUNG 

I  LOPER 

IK  J(  MOKEAU 
'.  J.  e<  SANGREti 
lAEL  OZYOHSkI  JR( 
GEORGE  T.  WJGiilNS 
GLN  COUNTY  ENG3 

HUBBARD  PARKMURS 

J.  OEPT.  OF  CONS 

lES    R.    PICKE^tlNG 

DEPT   WATER   *   SEWAGE 

EDWARD    ENTWISTLE 


INT    MEETING    GARi 
IMIO  IjEHStY    CITY    WTR    DEPT 
"IID  IMIO  IgEORGE    (j.    WADOIL 
6P  'E.    E.    case 
I.    DEPUE 


2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 


8A   8A 


LEESBURG  STATE  FARM 
ASSAIC  VLV  WTR  COMN 

STORM  WARN.  OSPL 
8THUR  BARKMAN 

JAMES  LAWTON 


MACOPIN  INTAKE 

MANVILLE 
MARLBORO  SCS 
MARL TON  1  W 


MORRIS  PLAINS 
NEWARK  we  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 
NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSOU 

PEMBERTON 


3  £ 


PHILLIPSBURG 
PHlLLIPSeuRG  BRIO! 
PLAINFIELO 
PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 

PRINCETON  WATER  w( 

RIDGEFIELD 
RINGWOOD 

RUNVON 

SANDY  HOOK  LB STA 
SOtlERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
RINGFIELD 


sus: 


3  I 


SWtOESaOftO  5  Ml 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2    w 
TRENTON  2 
■TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINE LAND 

WANAUUE  RAYMOND  I 

WATCHUNG 

WERTSVILLE 


NEW  STATIONS 
ID  BROOK  1  W 


County   01 


PASSAIC 
BERGEN 

SOMERSET 


BURLINGTON 


BERGEN 
CUMBERLAND 
MORRIS 
BURLINGTON 


5769  (MORRIS 
6026  iESSEX 
6062  JHIDDLESEX 

146  iBERGEN 

177  iSUSSEX 

6';60    PASSAIC 
544    HUNTERDON 
560    ESSEX 

6775    PASSAIC 

I    BURLINGTON 

6974    WARREN 
I    WARREN 
7079    UNION 
7123    HUNTERDON 
7131    ATLANTIC 

7328    MERCER 
7393  lUNION 
7545  iBERbEN 
7587    PASSAIC 
7825    MlDOLESeX 

7869  ImONMOUTH 
8194  ISOMERSET 
8402  JMORRIS 


1927    SOMERSET 


0  2B 
40    5  7 

1  03 


40  28 

74  01 

40  34 

74  37 

40  58 

74  28 

2 

40 

57 

2  |40 

2  40 

13 

1  39 

35 

6  39 

29 

8  41 

03 

8 

40 

40 
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'■   DEPT 


NEWARK  WATER 
ROBERT  Ct 
JOHN  L.  RADCLIFFE 
GEROW  BRILL 
DAVID  GRISCOM 

tLMEK  EARLE 


JERSEY  CIT 


:»J1 


NEWARK  WATER  UEPT 
A,  COUGMLliM 

CUUNTY  ENGINEER 

.  DEL  VECCHIO 

CHARLES    A.    OOcHLERT 

SEWAGE    DISPOSAL    I 


IfJCETON    WATER    C( 
MWAV     VLY     SWG    AU' 
tiEOklifc    P,    KIRSTEN        I    ; 
JERSEY    WTR    SUPPLY^ 
I.    WATER    COMAl  ,    : 

S.  COAST  GUARD 
£■  HAVER 

JERSEY  CITY  D  P  W 
M.J.  DEPT  UF  CONS 
BRICE  B.  STANTON 


VERNON  W(  MOTT 
STATE  HOME  FOK  WOMEN 
WATER  SUPPLY  CUMM 
BONNIE  BURN  SANi 
ROBERT  M.  MANfjERS 

TOWN  ENGINEER 
lACKENSACK  WATER  CO 
WOODROW  W.  HALTEi 


3    5  7    C 


t      1-COASTAL;      2-DELA«AREi      3-GIt£AT  EGG  BARBOR; 


-HACESMSACK ; 
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7-MULLICA ;       8-PASSAIC ;       9-RABWAY :       JO-RARITAN ;       11 -ROCKAITAY 


■   Bureau   Offl^ 


Flrurcs  and  letters  tollovlng  tbe  station  name,  sucb  as  12  SSW,  indicate  distance  In  Biles  and  dlrcci 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  in  tbe  June  and  Deceaber  Issues  of  tbis  bulletin. 

Moathljr  and  seaaoaal  snovfall  and  heating  degree  days  for  tbe  precedlDg  12  sonths  will  be  carried  In 

Stations  ADpearlDg  In  tbe  Index,  but  for  whlcb  data  arc  not  listed  !□  the  tables,  either  are  slssing 
DlTisloos,  aB  used  In  Table  2,  becane  effective  vitb  data  for  Septeaber  1956. 
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NEW  JERSEY  -  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


In  spite  of  an  unusually  cool  spring  and 
summer,  the  yields  per  acre  of  several  crops 
reached  record  high  levels  during  the  year. 
Adequate  precipitation  was  an  important  fac- 
tor in  this  achievement.   Snow  and  ice  storms 
in  March  and  December  caused  extremely  great 
damages  and  many  casualties.   December  was 
unusually  warm,  one  of  the  warmest  on  record. 

WEATHER  EFFECTS 

Farm  work  was  severely  limited  by  cold  weather 
in  January  and  by  wet  conditions  in  February 
and  March.   As  a  result,  most  field  operations 
got  off  to  a  slow  start  in  April,  and  all 
crops  were  about  ten  days  to  two  weeks  late 
due  to  a  prolonged  cold  spell  during  the 
month.   Conditions  took  a  turn  for  the  better 
during  the  first  half  of  May,  during  which 
all  crops  made  excellent  progress  favored  by 
warm  temperatures  and  well-spaced  rains. 
Frost  on  May  17  brought  heavy  damage  to  cran-^ 
berries  in  unprotected  bogs,  and  considerable 
damage  to  blueberries  and  other  crops.   An 
exceptionally  late  frost  on  May  25  again 
caused  extensive  damage  to  unprotected  cran- 
berries and  to  blueberries,  strawberries, 
snap  beans,  cucumbers,  and  tomatoes.   Crops 
made  a  good  but  slow,  comeback  during  the 
latter  part  of  May  and  first  third  of  June 
as  nighttime  temperatures  remained  cool. 
Warmer  temperatures  after  the  middle  of  June 
promoted  excellent  growth,  but  some  irrigation 
was  also  required.   Harvesting  of  blueberries, 
tomatoes,  and  corn  and  general  field  work 
were  interrupted  by  frequent  rains  in  July; 
crops  made  excellent  growth  during  the  month 
in  spite  of  rather  cool  temperatures.   Several 
rainless  periods  in  August  provided  excellent 
opportunities  for  curing  hay,  and  for  harvest 
and  cultivation  operations.   Late  summer  vege- 
tables and  fall  crops  made  good  growth.   Lima 
beans ,  and  green  and  red  peppers  moved  in 
volume  in  August,  and  harvesting  of  broccoli, 
cauliflower,  lettuce,  and  spinach  commenced. 
In  spite  of  somewhat  deficient  rainfall  and 
cooler  than  usual  temperatures  in  September, 
late  season  crops,  particularly  the  hardy 
fall  vegetables,  made  satisfactory  progress. 
Frosts  on  September  10  and  20  damaged  immature 
cranberries  on  unprotected  bogs,  and  tender 
vegetables  on  the  highlands,  delaying  the 
cranberry  harvest  and  reducing  the  fresh  vege- 
table movement.   Ground  preparation  for  winter 
grains  made  good  headway.   The  harvesting  of 
apples,  peaches,  and  grapes  progressed  under 
favorable  September  weather.   A  long  dry  spell 
after  the  first  week  in  October  was  very  fa- 
vorable for  harvest  operations.   Frosts  on 
October  10th-12th  practically  closed  out  the 
tender  vegetable  harvest,  but  movement  of 
hardy  varieties  and  root  crops  reached  their 
peak.   Plentiful  moisture  supplies  and  mild 
weather  during  the  latter  part  of  October 
enabled  winter  grains  to  get  a  good  start. 
Harvesting  of  grain  corn  and  soybeans  was 
interrupted  by  wet  weather  at  the  beginning 
of  November,  and  the  harvest  was  completed 
in  a  warm  December . 

May  frosts  sharply  reduced  the  crops  of  cran- 
berries and  blueberries,  but  had  lesser  effects 
on  other  New  Jersey  crops.   The  rest  of  the 
growing  season  was  so  unusually  favorable 


that  the  over-all  production  increased  strik- 
ingly over  the  1955  figure.   The  yields  of 
corn,  wheat,  soybeans  for  beans,  all  hay, 
potatoes,  and  sweet  potatoes  set  new  high 
records,  and  other  crops  registered  near- 
record  yields.   Aside  from  blueberries  and 
cranberries,  only  cucumbers  made  a  sizable 
decline  in  yield  from  the  previous  year. 

TEMPERATURE 

An  unusually  cool  spring  and  summer  tempera- 
tures that  tended  toward  the  cool  side  vied 
with  a  very  warm  December  as  the  outstanding 
temperature  feature  of  the  year.   January  was 
a  little  colder  than  usual,  the  result  of 
about  two  weeks  of  chilly  weather  rather  than 
unusually  low  temperatures.   The  tables  were 
turned  sharply  in  Fiebruary,  which  was  one  of 
the  warmest  since  1885;  the  first  half  of  the 
month  was  quite  warm,  but  the  rest  of  the 
month  saw  alternating  cold  and  warm  periods. 
After  a  week  of  warm  weather  in  March,  cold 
air  dominated  the  rest  of  the  month,  and  con- 
tinued into  the  opening  days  of  April.   A  few 
days  in  the  first  and  last  weeks  of  April  were 
warm,  but  the  rest  of  the  month  was  cold,  and 
resulted  in  one  of  the  coldest  Aprils  since 
1885.   May  was  the  third  consecutive  cold 
month,  the  result  of  nearly  continuous  chilly 
weather  during  the  last  half  of  the  month,  and 
featured  freezing  temperatures  as  late  as 
the  25th.   There  was  a  welcome  turn  to  warmer 
weather  in  June  and  maximum  temperatures  at 
two  stations  reached  the  100°  mark,  the  only 
such  occurrence  during  the  year.   Cool  and 
warm  periods  were  of  short  duration  so  that 
temperature  averages  for  June  were  only  a 
little  warmer  than  usual .   After  two  warm 
days  in  July,  the  weather  turned  cool  and 
remained  so  for  almost  the  entire  month;  it 
was  the  coolest  July  since  1924.   In  August, 
temperatures  alternated  between  cool  and  warm 
at  weekly  intervals,  and  included  a  markedly 
chilly  period  from  the  20th  to  the  26th.   Sep- 
tember opened  with  a  6-day  warm  cycle,  but 
the  rest  of  the  month  was  almost  entirely 
cool  or  cold;  frost  and  some  freezing  tempera- 
tures were  reported  on  the  10th,  and  freezing 
temperatures  were  common  on  the  21st.   Cool 
weather  continued  in  the  first  2  weeks  of 
October,  and  returned  at  intervals  later  in 
the  month,  but  most  of  the  last  half  of  the 
month  was  warm  enough  to  raise  monthly  aver- 
ages to  near  the  usual  levels.   Periods  of 
very  warm  weather  in  November  overcame  a  very 
cold  last  week  to  result  in  average  tempera- 
tures a  little  above  the  seasonal  expectancies. 
Chilly  weather  occurred  only  infrequently  in 
December;  temperatures  climbed  into  the  70 's 
at  the  end  of  the  first  week,  and  the  month 
became  one  of  the  warmest  Decembers  on  record. 

Runyon,  with  35  days  with  maximum  temperatures 
of  90°  or  higher,  took  top  honors  in  that 
category,  and  shared  with  Hammonton  2  NNE  the 
distinction  of  reporting  the  highest  tempera- 
ture of  the  year,  100°,  occurring  on  June  14 
at  both  locations.   Layton  3  NW  reported  the 
greatest  number  of  days  with  freezing  minimum 
temperatures,  178,  the  greatest  number  of 
occurrences  of  temperatures  0°  or  below,  2,  and 
the  lowest  temperature  of  the  year,  -5°  on 
March  1.   Charlotteburg  reported  the  greatest 
number  of  cold  days,  with  24  days  on  which 
the  temperature  failed  to  rise  above  32°. 


TOATHER  SUMMARY  (Continued) 


PRECIPITATION 

Annual  precipitation  totals  closely  approxi- 
mated the  usual  figures  throughout  the  State, 
although  there  was  a  tendency  toward  dryness 
in  the  north-central  portion.  Precipitation 
occurred  at  well-spaced  intervals  throughout 
the  growing  season. 

January  was  rather  dry  until  a  6-day  wet 
cycle  began  on  the  9th.   The  fourth  week  was 
dry,  but  a  spell  of  wet  weather  extended  from 
the  closing  days  of  the  month  through  the 
first  week  in  February.   Frequent  rains  in 
February  resulted  in  one  of  the  wettest  such 
months  since  1885.   March  also  was  wet,  par- 
ticularly in  the  south  portion  where  more  of 
the  precipitation  occxirred  as  rain.   A  drying 
tendency  began  in  April  and  continued  with 
greater  intensity  in  May,  as  daily  precipi- 
tation amounts  became  smaller  rather  than 
less  frequent.   The  frequency  of  occurrence 
decreased  a  little  in  June,  but  daily  amounts 
were  greater,  particularly  in  the  south  por- 
tion.  Precipitation  was  frequent,  and  often 
heavy,  in  July.   There  was  a  turn  to  dryness 
in  August,  as  3-day  wet  cycles  occurred  at 
weekly  intervals.   Precipitation  in  September 
was  considerably  heavier  in  the  north  portion 
than  elsewhere;  the  second  week  was  quite  dry, 
but  the  last  half  of  the  month  was  rainy.   The 
dry  period  from  October  8  to  17  was  the  longest 
of  the  year;  precipitation  was  frequent  and 
usually  light  during  the  month,  but  some  heavy 
amounts  during  the  last  week  boosted  the 
monthly  totals  to  respectable  proportions. 
After  opening  with  a  3-day  rainy  period,  No- 
vember was  dry  until  the  middle  of  the  month 
when  heavy  rains  were  noted  throughout  the 
State.   The  first  week  in  December  was  rather 
dry,  but  precipitation  during  the  rest  of  the 
month  was  frequent  and  heavy. 

Significant  amounts  of  precipitation  (0.10 
inch  or  more)  occurred  most  often  at  Milton, 
on  120  days.   The  honors  for  the  greatest 
frequency  of  heavy  daily  amounts  (1.00  inch 
or  more)  were  shared  by  Clayton,  Elizabeth, 
and  Macopin  Intake:   16  each.   The  greatest 
dally  precipitation  amount  was  5.80  inches, 
reported  on  November  2  at  Bridgeton  1  NE. 

SNOWFALL 

Heavy  snowstorms  in  March  and  April,  and  a 
rather  snowy  January  Just  about  completed  the 
snowfall  picture  for  the  year.   Snowfall  in 
February,  November,  and  December  was  consider- 


ably less  than  usual,  reflecting  the  mild  tem- 
peratures that  prevailed  in  those  months.   The 
heavy  totals  in  March  and  April  were  the  result 
of  heavy  falls  on  a  few  days,  rather  than  more 
frequent,  lighter  amounts  as  in  January.   Of 
the  stations  for  which  complete  annual  snow- 
fall totals  could  be  obtained,  the  greatest 
was  55.3  inches  at  Oak  Ridge  Reservoir,  but 
this  was  exceeded  by  several  inches  at  Canl- 
stear  Reservoir.   The  greatest  depth  on  the 
ground  was  26  inches  measured  at  Oak  Ridge 
Reservoir  on  March  20. 

DESTRUCTIATE  STORMS  AND  FLOODS 

Severe  weather  features  other  than  hurricanes 
were  far  more  damaging  and  cost  more  casual- 
ties in  1956  than  in  the  previous  year.   Snow 
and  ice  storms  in  March  and  December  resulted 
in  many  highway  and  pedestrian  accidents,  with 
many  casualties;  damages  were  extremely  great. 
Another  severe  snowstorm  occurred  in  April, 
causing  great  damages,  and  minor  damages  re- 
sulted from  frequent  glazing  conditions  in 
January . 

Seven  persons  lost  their  lives  as  a  result  of 
lightning  strikes  in  May  and  September,  and 
more  than  6  were  Injured.   Eight  persons  were 
injured  by  one  of  the  2  tornadoes  that  occurred 
on  July  13.   Several  persons  were  injured  in 
other  windstorms  in  July  and  September. 

The  tornadoes  and  one  other  storm  in  May  that 
may  have  been  a  tornado  caused  considerable 
damage  in  very  small  areas.   A  hailstorm  on 
June  10  caused  major  crop  damage.   Heavy  rains 
in  July,  August,  and  September  caused  major 
damages  to  roads,  fields,  residences,  and 
business  establishments,  and  the  storm  of 
September  6  resulted  in  flash  floods  of  brief 
duration  in  the  northeast.   Considerable  dam- 
age was  done  by  other  windstorms  in  February, 
April,  and  September,  and  by  lightning  in  May, 
August,  and  September.   The  winds  of  hurricane 
Flossy  during  September  26  to  28,  and  another 
coastal  storm  in  October  resulted  in  heavy, 
pounding  seas  that  did  considerable  damage 
to  shore  Installations.   Flash  floods  were 
reported  in  July  and  September,  but  no  other 
flooding  was  noted  during  the  year. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found 
in  the  monthly  Issues  of  this  publication. 

Harold  S.  Lippmann,  Cllmatologlst 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

T 

i 


April 


July 


August 


ATLANTIC  CITr  KB 

33 

2 

AUDUBON 

32 

3 

8ELLEPLA1N 

30 

4 

BELVIOERE 

29 

3 

600NTON  2    SE 

30 

2 

6RI0GET0N  I  NE 

30 

7 

BURLINGTON 

32 

1 

CANOE  BROOK 

3U 

3 

CAPE  MAT  3  a 

33 

711 

CHARLOTTEBURG 

26 

5 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

31 

e 

ELIZABETH 

32 

9 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 

29 

1 

FLEMINGTON  1  NE 

30 

6 

FREEHOLD 

30 

9 

HAMMONTON  2  NNE 

31 

8 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

31 

IN 

INDIAN  MILLS  2  W 

30 

7 

JERSEY  CITY 

31 

5 

LAKEWOOD  2  ENE 

30 

e 

LAMBERTVIU.E 

31 

6 

LAYTON  3  NH 

26 

1 

LEESBURG  STATE  FARM 

31 

2 

LITTLE  FALLS  1  E 

31 

e 

LONG  BRANCH 

31 

4 

LONG  VALLEY 

29 

2 

MILLV1LLE  CAA  AIRPORT 

31 

0 

MOORESTOMN 

31 

5 

MORRIS  PLAINS 

30 

6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

32 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

31 

8 

NEWTON 

27 

1 

PATERSON 

32 

6M 

PEMBERTON  3  E 

31 

3 

PHILL1PS6URG 

31 

8 

PLAINFIELD 

32 

1 

PLEASANTVILLE  1  N 

30 

2» 

RIOGEFIELD 

31 

8 

RUNYON 

32 

0 

SANDY  HOOK  LBSTA 

33 

0 

SOMERVILLE 

31 

7 

SUSSEX  3  N 

27 

9 

TRENTON  2 

31 

9 

37  •3M 

33t0 

39.'>M 


35.6 
3S.6 
30<6 


3«iO 
36.7 
30«g 


1,0,0 
39.2 
«0.2 
37.0 
33.9 

39.0 
37.9 


36.4 
37.0 
33.9 
38.9 
37.6 

35.4 


49.3M 

50.7 

44.8 


47.9 

47.6 
46.2 
45.4 
49.0 
46.8 

46.9 


56.0 
60. B 
59.9 
60.2 
55.7 

58.6M 

60.8 

56.8 

58.6 

53.5 


61.2 
59.6 
66.7 


70. IM 
73.0 
69.  OM 


57.3 

- 

2.5 

69.2 

56.3 

67.8 

59.3 

71.3 

59.3 

- 

2.4 

70.7 

57.7 

69.7 

58.9 

- 

2.2 

71.9 

59.2 

- 

2.5 

70.7 

55.4 

- 

4,0 

67.4 

59.5 

- 

2.6 

71.6 

59.0 

. 

4.0 

70.5 

59.8 

1.6 

71.3 

58.8 

2.5 

70.3 

56.5 

3.9 

69. 3M 

59.2 

- 

1.9 

71.1 

59.9 

. 

.4 

72.0 

55i9M 

- 

4.3 

70.7 

59.0 

- 

2.2 

70.5 

56.3 

- 

4.1 

68.4 

59.6 

72.0 

70.5      -    5.0 


72.4 
71.1 
71.8 
73  •4M 
72.1 

72.9 


70.8 
73.7 
72.8 


60.2     I-    3.3 


56.4 
57.  IM 
56.2 


46.9 
49.1 
43.6 


46. 4M 

47.4 

44.3 

49.7 

41.0 

46.  5M 

47.5 

46.6 

43.2 

43.6 

46.3 


44.2 
45.2 
39.8 


45.0 
46.4 
42.8 

47. 9M 


54.7  -       .7 

50.6  .0 

55.3 

47.6  !    -    2.3 


54.2 

53.4 
50.8 
51.3 


52.6 
48.0 
53.9 

52.1 
52.4 
49.9 

53.1 

51.0 
53.1 

52.9 
48.2 
53.0 

53.4 

52.4 
92.6 

52.4 


1.6 
.2 

1.0 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


May 


July 


September 


ATLANTIC  CITY  WB 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOReST 

BELLEPLAIN 

6ELMAR 

BELVIOERE 
BERLIN  1  W 
8LACKHELLS  MILLS 
eOONTON  2  SE 
eOUNO  BROOK  1  W 

BRAKCHVILLE 
BRIDGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEOAR  GROVE 

CMARL0TTEBUR6 

CHATHAM 


5  S 


CHATSWORTh 

CLAYTON 

CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETMPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

I RV I NGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEHOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 

LEESeuRG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 

MAHWAH 
HANVILLE 
HARLTON  1  W 
HAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE    CAA    AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MiLFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 
ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PMILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

RtDGEFlELO 
RINGWOOD 

9UNY0N 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEOESBORO  3  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  OAM 

WERTSVILLE 

WESTFIELD 

WOODCLIFF    LAKE 
WOODSTOWN    2    NW 


-lf48 
-1.75 


2.37 
2.06 


3f62 

7.07 

2>30 

<>.3S 

3.07 

-l.Ol 

8.86 

2.17 

3.87 

3.071 

-1.16 

8.28 

2.6i 

5.67 

2.<.S 

-1.87 

3.80 

2.08    -2.00 


2.26    -2.27 


2.4<>    -1.89 


-1.28 
-1.15 
-1.72 
-1.13 


a.^e: -1.90 


2.62 
2.36 


5.67       1.9<. 


4.79       1.01 
5.86 
6.37 

7.96       3.7 
4.67 

7.39|      2.02 
7.161 

5il3|         .93 

5.65| 

8.39: 

4.97.        ,73 

8.70' 

6.03       l.tl 


S.18<      3183 


3.96:  -    .0'. 


3.841  -    .36 


3.70 
3.32 


7>3e 
«i76 
6.43 


3.51 
7.20 
6.33 

9.55 

5.74 


3.25    -1.47 


2.20    -3.68 


4.24   -    .72 


-1.06 
-1.75 


-2.15 
-2.11 


-1.32 
-2.52 

-1.19 


3.32 

2.83   ' 
3.98 


3.08   ' 

4.84 
2.61  ' 
2.77 
2.47 
3.92 

3.73 


-1.12 

-  .95 

.33 
-2.33 

-2.26 

-l.»7 

-  .86 


3.03    -    .48 


6.03       1.75 


5.88      2.67 


9.03       5.39 


4.50       1.18 


2.21! -Ii56 


5.04!      1.73 


5.92 
3.49 
2.28 


2.24 
3.40 
4.32 

2.89 

3.76 


-1.15 
-1.51 


4.22 
3.59 

1.08 

3.32 

3.00 


5.18       1.65 


2.48    -1.55 


3.51    -    .23 


4.10    -    .13 


3.61    -1.08 
4.21    -    .10 


;  4.41 
5.42 
4.60 


2.31    -1.52 


2.25    -1.69 
3.12    -1.24 


».4« 

3.57 


4.28 
3.69 
4.S1 
3.49 


4.07 
4.83 
4.81 


9.91 

4.43 
4.18 


4.33 
3.30    - 
2.641  -1.10 
3.»li 


3.87 
3.78 
3.61 
3.38 

3.77 


3.40 


6.07 
3.52 

3.71 

3.29 
4.36 
3.93 

3.62 


4.85 
4.24 
4.45 


3.22 

3.68 
4.19 
2.86 


49.99 
54.46 
E57.e2 
44.51 


5.33       1.69 


4.58       1.06 


E45.02 
48.39 
45.50 
90.27 
47.47 

43.98 
E49.90 
E50.55 
45.63 
46.11 


99.69 

48.31 
E3e.30 
51.34 

42.33 

44.36 
43.62 


4.33       1.21 


4.83.     2.09 


43.87 
42.89i' 
E90.64I 
44.991 
48.60! 

48.70i 
49.98 
4«.49 
E90.61 
49.09 


E47.94 
90.57 

43.91 

46.69 

44.69! 
E49.99 
99.94 
46.32 
47.S4i 

42.26   ' 
43.98   ' 
40.43    ' 
48.92 
93.80, 


46.99 
49.891 
91.29, 
94.06, 

E4e.90 
49.99: 
46.091  ' 
40.28! 

E41.61 

47.46 
E46.00 

46.68 
E44.50 

41.22    ' 

49.01 
41.31 
43.88 
E46.73 
48.64 

43.69 
46.19 
42.91 

44.66 

41.98!  ' 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NE«    JERSZT; 
1956  I 


1 

"K 

Number  of  daya 

First  fall  minimum  of 

between   datea 

16"  or 

20' or 

24*  or 

28' or 

32- or 

32' or 

28*  or 

24*  or 

20"  or 

16*  or 

» 

1 

i 

_o 

1 

1 

Station 

1 

-g 

1 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

.2 

0 

J3 

1 

0 

J 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

8 

d* 

S 

g 

s 

a 

s 

g 

JS 

a 

S 

o 

a 

in 
S 

a 

s 

a 

9 

a 

9 

a 

• 

S 

P 

■S 

Q 

& 

h' 

& 

H 

& 

£ 

& 

1 

P 

A 

& 

i2 

& 

9 

& 

A 

& 

£ 

a 

A 

's 

8 

Is 

S 

ATLANTIC  CITY  WB 

95 

6-13 

15 

2-22 

2-22 

15 

2-22 

15 

3-25 

23 

3-25 

23 

4-   1 

31 

11-11 

31 

11-23 

25 

11-24 

21 

None 

None 

. 

. 

244 

243 

224 

AUDUBON 

96 

6-14 

15 

1-  1 

2-22 

16 

2-24 

18 

3-25 

21 

3-25 

21 

4-25 

29 

10-11 

32 

11-11 

22 

11-11 

22 

11-25 

20 

None 

- 

275 

231 

231 

169 

BELLEPLAIN 

96 

6-14 

5 

1-28 

3-25 

15 

3-25 

15 

3-31 

22 

4-21 

26 

5-25 

30 

10-11 

30 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-24 

15 

244 

231 

225 

204 

139 

BELVIDERE 

98 

6-14 

6 

1-  2 

3-22 

13 

3-25 

17 

3-28 

21 

4-25 

27 

5-25 

31 

10-11 

28 

10-11 

28 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-25 

16 

248 

231 

228 

169 

139 

BOONTON   2    SE 

95 

6-15 

5 

1-  2 

3-25 

16 

3-28 

19 

3-28 

19 

4-25 

17 

5-25 

30 

10-11 

27 

10-11 

27 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-24 

16 

244 

228 

228 

169 

139 

BRIDGETON   1    NE 

95 

6-15+ 

11 

1-28 

3-20 

16 

3-21 

20 

3-25 

22 

3-26 

25 

4-25 

31 

. 

11-11 

20 

11-11 

20 

11-11 

20 

11-24 

16 

249 

235 

231 

230 

- 

BURLINGTON 

98 

6-14 

10 

1-22 

3-22 

11 

3-25 

20 

3-25 

20 

3-28 

27 

4-25 

32 

11-11 

23 

11-11 

23 

11-11 

23 

11-25 

20 

None 

- 

245 

231 

228 

200 

CANOE   BROOK 

97 

6-15 

3 

1-   2+ 

3-25 

11 

3-28 

18 

4-25 

22 

5-25 

27 

5-25 

27 

9-21 

31 

10-11 

26 

11-11 

16 

11-11 

16 

11-11 

16 

231 

228 

200 

139 

119 

CAPE   MAY   3    W 

92 

8-19 

20 

1-  9 

None 

1-  9 

20 

3-   1 

22 

3-25 

25 

3-27 

31 

11-11 

28 

11-11 

28 

12-19 

24 

None 

None 

- 

_ 

293 

231 

229 

CHARLOTTEBURG 

94 

6-15 

1 

1-   2+ 

3-26 

15 

4-  2 

20 

5-   9 

24 

5-25 

27 

5-26 

32 

9-10 

31 

10-  6 

28 

10-11 

23 

11-11 

17 

11-24 

13 

243 

223 

155 

134 

107 

CHATSWORTH    5    S 

- 

- 

- 

- 

3-22 

15 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-21 

27 

4-25 

30 

11-11 

18 

11-11 

18 

11-11 

18 

11-11 

18 

11-24 

13 

247 

231 

231 

204 

200 

CLAYTON 

98 

6-15 

14 

1-24 

1-27 

16 

3-22 

20 

3-25 

23 

3-25 

23 

4-25 

30 

11-11 

24 

11-11 

24 

11-11 

24 

11-24 

17 

None 

- 

247 

231 

231 

200 

ELIZABETH 

99 

6-14 

11 

3-20 

3-22 

16 

3-25 

17 

3-28 

24 

4-25 

26 

5-  9 

32 

10-11 

32 

11-11 

28 

11-24 

16 

11-24 

16 

11-24 

16 

247 

244 

241 

200 

155 

ESSEX   FELLS    SERV   BLDG 

97 

6-15 

5 

1-  2 

3-   2 

15 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-25 

25 

5-25 

29 

9-21 

32 

10-11 

27 

11-11 

18 

11-11 

18 

11-24 

15 

267 

231 

231 

169 

119 

FLEMINGTON   1   NE 

96 

6-14 

-  3 

3-21 

3-25 

13 

3-28 

20 

4-25 

21 

5-  9 

27 

5-25 

29 

9-21 

31 

10-10 

28 

11-11 

15 

11-11 

15 

11-11 

15 

231 

228 

200 

154 

119 

FREEHOLD 

97 

6-14 

10 

1-  2 

3-21 

15 

3-25 

18 

3-28 

23 

4-21 

28 

4-25 

29 

10-11 

30 

11-11 

20 

11-11 

20 

11-11 

20 

11-24 

16 

248 

231 

228 

204 

169 

HAimONTON   2    NNE 

100 

6-14 

12 

2-22+ 

3-20 

15 

3-22 

19 

3-25 

21 

4-21 

28 

5-  2 

32 

11-11 

27 

11-11 

27 

11-24 

16 

11-24 

16 

11-24 

16 

249 

247 

244 

204 

193 

HIGH   POINT   PARK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HIGHTSTOWN   1    N 

97 

6-14 

10 

1-   2 

3-21 

13 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-21 

28 

5-25 

31 

10-11 

30 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-11 

19 

12-31 

15 

285 

231 

231 

204 

139 

INDIAN   HILLS    2    W 

99 

6-14 

6 

1-28 

3-22 

14 

3-25 

20 

4-25 

24 

5-25 

28 

5-25 

28 

9-21 

31 

10-11 

26 

11-11 

15 

11-11 

15 

11-11 

15 

234 

231 

200 

139 

119 

JERSEY  CITY 

97 

6-14 

11 

1-  2 

2-22 

15 

3-25 

18 

3-25 

18 

3-28 

26 

4-27 

32 

11-10 

30 

11-11 

28 

11-23 

24 

12-10 

20 

12-30 

16 

312 

260 

243 

228 

197 

LAKEWOOD  2   ENE 

95 

6-14+ 

8 

2-24 

3-22 

14 

3-25 

19 

4-13 

23 

5-  9 

28 

5-25 

30 

10-10 

32 

11-10 

18 

11-10 

18 

11-10 

18 

11-11 

15 

234 

230 

211 

185 

138 

LAIIBERTVILLE 

95 

6-14 

7 

3-21 

3-22 

12 

3-25 

20 

3-28 

23 

4-25 

26 

5-25 

31 

10-11 

29 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-25 

15 

248 

231 

228 

200 

139 

LAYTON  3    N» 

95 

6-15 

-   5 

3-  1 

3-29 

16 

4-25 

17 

5-25 

23 

5-25 

23 

5-29 

31 

9-10 

32 

9-21 

28 

10-10 

21 

10-11 

20 

11-11 

9 

227 

169 

138 

119 

104 

LEESBURG    STATE    FARM 

94 

6-14+ 

10 

1-28 

2-24 

14 

3-22 

20 

3-25 

22 

4-10 

27 

5-25 

31 

10-11 

32 

11-11 

24 

11-11 

24 

11-24 

17 

None 

- 

247 

231 

215 

139 

LITTLE    FALLS    1    E 

99 

6-15 

7 

1-   2 

3-25 

16 

3-25 

16 

3-28 

22 

4-   2 

27 

5-25 

31 

10-11 

28 

10-11 

28 

11-11 

21 

11-24 

19 

12-30 

15 

280 

244 

228 

192 

139 

LONG  BRANCH 

93 

6-14+ 

14 

2-22 

2-22 

14 

3-25 

19 

3-25 

19 

3-29 

28 

4-25 

31 

11-10 

30 

11-11 

25 

11-23 

23 

11-24 

20 

12-30 

15 

312 

244 

243 

227 

199 

LONG   VALLEY 

95 

6-14 

5 

3-18+ 

3-25 

15 

3-28 

18 

4-25 

23 

5-17 

28 

5-25 

29 

9-21 

30 

10-11 

24 

10-11 

24 

11-11 

16 

11-11 

16 

231 

228 

169 

147 

119 

MILLVILLE   AIRPORT 

97 

6-14 

9 

1-28 

3-20 

16 

3-22 

18 

3-25 

21 

4-13 

28 

4-25 

30 

10-12 

31 

11-12 

21 

11-12 

21 

11-24 

14 

11-24 

14 

249 

247 

232 

213 

170 

MOORESTOWN 

95 

6-13+ 

14 

1-  2 

2-24 

15 

3-21 

19 

3-25 

21 

4-25  28 

5-25 

32 

10-H 

30 

11-10 

26 

11-11 

21 

11-24 

20 

None 

- 

348 

231 

199 

139 

MORRIS    PLAINS 

96 

6-14 

6 

1-  2 

3-25 

14 

3-28 

20 

4-13 

23 

5-17 

28 

5-25 

30 

9-21 

31 

10-11 

27 

11-11 

16 

11-11 

16 

11-11 

16 

231 

228 

212 

147 

119 

NEWARK   WB   AIRPORT 

99 

6-14 

12 

1-   2 

2-22 

14 

3-25 

18 

3-25 

18 

3-28 

26 

4-21 

32 

11-10 

30 

11-11 

25 

11-23 

24 

12-30 

15 

12-30 

15 

312 

280 

243 

228 

203 

NEW   BRUNSWICK   EXP   STA 

95 

6-14 

11 

1-   2 

3-21 

15 

3-25 

18 

3-28 

24 

4-21 

28 

5-25 

32 

10-11 

31 

11-11 

20 

11-11 

20 

11-11 

20 

12-30 

15 

284 

231 

228 

204 

139 

NEWTON 

94 

6-15+ 

1 

3-21 

3-26 

16 

3-28 

17 

4-   2 

22 

5-25 

27 

5-25 

27 

9-19 

32 

10-11 

25 

11-11 

16 

11-11 

16 

11-11 

16 

230 

228 

223 

139 

117 

PATERSON 

99 

6-15 

11 

1-  2 

2-23 

15 

3-25 

17 

3-26 

22 

3-28 

25 

4-21 

32 

11-11 

24 

11-11 

24 

11-11 

24 

11-24 

20 

12-30 

15 

311 

244 

230 

228 

204 

PEMBERTON   3   E 

97 

6-14 

8 

1-28 

3-22 

15 

3-25 

19 

4-25 

24 

4-25 

24 

5-25 

30 

9-21 

32 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-11 

17 

11-24 

11 

247 

231 

200 

200 

119 

PHILLIPSBURG 

95 

6-14+ 

3 

12-30 

4-  8 

14 

4-  8 

14 

4-  8 

14 

4-25 

27 

5-  9 

32 

10-11 

30 

11-11 

22 

11-11 

22 

11-24 

19 

11-25 

16 

231 

230 

217 

200 

155 

PLAINFIELD 

97 

6-14 

10 

1-   2 

3-22 

15 

3-25 

18 

3-28 

22 

4-25 

27 

5-  9 

32 

10-11 

29 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-11 

19 

12-19 

16 

272 

231 

228 

200 

155 

PLEASANTVILLE    1    N 

96 

6-14 

9 

2-24 

3-21 

16 

3-25 

20 

4-21 

22 

4-21 

22 

5-25 

32 

11-10 

31 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-11 

19 

11-24 

16 

248 

231 

204 

204 

169 

RIDGEFIELD 

99 

6-14 

10 

1-  2 

3-18 

16 

3-25 

17 

3-28 

22 

4-  1 

28 

4-25 

29 

10-11 

30 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-18 

18 

12-30 

15 

287 

238 

227 

223 

169 

RUNYON 

100 

6-14 

4 

1-  2 

3-25 

16 

3-25 

16 

4-   2 

11 

5-25 

27 

5-25 

27 

9-10 

32 

10-11 

21 

10-11 

21 

11-11 

12 

11-Xl 

12 

231 

231 

192 

139 

108 

SANDY  HOOK  LBSTA 

95 

6-15 

14 

2-22 

2-22 

14 

3-25 

19 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-  9 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOHERVILLE 

96 

6-14 

5 

3-20 

3-22 

10 

3-22 

10 

4-25 

24 

4-25 

24 

5-25 

31 

9-21 

32 

10-11 

27 

11-11 

15 

11-11 

15 

11-11 

15 

234 

234 

200 

169 

119 

SUSSEX   3    N 

96 

6-15 

2 

1-  2 

3-28 

15 

3-29 

20 

4-   2 

22 

5-25 

28 

5-25 

28 

9-21 

31 

10-11 

26 

11-11 

16 

11-11 

16 

11-11 

16 

228 

227 

223 

139 

119 

TRENTON  2 

96 

6-14 

11 

1-  2 

2-22 

13 

3-25 

19 

3-25 

19 

3-28 

25 

4-25 

30 

11-10 

26 

11-10 

26 

11-11 

22 

11-24 

20 

None 

- 

244 

231 

227 

199 

TRENTON   WB    CITY 

96 

6-14 

14 

1-  2 

2-22 

15 

3-17 

20 

3-25 

21 

3-28 

27 

3-28 

27 

11-10 

30 

11-11 

27 

11-23 

24 

12-30 

17 

None 

- 

288 

243 

228 

227 

WOODSTOWN   2   NW 

~ 

" 

" 

" 

" 

■ 

■ 

J 

■ 

" 

_J 

■ 

" 

" 

' 

J 

■ 

1 

" 

' 

" 

" 

■ 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

CAHOE  BROOK 

EVAP 

. 

. 

. 

_ 

B4.33 

B3.08 

B3.59 

B2.65 

82.30 

. 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

-0.21 

-2.03 

-0.59 

-0.33 

0.41 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

323 

185 

205 

342 

397 

- 

- 

- 

PLEASANTVILLE  1   N 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

- 

B5.56 

B5.81 

B5.06 

5.24 

B3.60 

B2.89 

. 

_ 

_ 

i 

DEP 

- 

- 

- 

-0.16 

-0.26 

-1.38 

-0.40 

-0.52 

0.32 

- 

- 

- 

i 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B1449 

691 

707 

708 

774 

802 

1039 

- 

- 

1 

RUNYON 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

3.67 

4.27 

6.19 

7.69 

B2.80 

B1.86 

- 

- 

_ 

1 

DEP 

- 

- 

- 

- 

-1.42 

-0.94 

0.55 

2.62 

-1.32 

-0.76 

- 

- 

- 

1 

WIND 

~ 

~ 

~ 

" 

345 

118 

181 

133 

298 

442 

473 

~ 

~ 

See  reference  notes  foUowing  Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

luly 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

and 
Depth 

• 

1 

> 
< 

i 

1 
< 

0 

6 
o 

m 

1 

< 

s 

B 

5 

1 
i 

t 

S 

1 
< 

g 
1 

1 
< 

S 

1 

< 

1 
J 

1 
< 

1 
1 

9 

9 

< 

a 
1 

1 
< 

i 

Ip 
< 

i 

c 

s 

9 
> 
< 

i 

1 

< 

1 

m   BRUNSWICK    EXP    STA 

■EASURID   UNDEK    SOD 

1    IKCH 

72.7 

85/60 

63.4 

78/51 

53.0 

63/44 

44.3 

62/31 

40.0 

53/25 

- 

-./- 

2    INCHES 

71.7 

81/62 

63.6 

74/54 

52.8 

60/46 

45.9 

61/31 

38.9 

52/26 

- 

-V- 

4    INCHES 

71.5 

80/63 

63.6 

74/55 

52.5 

60/47 

45.1 

60/33 

40.2 

51/28 

- 

../- 

8    INCHES 

70.3 

75/64 

64.1 

71/56 

54.0 

59/50 

46.8 

59/35 

41.8 

49/34 

- 

-/.. 

16    INCHES 

69.1 

72/60 

64.3 

70/55 

55.0 

59/50 

48.9 

58/41 

43.1 

47/37 

- 

../.. 

32   INCHES 

66.3 

68/63 

64.1 

68/58 

56.1 

59/51 

51.4 

57/46 

45.5 

48/42 

- 

„/.- 

MoDthlr  averages  are  obtalsed  by   taking  the 
Cover:   Kentucky  bluegrass. 


rage  of  max  and  mlo  valu 


HEW  WAlg 

BOONTOH  2  SB 
GREAT  HEADOVS  4  V 
LITTLE  FALLS  1  E 
SANDY  HOOK  LB STA 


CADTON 

PORTESCDE 

GREAT  MEADOWS  4  N 

SPRINGFIELD 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

BOONTON 
GREAT  MEADOWS 
LITTLE  FALLS  WTR  CO 
SANDY  HOOK 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  1.3  mile  S 
All  equipment  moved  0.4  mile  NW 
All  equipment  moved  3.2  miles  N 
Recording  gage  moved  150  feet  S 


October 
December 
October 
June 


1956 
1956 
1956 
1956 


March  28,  1956 

December  8,  1956 

December  6,  1956 

December  18,  1956 


following  Station 
121  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^.^^^^_^ WfEC..    Ashevlll«,    ».   c. «/5« 

Isollnes  are  dram  through  polnta  of  approzlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froB  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ireW    JERSEY 
1956 


MWIC.,    AshavllU,    R.   c, 9/56 


irallabLT^  ?J«'^,^?T°l!f?  ""JS*'  ?'  Wroxl^tely  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be 
araiiaDie  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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STATION  INDEX 


Years  ol 

Opened 

record 

or  closed 

i 
J 

9 

1 

•S 

^ 

during  yr. 

Refer 

Station 

County 

0< 

lO 

1 

p. 

a 

1 

11 

II 

to 
tables 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

a 

Al  02 

74  03 

270 

c 

•ATLANTIC  CITY  WB 

032  S 

ATLANTIC 

1 

39  22 

74  2  5 

8 

83 

63 

1  2  3  C 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

2 

39  54 

75  04 

50 

b 

7 

12  3 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

052  B 

BURLINGTON 

1 

39  37 

74  26 

20 

10 

2 

6ELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

1 

39  16 

74  52 

49 

62 

62 

1  2  3 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

1 

40  10 

74  02 

19 

15 

2 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

289 

64 

64 

1  2  3 

BERLIN  1  W 

0797 

CAMDEN 

39  48 

74  57 

150 

15 

2 

BLflC<WELLS  MILLS 

09 '.7 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

0 

OCT 

2 

teOONTON  2  SE 

0907 

MORRIS 

8 

40  54 

74  24 

290 

48 

66 

1  2  3 

BOUND  BROOK  1  W 

0927 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  33 

20 

0 

DEC 

2 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

2 

41  09 

74  47 

570 

55 

2 

tBRICGETON  1  NE 

1028 

CUMBERLAND 

2 

39  26 

75  12 

114 

66 

71 

1  2  3 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  04 

74  53 

12 

44 

70 

1  2  3 

CAN15T6AR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 
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Unless  otherwise  Indicated,  dlaensloaal  units  used  in  this  bulletin  are:   Teaperature  In  *F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  novenent 
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xposures , 


tc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  tbe  publication  'Substation  History'  for 
ng  Office,  Washington,  D.  C,  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
i  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Cold,  dry  weather  were  the  outstanding 
features  during  January  in  New  Jersey. 
The  divisional  departures  for  both  tem- 
perature and  precipitation  showed  fairly 
uniform  negative  values. 

Temperatures  for  all  stations  for  which 
average  temperatures  were  computed  had 
values  that  were  below  freezing,  and  all 
stations  with  comparative  figures  reported 
negative  departures  that  ranged  from 
-3.3°  at  Runyon  to  -6.6°  at  Sussex  3  N. 
The  maxim\im  temperature  was  recorded  at 
all  stations  on  the  22nd  or  23rd,  with  a 
few  duplications  on  the  24th.   The  23rd 
was  the  most  predominant  date.   Three 
stations  (Belleplain,  Hammonton  2  NNE, 
and  Pemberton  3  E)  reported  65°  for  the 
highest  reading  of  the  month.   A  large 
percentage  of  the  stations  reported  low 
temperatures  for  the  month  that  dropped 
to  0°  or  considerably  lower.   The  lowest 
reading  recorded  was  -21°  at  Lay ton  3  NW 
on  the  18th. 

Precipitation  stations  for  which  depar- 
tures from  the  long-term  average  are 
shown  were  all  negative,  and  ranged  from 
-0.12  inch  at  Lay ton  3  NW  to  -2.49  inches 
at  Elizabeth.   Monthly  totals  varied  from 
1.24  inches  at  Swedesboro  5  NW  to  3,30 
inches  at  Berlin  1  W.   The  majority  of 
stations  reported  greatest  daily  amounts 
that  were  less  than  one  inch,  however  a. 
recording  of  1.52  inches  at  Layton  3  NW 
on  the  23rd  was  the  greatest  daily  amount 
reported.   A  considerable  portion  of  the 
month's  precipitation  fell  as  snow,  and 
extreme  monthly  totals  recorded  ranged 
from  3.3  inches  at  Swedesboro  5  NW  to 
14.6  inches  at  Layton  3  NW. 

WEATHER  DETAILS 

The  month  opened  with  cold  weather  domi- 
nating the  scene  during  the  first  three 
days ,  but  a  one  day  warm-up  occurred  on 
the  4th  as  warm  southerly  winds  flowed 
across  the  State  due  to  the  easterly 
movement  of  a  low  pressure  system  over 
the  Great  Lakes-St.  Lawrence  Valley  area. 
Colder  weather  returned  during  the  three- 
day  period  5th-7th,  with  readings  aver- 
aging below  the  usual  expectancy.   On 
the  8th  and  9th  somewhat  warmer  weather 
prevailed  with  average  readings  just 
slightly  higher  than  usual.   Cold  Arctic 
air  that  was  predominant  most  of  the 
time  brought  the  State  its  most  prolonged 
cold  spell  of  the  month  during  the  period 
10th-20th,  and  most  stations  reported 
their  lowest  temperature  of  the  month  on 
the  15th  or  18th.   A  warm  air  mass  that 
affected  the  State's  weather  brought  the 


warmest  spell  of  the  month  during  the 
21st-23rd,  with  daily  average  tempera- 
tures well  above  seasonal  levels.   This   ] 
was  followed  by  more  cold  air  that  dropped] 
temperatures  to  below  the  usual  expect- 
ancy on  the  24th  and  25th.   Prevailing 
pressure  patterns  during  the  remainder    i 
of  the  month  brought  temperatures  that 
ranged  slightly  above  the  usual  at  most   j 
stations  on  nearly  every  day  of  the       i 
period.  i 

Precipitation  which  fell  during  the  first 
five  days  was  not  significant.   However, 
beginning  on  the  6th  and  continuing  until 
the  month  ended  occurrences  were  rather 
frequent,  but  daily  measurements  were 
mostly  in  the  light  category.   The  heavies 
precipitation  of  the  month  was  associated 
with  the  passage  of  a  low  pressure  system  , 
that  caused  precipitation  to  begin  fallingj 
on  the  22nd  and  ended  before  noon  of  the 
23rd.   Some  thunderstorm  activity  was     I 
also  noted  during  this  period.   Full      i 
time  Weather  Bureau  stations  indicated    \ 
measurable  amounts  of  snowfall  on  about   ] 
eight  days  during  January,  and  traces     i 
of  snow  fell  on  several  more  days  at  most 
of  these  stations.  ; 

WEATHER  EFFECTS  j 


Reports  indicated  that  w 
were  in  unusually  good  c 
the  ground  froze  in  late 
that  damage  from  the  col 
January  with  little  snow 
bly  limited  to  winter  oa 
farms  harvesting  of  grai 
beans  was  not  completed 
but  inclement  weather  co 
much  of  the  month  kept  m 
time  farm  activities  at 
Weather  Bureau  Office  at 
that  some  damage  was  cau 
mph  winds  of  the  10th  an 


inter  grains      ; 
ondition  when     i 

December ,  and 
d  weather  in 

cover  was  proba-  ! 
ts.  On  a  few  i 
n  corn  and  soy^  j 
until  January,  I 
nditions  during  j 
ost  of  the  winter-l 
a  minimum.   The    j 

Trenton  reported 
sed  by  the  30-35  i 
d  the  22nd-23rd.   I 


DESTRUCTIVE  STORMS 

On  the  23rd  at  8:00  a.m.  a  thunderstorm 
accompanied  by  strong,  gusty  wind  and 
heavy  rain  occurred  in  Mercer  County 
causing  minor  damage  to  trees,  power 
lines,  telephone  wires,  and  TV  antennas. 
The  direction  of  movement  was  from  South- 
west to  Northeast .   This  phenomenon  was 
somewhat  unusual  for  this  date. 

FLOODS 

None  reported  during  January. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1957 


TABLE  2 





Temperature 

Precipitation 

»    ^ 

>    0 
<  2 

< 

III 

1  S  1 
Q  u:  H 

1 

1 

s 
3 

1 

1 

No   ol  Days 

1 

III 
III 

& 
1 

0 

1 

Snow,  Sleet 

No 

cl  Days 

Station 

Max 

Min 

1 

D  S 
2  0 

1 

1 

S 

^1 

5  i 

0  i 

1! 

NORTHERN 

BELVIDERE 
BOONTON    2    SE 
CANOE    BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

AM 
AM 
AM 

34.3 
34.3 
35.8 
32. 8M 
36.7 

17.5 
15.8 
14.5 
13. 2M 
19,1 

25.9 
25,1 
25.2 
23. OM 
27.9 

-  4,2 

-  4,0 

-  3.9 

-  6.0 

-  5.2 

59 
59 

60 
59 
61 

23 
23+ 
23 
23 

23 

-  8 

-  7 
-15 
-12 

0 

18 

18 

17+ 

18 

15+ 

1203 
1233 
1230 
1294 
1141 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

12 

11 

16 
9 

30 
29 
29 
28 
30 

4 
5 
6 
6 
2 

2,14 
2,26 
1.89 
1.92 
1.66 

-  1,64 

-  1.03 

-  1,92 

-  1.87 

-  2.49 

.89 
1.38 
.80 
.83 
.58 

23 
23 
23 
23 
23 

6,3 

8,3 
8,8 
7.5 

4 

6 

3 

16 

16+ 

16 

6 
4 
6 
6 
6 

0 

1 

0 
0 
0 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 
FLEMINGTON    1    NE 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAMBERTVILLE 

AM 

34.8 
35.3 
27.9 
33.5 
35.8 

15.4 
16.5 

6.6M 
21.0 
19.8 

25.1 
25.9 
17. 3M 
27.3 
27.8 

-  6,0 

-  5,6 

-  4.0 

60 
62 
55 
59 
60 

23+ 

23 

23 

23 

23 

-  6 
-11 
-18 

0 

-  3 

17 

18 

16+ 

15 

18 

1230 
1204 
1504 
1162 
1145 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
10 
23 
13 
11 

29 

30 
29 
28 
30 

5 
5 
6 

1 
1 

2,00 

2.05 
2.18 

-  1.36 

-  1.42 

-  1,26 

.65 

.50 
.92 

23 

23 
23 

10.6 
5.6 

1 
1 

10+ 
16+ 

5 

10 
6 

0 

0 
0 

LAYTON    3    NW 
LITTLE    FALLS    1    E 
LONG    VALLEY 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK   WB    AIRPORT 

AM 
R 

33.8 
35.9 
36.0 
34.1 
35.5 

9.4 
16.8 
14.5 
16.5 
20,5 

21.6 
26.4 
24.8 
25.3 
28.0 

-  5.4 

-  4.9 

-  3.5 

58 
62 
58 
58 
62 

23 
23  + 
23 
23 
23 

-21 

-  6 
-15 

-  8 
0 

18 
18 
18 
18 
15 

1339 
1189 
1239 
1222 
1140 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
13 
11 
11 
11 

30 
29 
30 
30 
29 

10 
4 
4 
4 

1 

2.79 
1.63 
D    2,62 
2.40 
1.77 

-  ,12 

-  2,12 

-  .99 

-  1.83 

1.52 
.60 
.80 

1.18 
.49 

23 
23 
23 
23 
23 

14.6 
8.2 

10.0 
9.3 
7.8 

5 

4 

3 
3 

16+ 
16+ 

16 
16+ 

6 
S 

9 
6 
8 

1 

1 

0 
0 

1 

0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURS 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELD 

AM 
AM 

32.1 
35.7 
36.8 
36.0 
34.6 

13.0 
19,6 
16.3 
19.1 
19.1 

22.6 
27.7 
26.6 
27.6 
26.9 

-  5.3 

-  4.2 

-  3.8 

-  4.6 

-  4.3 

59 
61 
60 
60 
58 

23 

23+ 
23 
23 
23 

-13 

-  3 

-  5 

-  3 

-  1 

17 

16 

18+ 

18 

15 

1308 
1152 
1184 
1152 
1177 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
11 
8 
10 
11 

29 
29 
30 
30 
29 

7 
2 
5 
1 

1 

D    2.27 
1.65 
1.76 
1.99 
1.99 

-  .83 

-  2.03 

-  2,12 

-  1,69 

-  1.73 

1.17 
.65 
.48 
.74 
.53 

23 
23 
23+ 
23 

23 

9.0 
8.2 
6.0 
8.5 
9.9 

4 
3 
5 
3 
5 

16+ 
15+ 

7 
16 
16 

6 
6 
5 
6 
6 

1 

0 
0 
0 
0 

SOMERVILLE 
SUSSEX    3    N 

AM 

35.5 
31.8 

17.5 
11.4 

26.5 
21.6 

-  5.0 

-  6.6 

61 
59 

23 

23  + 

-10 
-10 

18 
15+ 

1189 
1337 

0 
0 

10 
14 

30 
29 

4 
8 

1.92 

-    1.58 

.77 

23 

7.7 

2 

6 

16+ 

17+ 

6 

1 

0 

DIVISION 

25.3 

-    5.2 

2.05 

-    1.52 

8.6 

SOUTHERN 

AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BRIDGETON    1    NE 
BURLINGTON 
CHATSWORTH    5    S 

AM 

37.1 
42.4 

38.5 

22.2 

20.8 

21.3 

29.7 
31.6 

29.9 

-    4.7 

62 
65 

61 

23 
22 

22 

2 

-10 

0 

18 
18 

18 

1088 
1029 

1080 

0 
0 

0 

10 
4 

9 

29 
29 

29 

0 
2 

1 

1,62 
D    2.46 

1.58 

-  1.16 

-  1.77 

.35 
.76 

.60 

23 
23 

23 

12.0 
7.0 

4 

16 

8 
9 

3 

0 

1 
1 

0 
0 

0 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

AM 

37.3 
36.0 
39.1 
36.0 
37.2 

22.9 
20.1 
19.8 
19.8 
19.0 

30.1 
28.1 
29.5 
27.9 
28.1 

-  4,9 

-  5,2 

-  4.8 

-  5.7 

62 
63 
65 
61 
64 

23 
22 
23 
22 
22 

-  1 

-  3 
1 

-  4 
-11 

13 

18 

15+ 

18 

18 

1075 
1139 
1092 
1144 
1136 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 

7 
11 
11 

25 
29 
28 
30 
29 

1 
1 
0 
2 
3 

2,10 
1.46 
1.34 
1.75 
1.89 

-  2.18 

-  2.35 

-  1.53 

-  1.83 

.51 
.55 
.35 

.88 
.50 

23 
23 
23 
23 
10 

5.1 
6.2 

6.4 
3.2 

3 
4 

2 
2 

16 
16+ 

15+ 
16+ 

9 

5 
6 

4 
8 

1 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKEWOOD    2    ENE 

LEESBUR6    STATE    FARM 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

PEMBERTON    3    E 

AM 

37.7 
36.5 
36.1 
37.5 

21.5 
21.8 
19.3 
19.7 

29.6 
29.2 
27.7 
28.6 

-  4.0 

-  4.9 

-  5.8 

59 
61 
60 
65 

23 
23 
22  + 
22 

3 

1 

-    5 

-16 

17 
15 
18 
18 

1088 
1102 
1147 
1121 

0 
0 
0 

0 

8 

9 

10 

9 

27 
29 
30 
28 

0 
0 
2 
2 

1.34 
2.02 
1.57 

-  1.89 

-  1.36 

-  1.75 

.44 
.85 
.33 

23 
23 

10 

5.7 
6.0 
5.1 

3 
2 
3 

16 
16+ 

16+ 

4 
7 
6 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

PLEASANTVILLE    1    N 
RUNYON 
TRENTON    2 
TRENTON    WB    CITY 
TUCKERTON    2    SW 

AM 

R 
AM 

38. 2M 
37.5 
36. 3M 
35.8 

18. 4M 
17.5 
22. 2M 
21.7 

28. 3M 
27.5 
29. 3M 
28.8 

-  5.9 

-  3,3 

-  3.8 

60 
63 
60 
62 

23 
22 
23 
23 

-    3 
-16 

2 
2 

18 
18 
15 
15 

1130 
1155 
1101 
1115 

0 
0 
0 
0 

7 

8 

9 

11 

25 
29 
29 
28 

2 
5 
0 
0 

1,99 
2,12 
2.10 
1.87 

-  1.90 

-  1.54 

-  1,65 

-  1,29 

.38 
.82 
.76 
.68 

23 
23 
23 
23 

6.5 
5.6 

2 
2 

15+ 
16 

7 
8 
7 
5 

0 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

29.0 

-    4.8 

1.81 

-    1.74 

6.4 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY    WB 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 
SANDY    HOOK    LBSTA 

R 

38.1 
40.0 
35.4 
34.6 

25.7 

21.2 
23.5 

31.9 

M 
28.3 
29.1 

-  3.9 

-  5.0 

-  4.5 

57 
55 
60 
52 

23 
23 
23 
23 

7 

2 

5 

15 

18 
15 

1019 

1129 
1105 

0 
0 
0 
0 

8 

11 
10 

22 

28 
27 

0 
0 
0 
0 

1.86 

1.77 
2.14 

-  1.92 

-  2.16 

-  1,08 

.31 

.49 
1.00 

9 

23 
29 

7.9 

6.3 
5.0 

4 

4 
3 

16 

16+ 
16 

8 

6 
5 

0 

0 
2 

0 
0 

1 

DIVISION 

29,8 

-    5.0 

1.92 

-    1.75 

6.4 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"0        0 

Hi 

1 

\ 

0   |2 

f  8  S 

"is 

Station 

> 

II 

s.ii 

1 

Jl 

g       1 
■h       1 

5 

ol 

■  •  w 

a 

?2 

0. 

q 

8! 
i 

I 

3 

iTLAMTIC  CITY  WB  CITY 

- 

- 

14.2 

47 

NW 

10 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

8 

0 

0 

0 

16 

43 

7.1 

LONG   BRAKCB 

NW 

20 

15.3 

47 

NW 

23 

- 

75 

i     67 

69 

5 

6 

6 

0 

0 

0 

17 

53 

6.0 

KKWAHK  WB   AIRPORT 

WHW 

16 

9.5 

35++ 

NKW 

23 

72 

76 

64 

69 

4 

5 

8 

0 

0 

0 

17 

6.5 

TBBITOH  WB  CITY 

- 

- 

9.1 

35 

NE 

10 

- 

- 

- 

- 

3 

10 

4 

1 

0 

0 

18 

48 

6.8 

++  Fastest   observed   one   minute 
wind  speed.      This   station   Is   not 
eq[Ulpped  with   automatic   record- 
wind   Instruments. 
i  12:00  Noon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

13  I    14  I    15 


16       17       18 


25      26      27 


ATLANTIC  CITY  NB 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELL6PLAIN 

BELHAR 

6ELVI0ERE 
BERLIN  1  W 
BUACKWELL5  MILLS 
BOONTON  2  SE 
BOUND  BROOK  1  W 

BRANCHVILLE 
BRIDOETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CHATS WORTH  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

BEEPWATER 

ELIZAeeTH 

ELIZABETMPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 
HAMHONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
H16HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEHOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NM 

LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 

MAHWAH 
MANVILLE 
MARL TON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 
MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPS6URG  BRIDGE 

PLAINFIELD 
PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  I  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

RI06EFIELD 

RINOWOOD 

RUN YON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOHERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBORO  5  NH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


T     T     .06 


•01   tOS   .OQ 


T     T     .11 


.02        .31 


•  04   T 
•09  »2i 

•02   .13 


.15  1. 

.01   • 
.02  U 


•15   lOA   •Ol 


See  Reference  Hotes  PolIovlDg  Station  Index 
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Tabl«S 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1957 


Day 

Of  Month 

o 

Station 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

3« 

19 

31 

17 

37 
22 

49 
33 

38 

30 

36 

24 

33 

29 

42 

30 

41 
33 

46 
26 

32 

20 

41 
28 

44 
22 

28   23 

17    7 

30   22   28 

19   11    9 

34 
16 

43 

30 

46 
39 

30 
41 

97 
27 

28 

19 

33 

27 

44 

30 

41 
37 

38 
33 

44 
15 

40 
31 

40 
33 

38.1 

25.7 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

38 
20 

30 
16 

37 
22 

48 
29 

40 
29 

34 

IS 

34 
27 

41 
27 

37 
29 

39 
25 

31 
19 

43 
18 

40 
25 

29   19 
13    9 

30   21   28 
12    9    2 

32 

11 

42 

13 

44 
35 

61 
38 

62 

24 

27 
17 

31 
24 

40 
29 

40 
32 

37 
30 

41 
30 

41 
31 

37 
32 

37.1 
22.2 

BCLLEPLAIN 

MAX 
MIN 

50 
23 

44 
12 

38 

20 

52 
28 

46 
20 

46 
18 

36 

29 

42 
22 

43 
25 

45 

35 

44 
28 

45 
14 

40 
28 

39   25 
15    2 

30   29   32 
15-2  -10 

38 
2 

44 

5 

52 

31 

65 
39 

60 
32 

43 

16 

33 
22 

44 
23 

43 
28 

40 
31 

42 
32 

42 
32 

41 
29 

42.4 
20.8 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

35 

IB 

26 

11 

34 
18 

46 
20 

40 
24 

31 
12 

39 

21 

35 

30 

38 

27 

36 

21 

31 
20 

35 

12 

31 
20 

21   20 
6-2 

26   20   21 

1-4-8 

29 

0 

40 
4 

42 

31 

50 
42 

99 

25 

30 
13 

29 

19 

37 
25 

42 

27 

37 
26 

14 

30 

38 
27 

36 
26 

14.3 

17.5 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

23 

28 

11 

25 
16 

34 
22 

44 
26 

36 
12 

30 
19 

34 
23 

40 
25 

38 
28 

39 

14 

27 
11 

35 

19 

38   22 

8-3 

17   27   21 

-3-4-7 

23 

-  4 

28 
3 

39 
5 

39 
33 

39 

35 

59 

13 

28 
13 

29 

21 

19 

26 

40 
28 

34 
30 

37 
27 

37 
25 

34.3 

15.8 

BRIOSETON  1  NE 

MAX 
MIN 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

45 

IS 

31 
15 

30 
15 

47 
28 

45 
30 

44 
21 

43 
28 

42 
28 

37 
29 

38 
30 

31 
18 

40 
20 

39 
20 

26   20 
13    2 

31   29   26 

11    8    0 

32 
9 

42 

8 

43 
34 

61 
33 

98 

30 

44 
17 

41 
22 

38 
22 

40 
31 

40 
30 

19 

29 

38 

30 

39 
31 

18.S 

21.3 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

4« 
23 

27 
9 

26 
18 

34 

20 

42 
22 

33 

10 

37 
17 

41 
18 

44 
25 

47 

31 

40 
9 

2S 

10 

37 
21 

34   23 
8-2 

14   27   21 

0  -15  -15 

22 

-10 

28 

-  4 

41 

5 

48 
33 

60 
43 

59 

13 

28 

14 

30 

14 

17 
24 

41 
26 

35 

30 

38 

27 

18 
24 

13.8 

14.3 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

31 

32 
21 

35 

27 

49 

32 

22 

37 

38 
35 

40 
24 

45 
28 

36 

24 

42 
28 

40 
32 

37 

18    7 

30   30   30 
19   17 

34 
21 

49 

19 

43 
35 

30 
39 

95 

20 

45 

42 

30 

40.6 

CHARLOTTEBURS 

MAX 
MIN 

♦0 
18 

33 

7 

23 

12 

30 

18 

44 
23 

34 

9 

29 

10 

32 

17 

99 

20 

99 
27 

32 

10 

28 
5 

29   20 
0-8 

10   23   19 

-8-9-12 

20 
0 

28 

4 

38 

18 

43 
36 

59 

41 

5S 
9 

2S 

9 

28 

19 

33 

19 

97 
26 

14 

27 

16 
24 

93 

21 

12>8 
11.2 

CMATSKORTH  5  S 

MAX 
MIN 

cwnow 

MAX 
MIN 

I* 

29 

14 

34 

21 

47 
29 

40 
32 

34 
20 

94 

31 

39 

31 

97 
30 

41 
32 

34 
20 

40 
11 

40 
20 

36   21 

14    4 

27   24   21 

16    9-1 

31 
11 

44 
14 

49 

35 

61 
42 

62 

30 

30 
16 

31 
22 

40 
27 

41 

31 

39 
33 

37 
33 

38 
34 

18 

16 

37.3 
22.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

*4 
IS 

30 
10 

35 

12 

49 
24 

42 
26 

34 
17 

14 

24 

45 
25 

38 
28 

38 
27 

34 
14 

38 
28 

29   21 
10    0 

22   23   25 

9    0    1 

31 
6 

41 

a 

40 
32 

31 
36 

61 
29 

31 

14 

90 
19 

40 
19 

44 
28 

37 
28 

35 

11 

43 
27 

M 

27 

14.7 

19.1 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 

MAX 
MIN 

«2 
15 

28 

8 

23 

12 

32 

17 

42 
22 

94 

14 

92 

14 

37 
15 

40 
30 

42 
31 

38 
14 

35 

16 

30   28 
3-4 

14   20   20 
-2-6-5 

29 
-  1 

30 

10 

37 
12 

42 
33 

60 
33 

60 
12 

32 

12 

99 

28 

34 
27 

40 
26 

40 
29 

39 

21 

37 

27 

14.8 
11.4 

FLEHINflTON  1  NE 

MAX 
MIN 

AS 

15 

26 

10 

34 
19 

48 
19 

38 

24 

38 

13 

94 
20 

43 
21 

97 
26 

39 

22 

29 

11 

36 
29 

30   17 
9  -  1 

27   19   23 

9-3-11 

30 
-  3 

40 
-  1 

38 
25 

49 
33 

62 

27 

29 

14 

28 

18 

17 
23 

39 
26 

37 
28 

99 

10 

38 
27 

39 

25 

IS. 3 
16.5 

FReEMOLD 

MAX 
MIN 

40 
IS 

28 
11 

34 
17 

48 
24 

39 
27 

34 
16 

94 
24 

41 
25 

35 

27 

36 

30 

30 
13 

38 
27 

27   18 
11    1 

27   20   23 
11    1-3 

31 

4 

41 
14 

44 
35 

63 

39 

61 

29 

30 
14 

30 
20 

38 

24 

40 
30 

39 

30 

95 

30 

38 
28 

99 

29 

14.0 
20.1 

HAMHONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

30 
29 

33 
13 

32 
17 

38 
21 

47 
32 

40 
20 

99 

18 

33 

24 

42 
26 

38 

33 

41 
18 

42 
23 

41   22 
13    1 

29   31   21 

3.   3    I 

28 
13 

99 
5 

44 
15 

46 
33 

65 

45 

61 
16 

47 
18 

42 
21 

41 

26 

42 
22 

17 
11 

38 

20 

40 
11 

19.1 

19.8 

HI6H  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

36 

10 

21 

5 

15 
11 

33 

12 

41 
18 

31 
5 

18 
9 

28 
16 

32 

13 

33 

18 

29 
3 

32 
18 

23   11 
-  6  -14 

8   19   11 
-18  -18  -11 

11 

-11 

22 

9 

35 

47 

B9 

54 

4 

22 

3 

23 

13 

27 
16 

31 
21 

10 
19 

32 

19 

29 

11 

27.9 
6.6 

HICHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

«1 
IS 

29 
12 

35 

18 

47 
25 

44 
28 

32 

16 

99 

24 

41 
23 

97 
28 

37 

30 

30 
13 

37 
26 

27   19 
11    1 

26   23   26 

10-1-4 

30 
9 

41 
3 

40 
32 

61 
35 

60 
32 

32 

15 

29 

19 

18 

24 

40 
29 

39 

90 

14 

10 

3« 

28 

14 
2« 

14  .0 
1««8 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

43 
19 

29 
12 

39 

19 

50 
26 

41 
29 

34 
16 

92 

25 

40 
21 

17 
24 

38 
29 

38 

14 

40 
27 

27   22 
11-4 

28   23   28 

12-3  -11 

32 

1 

43 

2 

49 

35 

64 
40 

62 

31 

31 

14 

31 

22 

19 

21 

40 
28 

39 

30 

16 

30 

38 

29 

17 
29 

17.2 
19.0 

JERSEY  CITT 

MAX 

MIN 

32 
13 

26 

13 

31 

19 

46 
28 

35 

22 

30 

20 

33 

26 

40 
31 

37 
29 

97 
18 

27 
16 

96 
22 

99 

17 

24   19 
6    0 

23   22   23 

10    8    6 

29 

12 

96 

16 

41 
37 

SO 

40 

99 

22 

26 

15 

29 
24 

39 

27 

41 
10 

14 
12 

M 

11 

38 
28 

M 
11 

S3. 3 

21.0 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

LAMSERTVILLE 

MAX 

MIN 

'>2 
21 

29 

13 

35 

21 

49 
25 

41 
27 

32 

14 

94 
25 

41 
25 

17 
28 

38 
28 

30 
14 

40 
13 

36 
26 

26   19 
12    1 

30   24   26 
9    3-3 

12 

4 

40 
6 

38 
29 

52 

34 

60 

29 

30 
16 

29 

21 

38 

29 

40 
29 

16 

31 

19 

90 

38 
29 

14 

29 

33.8 

19.8 

LAYTON  3  NO 

MAX 
MIN 

42 
13 

23 

3 

31 
13 

45 
14 

40 
16 

25 

0 

14 

10 

40 
27 

41 
17 

41 
20 

30 
-  2 

19 

15 

32 
-  3 

29   10 

-10  -11 

27   20   20 
-  3  -20  -21 

30 
-10 

97 

-  7 

46 
29 

♦7 
16 

98 

29 

37 

25 

12 

11 

20 

M 

11 

31 

19 

14 
30 

36 

19 

31 

17 

11.8 

9.4 

LEESBUR6  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

49 
30 

37 
15 

31 
18 

31 
24 

40 
99 

40 
19 

9« 

20 

39 

27 

41 
26 

40 
36 

39 

20 

99 

20 

40 
29 

49   30 
19    4 

20   29   21 
6    3    8 

27 
11 

99 

7 

17 

14 

46 

31 

99 

42 

33 

16 

43 
18 

11 

24 

40 
27 

42 
31 

99 
33 

40 
32 

18 
29 

17.7 
21.9 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

32 

13 

29 

10 

28 

18 

39 
21 

48 

24 

98 

13 

91 

IS 

37 
25 

44 
27 

41 
32 

39 

14 

90 
14 

98 

22 

14   24 

7-3 

14   31   21 
-2-2-6 

29 
9 

12 

4 

40 
10 

43 
16 

62 

41 

62 
11 

90 
IS 

10 
22 

40 
27 

- 
20 

16 

16 

37 
27 

41 

27 

99.9 

U.8 

L0M6  BRANCH 

MAX 
MIN 

39 

14 

27 
13 

94 

20 

4« 
27 

9« 

27 

31 
24 

39 

26 

41 
29 

39 
29 

99 
20 

29 

17 

42 

18 

17 
20 

24   IB 
8    7 

29   20   29 

16    4    2 

90 
8 

40 
12 

45 

36 

98 

40 

60 
20 

23 

16 

12 

21 

M 

24 

40 
11 

97 
10 

9« 
11 

1« 

90 

17 
12 

99 14 
U.2 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

38 

IS 

27 

a 

34 
17 

47 
21 

40 
22 

92 

9 

n 

20 

42 
25 

40 
24 

16 

26 

27 
7 

11 

6 

14 

8 

30   18 
3-9 

27   24   22 
9-9-15 

27 

6 

98 

-  1 

99 
28 

48 

35 

98 

25 

28 

11 

28 

16 

99 

11 

4« 
26 

41 
29 

IT 

29 

38 

29 

14 
24 

19.0 
1'4.9 

■OORESTOWN 

MAX 
MIN 

39 

16 

30 
15 

36 
23 

48 
30 

38 

24 

33 

18 

14 
26 

41 
29 

97 

10 

18 

26 

32 

17 

42 

21 

40 
26 

24   19 
U    1 

27   20   27 
12    7    4 

n 

11 

42 
9 

44 
37 

60 
40 

61 

20 

27 
17 

11 

25 

M 

90 

19 
92 

97 

90 

40 
11 

38 

30 

11 
12 

14.9 

21.8 

NOMIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

42 

19 

26 

a 

3* 

17 

44 
20 

42 
29 

91 

19 

99 

20 

40 
28 

97 

26 

99 

11 

11 

a 

15 

10 

34 
18 

24   1* 

4-4 

26   26   21 

5-4-8 

28 

8 

19 

0 

37 
20 

47 
14 

98 

31 

31 
12 

25 

13 

19 

20 

41 
29 

94 
2« 

11 

28 

37 
26 

94 
24 

94.1 
M.9 

NEDARK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 

13 

28 

19 

94 

21 

47 
28 

97 
25 

92 

17 

19 

27 

42 
30 

19 

29 

99 

19 

30 
1* 

18 

IS 

16 
IT 

29   14 

7    » 

28   24   24 
9    8    2 

12 

10 

40 
14 

41 
34 

97 
19 

62 

20 

27 
16 

90 
24 

17 
25 

42 
96 

17 
12 

19 
11 

46 
29 

14 
It 

19.3 
20.9 

NEM  BRWNSMICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

44 
22 

27 

10 

99 

18 

48 
29 

49 

28 

94 

14 

19 

22 

41 
23 

17 

27 

97 
30 

11 

14 

17 
16 

17 
28 

29   20 
10    0 

26   29   24 

8    1-5 

10 
8 

40 

1 

40 
30 

60 
17 

60 
30 

31 

14 

29 

19 

97 
24 

IS 

28 

97 
30 

14 

10 

38 

27 

99 

28 

M.l 
19.1 

NEKTON 

MAX 
MIN 

43 
19 

29 

9 

29 

16 

31 
20 

4* 
20 

12 

9 

12 

19 

12 

IS 

27 

17 

30 

34 

7 

27 
3 

91 

19 

10   19 
-1-6 

7   24   17 
-  6  -13  -10 

20 
-  8 

29 

-  4 

38 

4 

43 

14 

59 

41 

38 

10 

26 

10 

28 

22 

14 

25 

37 
29 

14 
28 

34 

24 

99 

24 

IZ.l 
11.6 

PATERSON 

MAX 
HIN 

43 

23 

28 

11 

28 

IS 

34 
22 

42 

30 

38 

15 

90 

22 

39 

29 

42 

28 

40 
32 

99 

13 

30 
19 

IT 
29 

39   29 

8-2 

17   26   2* 

-374 

2T 
9 

10 

12 

41 
26 

44 
36 

*1 
42 

61 

14 

28 

14 

11 

24 

n 

24 

41 

91 

1« 

90 

38 
28 

IS 
2* 

M.7 

PENBERTON  1  E 

MAX 
MIN 

4} 
19 

90 
12 

37 
17 

48 
23 

41 

28 

96 

17 

94 

21 

41 
29 

18 

27 

38 

30 

31 
16 

49 
19 

41 
27 

29   19 

11    1 

26   29   26 

12-1  -16 

11 
9 

49 

6 

49 
33 

69 

41 

69 

94 

14 
16 

90 
19 

41 
26 

M 

28 

17 
90 

19 

90 

29 

M 
2« 

17.9 

19.7 

PHILLIPS8UR6 

MAX 
MIN 

44 
22 

28 
2 

94 

8 

49 

22 

47 
26 

39 

3 

94 

29 

41 
28 

40 
28 

3« 

32 

96 

4 

99 

2 

17 
U 

12   22 

0-4 

29   29   23 

3-4-5 

28 
-  3 

40 
6 

40 
91 

47 
17 

60 
27 

38 

14 

28 

21 

M 
21 

46 
29 

48 
29 

19 
96 

46 
28 

17 
M 

94.8 
M.9 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

3« 

17 

30 
11 

37 

19 

49 
2$ 

97 
25 

33 

16 

99 

25 

45 

25 

17 
28 

16 

24 

32 

14 

97 
16 

97 
21 

26   16 
11    1 

28   29   26 

10    2-3 

92 

3 

♦I 
8 

39 

29 

94 

37 

60 
28 

30 
15 

90 
21 

40 

19 

49 

28 

96 

90 

IS 
16 

46 
29 

IS 

27 

94.6 

M.l 

PLEASANTVIU.E  1  N 

MAX 
MIN 

90 
25 

34 
12 

30 
14 

39 

19 

49 

33 

39 

20 

99 

21 

39 

26 

40 
24 

41 
35 

40 
16 

91 
14 

41 
21 

41   29 

16    9 

29   29   21 
4    3-3 

29 
0 

13 

a 

44 
9 

48 
16 

60 
40 

98 

14 

16 

19 

44 
27 

18 
12 

IS 

16 

M.2 

U.4 

RIOGEFIELD 

MAX 
MIN 

32 

11 

27 
11 

94 

19 

4« 

29 

96 

21 

30 

15 

14 

24 

49 

29 

37 
30 

39 

17 

29 

19 

97 
IS 

16 
16 

24 
6 

12 

-  1 

23 

6 

24 

4 

25 

1 

99 

1» 

99 

11 

19 
33 

94 
38 

98 

18 

29 

14 

92 

23 

97 
29 

42 
28 

19 

29 

17 
11 

19 
28 

14 
11 

14.4 

If.l 

S««  r*f*r«ac«  aot«*  follo«l&t  Ststii 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  19S7 


Day 

Of 

Montli 

? 

StaHon 

S 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RUNYON 

MAX 
MIN 

37 
25 

25 

10 

37 
17 

50 
23 

42 
27 

35 

16 

34 
24 

49 
19 

39 

25 

37 
32 

37 

11 

39 

9 

39 

17 

28 

11 

22 

0 

29 
6 

29 

-   2 

-16 

28 

-  4 

43 

-   4 

41 

39 

•1 

38 

«1 

30 

19 

14 

10 
19 

17 
29 

40 
2t 

IT 
21 

19 

27 

17 

24 

17 
24 

17.1 
X7<9 

SANOY    HOOK   LBSTA 

MAX 
HIN 

1,0 
19 

21 
l* 

33 

18 

42 
31 

37 
30 

32 

22 

34 
27 

43 

30 

37 
31 

40 
33 

35 

18 

37 
23 

39 

27 

27 

14 

20 
> 

29 
19 

29 

12 

21 

9 

29 
16 

39 

20 

40 
33 

90 
36 

92 

27 

29 

16 

10 

24 

M 

27 

M 

27 

14 

11 

1» 
11 

17 

29 

14 
11 

Mil 
»a9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

19 

29 

10 

36 
19 

<>8 
2* 

39 
25 

33 
15 

33 

21 

43 
25 

37 
27 

37 
27 

31 

14 

37 

11 

14 

24 

29 

9 

1« 

-   1 

28 

8 

22 
-   9 

2« 

-10 

10 
0 

41 
2 

39 

28 

49 
IS 

»1 
21 

28 

14 

29 

19 

la 

21 

42 
28 

M 
29 

14 
10 

19 
24 

14 
24 

11  aS 

SUSSEX    3    N 

MAX 
MIM 

«2 
17 

2* 
6 

21 
11 

30 
17 

44 
22 

34 

7 

27 

7 

34 
13 

39 
22 

39 

30 

33 

8 

28 

10 

33 

1* 

91 

-  4 

1« 
-10 

9 

-10 

21 

-   « 

1« 

-19 

It 

-10 

28 
-   1 

3* 

0 

41 
33 

99 

18 

99 

9 

29 

9 

27 
M 

11 
19 

14 
21 

14 
29 

n 

24 

11 

24 

U>4 

TRENTON   2 

MAX 
MIN 

4a 
29 

38 
25 

33 

17 

34 
26 

41 
28 

38 

30 

38 
22 

30 
18 

40 
20 

38 

21 

2» 

1* 
2 

28 

11 

22 

8 

27 
9 

12 

40 
13 

43 
37 

98 

40 

60 
20 

28 

1* 

14 
24 

19 

10 

M 

12 

M 

11 

14 
M 

M 
14 

*» 

*2 

ai2 

TRENTON   wa  CITY 

MAX 
MIN 

38 
15 

28 
14 

35 

22 

49 
29 

3S 
26 

12 

17 

34 

26 

40 
30 

38 
29 

38 
22 

30 
18 

40 
21 

40 
19 

29 

7 

13 
2 

28 

11 

18 
8 

29 
5 

u 

12 

41 
15 

49 

38 

•1 
43 

•2 

19 

29 

16 

10 

23 

17 
29 

40 
11 

17 
1* 

4* 

n 

40 
U 

14 

M>4 
21tT 

TUCKERTON  2   SW 

MAX 
MIN 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  montli 

1 

And 
Depth 

< 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HEW   BRUNSWICK  EXP   STA 

MEASURED    UNDER   SOD 

1    INCH 

UAX 

32 

31 

32 

34 

33 

31 

31 

33 

32 

32 

32 

31 

32 

30 

27 

30 

31 

29 

29 

30 

31 

37 

44 

32 

31 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

31.8 

HIN 

30 

29 

29 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

30 

27 

26 

26 

27 

26 

26 

26 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29.0 

2    INCHES 

HAX 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

29 

30 

31 

30 

30 

30 

31 

32 

38 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31.6 

UIN 

31 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

29 

27 

27 

28 

27 

28 

27 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30.2 

4    INCHES 

HAX 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

30 

31 

32 

35 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31.6 

HIN 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

29 

28 

28 

28 

28 

27 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

30.1 

8   INCHES 

HAX 

36 

35 

34 

35 

35 

33 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33.4 

HIN 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

31.9 

16   INCHES 

HAX 

38 

38 

37 

37 

36 

36 

37 

36 

36 

36 

35 

36 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

35 

35.2 

HIN 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

34 

33 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33.8 

32   INCHES 

HAX 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

37 

36 

36 

36 

36 

38.4 

HIN 

42 

41 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

36 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

34 

34 

36 

36 

35 

35 

36 

36 

35 

36 

34 

36.2 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


5««   reference   noti 


I   tollowlnc  StetloD   Index 
-    6    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITT  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.9 

1 

T 

1.0 
T 

1.0 

1 

2.5 

T 

1.8 
4 

3 

T 
3 

3 

2 

T 

.4 

T 

T 

.3 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

- 

.5 

T 

2.5 

- 

- 

- 

.8 

- 

2.0 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

.3 

1 

1.5 
2 

.5 
2 

2 

1 

1 

1 

3.5 

5 

.5 
5 

5 

5 

5 

4 

2 

.5 

1 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

.6 
T 

1.0 

1 

.5 
2 

2.5 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

T 

1.0 
T 

1.0 
T 

2.0 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1.0 

1 

T 
T 

2.0 

1 

T 

1 

T 
T 

.8 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
1 

1.3 

T 

T 

T 

.1 

3.5 
4 

4 

4 

3 

2 

.2 

T 

.3 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

T 

1.2 

T 

1.5 
T 

T 

T 

.1 
T 

2.5 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

.2 
T 

.4 

T 

T 

INDIAN  HILLS  2  « 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1.1 

T 

T 

.9 

T 

T 

T 

1.9 
2 

2 

2 

2 

T 

.3 

T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

T 

1.5 

T 

T 

T 
T 

2.0 

1 

I 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

LATTON  3  N» 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

.5 

2.7 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

3.1 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

T 

1.6 
2 

1 

3.0 
2 

2 

T 
2 

2 

2.5 
3 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

.3 
1 

.6 

1 

.3 

1 

1 

1 

1 

1 

3.0 
4 

.5 
4 

4 

4 

4 

3 

1 

.8 
1 

1.0 

1 

T 

.1 
T 

T 

.1 
T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.7 
T 

T 

1.2 

T 

.1 

1.5 
1 

2.5 
4 

4 

4 

4 

3 

T 

.2 

T 

.1 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

- 

2.0 

4.0 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

2.0 

- 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

2.0 

- 

- 

3.0 

- 

- 

.5 

.5 

HILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

yOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.2 

T 

1.2 
1 

1.6 
2 

1 

2.2 
3 

T 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

HORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

1.0 

1 

T 

.5 

T 

2.3 

T 

3.2 
3 

T 

.5 
I 

.1 

1 

1.5 
2 

T 
T 

T 

.1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.3 

.5 

1 

.4 

T 

.3 

T 

T 

T 

1.9 

1.9 
3 
.2 

3 
.2 

2 
.2 

2 
.1 

1 

T 

.8 

T 

1.7 

1 

T 
T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  E3CP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

T 

1.0 

1 

.5 

T 

2.5 
2 

2 

2 

1 

T 

.3 

T 

1.0 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
2 

1 

1 

1 

I 

3.0 
4 

T 
4 

4 

4 

4 

3 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

PATERSOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.3 

.4 

T 

3.0 
3 

1.0 
3 

1.0 

1.5 

PEHBERTON  3  £ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

1.0 

T 

.8 

1 

2.5 
3 

3 

3 

2 

T 

T 
T 

PeiLLIPSBBRG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

.5 
T 

.5 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

1 

.5 

1 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.7 
T 

1.0 
T 

1.5 
T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

2.8 
3 

2 

2 

2 

1 

T 

.6 

1 

T 

1.7 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

3.5 
3 

.3 

T 

1.8 
2 

T 

T 
T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.8 
1 

T 

.4 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

4.0 
5 

4 

4 

3 

2 

1.0 

1 

.5 

1 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
T 

1.0 

1.5 

T 

1.5 
2 

2 

1 

1 

1 

.7 

2.0 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

.5 
T 

T 

2.0 

1 

T 
T 

T 

T 

.3 
T 

.9 
T 

.8 
2 

1 

T 
1 

1 

1 

T 

.2 

T 

.8 

1 

T 

T 

T 
T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

.2 

T 

1.5 
2 

1 

3.2 
3 

.5 

4 

3 

3 

2 

.7 

1.2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JER3ET 
JAKUARY  1957 


74 

Isolines  u-e  drawn  through  points  of  approzluitelj  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
awallable  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data' . 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JAmiARY  1957 


iBollneB  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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STATION  INDEX 


Station 


ALLENDALE 
•ATLANTIC  CITV  WB 
AUOUeON 
BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 


BELMAR 
BELVIOERE 
BERLIN  1  W 
BLACKMELLS  M 
BOONTON  2  SE 


BOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVlLLE 
BRIOGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 
CAPE  MAV  3  W 
CEOAR  GROVE 
CENTERTON 

CHARL0TTE8URG 
CHATHAM 
CHATSWORTM  5  S 

CLAYTON 
CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 
FREEHOLD 
GLASSBORO 

GREAT  MEADOWS  <*    N 
GREENWOOD  LAKE 


INDIAN  MILLS  2  H 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAKEWOOO  2  ENE 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 

LUMBERTON 
MACOPIN  INTAKE 
MAHWAK 
MANVILLE 


County 


BERGEN 
ATLANTIC 

CAMOEN 
BURLINGTON 
CAPE  MAY 


SOMERSET 
SUSSEX 
CUMBERLAND 
.INGTON 
SUSSEX 

ESSEX 
SALEM 
CAPE  MAY 
ESSEX 
SALEM 

PASSAIC 
MORRIS 
BURLINGTON 
GLOUCESTER 

HUNTERDON 


CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 

MARREN 

PASSAIC 


euRL INGTON 

ESSEX 

HUDSON 

OCEAN 

HUNTERDON 


RL INGTON 
SSAIC 
510'>  iBERGEN 
5197  jSOMERSET 
52'.<.  MONMOUTH 


39  22 

39  54 

39  37 

39  16 


>0  bit 

40  33 

1  09 

39  26 

0  04 

\  07 


38  56 
0  52 

39  31 


40  39 
40  50 

40  31 


1  la 

0  16 
40  17 


74  06 

74  25 

75  04 


74  02 

75  05 
74  57 
74  35 
74  24 

74  33 

74  47 

75  12 
74  53 

74  30 

74  21 

75  25 
74  57 

74  13 

75  10 

74  25 
74  23 

74  32 

75  06 
74  55 


74  17 

75  07 
74  55 


40 

06 

7*  11 

40 

22 

74  57 

41 

15 

74  51 

40 

S3 

74  14 

40 

16 

40 

46 

74  46 

39 

58 

74  46 

41 

01 

74  24 

41 

06 

74  10 

40 

ZO 

74  14 

Obser- 
vation 
Time 


BERGEN  COUNTY  ENGS 
..  WEATHER  auREA 
N  J.  NYGREN 
FORESTRY  SVC 
ED  C.  HOFFMAN 


CITY 


lATER  ! 


C*  S.  HIKSON 
SAMUEL  H(  MC  CULLEY 
HENRY  M.  MILLER 
lERSEY  CITY  WTR  WKS 

.MERiCAN  CYANAMID  CO 
iLBERT  M.  DAVENPORT 
AOIO  STATION  WSNJ 
PUBLIC  SVC  E  *  G  CO 
IEWARk  WATER  DEPT 

COMMONWEALTH  WTR  CO 
GERTRUDE  S.  WILLIS 

WEST  MAGNESITE  CO 
A,  PLUNKETT 

'HN  HOPKINS  UNI, 

NEWARK  WATER  DEPT 
,RD  P.  MOLITOR 
lAM  S.  HAINES 

;y  P,  CAMPBELL 
I*  KLOCKNER 


I  PONT  OE  NEMOURS 
iION  CO  PARK  COMM 
:0  SEWAG£  TREATMENT  PL 
jUGH  ESSEX  FELLS 
5P  loONALD  YOUNG 


lOHN  LOPER 

RANK  J*  MOREAU 
PROF.  J.  E 
MICHAEL  0^ 
GEORGE  T. 


BIGGIN 


BERGEN  COUNTY  ENGS 
lUBBARO  PAKKHURST 
•  DEPT.  OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
DEPT  WATER  •  SEWAGE 

EDWARD  ENTWISTLE 
JUINT  MEETING  GARAGI 
JERSEY  CITY  WTR  OEPl 
GEORGE  G,  MADOIL 


I*  DEPUE 
LEESBURG  STATE  F 
PASSAIC  VLY  WTR  COJ-U- 

TORM  WARN.  OSPL  STi 

RTMUR  BAHKMA^ 

JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  DEPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L.  RAOCLIFFE 
GEROW  BRILL 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5  1 

3 
2  3  5 


MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILLVILLE  AIRPORT 

MILTON 
MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  we  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  ; 


flOGE  RESERVOIR 


PATERSON 
PEMBERTDN  3  £ 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 

RIDGEFIELD 

RINGWOOO 

SANOV  HOOK  LBSTA 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBDRO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 

TRENTON  2 
WTRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON  2  SH 
VINELAND 
WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 
WERTSVILLE 
WESTFIELO 
HOODCLlFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 


County 


5252 

BURLINGTON 

5  346 

ATLANTIC 

5503 

3ERGEN 

5576 

CUMBERLAND 

5561 

CUMBERLAND 

5597 

MORRIS 

5728 

9URL INGTON 

5769 

MORRIS 

ESSEX 

6062 

MIDDLESEX 

6146 

BERGEN 

6177 

SUSSEX 

6460 

PASSAIC 

HUNTERDON 

6560 

ESSEX 

6775 

PASSAIC 

6843 

BURLINGTON 

6979 

WARREN 

8665 

|86t6 
18858 


HUNTERDON 

ATLANTIC 

MERCER 

UNION 

BERGEN 

PASSAIC 
MIDDLESEX 

MONMOUTH 
SOMERSET 


ARREN 


8878  MERCER 
8683  MERCER 
8699  lOCEAN 
9135  ICUMBERLANO 
9187  PASSAIC 


NION 


39  54 

39  27 
■Q  59 
39  24 
39  22 

■  I   01 


2  |39  47 
'  1  39  57 
I  2  140  57 


2  !40  13 

1  !39  35 

39  29 

•  \   03 


40  27 
40  39 
1  01 


Obser- 
vation 
Time 


DAVID  GRISCOM 
ELMER  EARLE 
CORNELIUS  HOWARD 

I*  GALLAHER 
AIRPORT  MANAGER 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 
1.  WILLARD 

JAMES  C.  LONG 

'.  WEATHER  BUREAI 
lUR  H.  AHLOUIST 

HACKENSACK  WATER  CO 
NEWTON  WTR  SWR  COMM 
I4EWARK  WATER  JEPT 
DAN  A.  COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 

J.  DEL  VECCHIO 
RlES  A.  OOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT 
INT  TOLL  BRDGE  COM 
Kt  PEARSON 

JOHN  H,  8ERRYMAN 

TLANTIC  CITY  WTR  WK 
PRINCETON  WATER  CO 


NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 
N.J,  WATER  COMM 
J,  S.  COAST  GUARD 
W.  E.  HAVER 
JtBSEY  CITY  0  P  W 

&K1CE  B.  STANTON 
SUN  OIL  CO 
ROBERT  F,  SNYDER 
H,  J.  ERVEY 

U 

s. 

R I  STOW 

WEATHER  BUREAL 
■*   w.  MOTT 

W 

TER 

SUPPLY  COMM 

r 

110  JUUNNIE    BURN    SAN. 

7A    ROBERT    M.    MANNERS 

5P    TOWN    ENGINEER 
UD    HACKENSACK    WATER    CO 

6A    WOODROH    W*    HALTER 


Refer 

To 
Tables 


3  5   7   G 


2  3  5   7  C 


t   1-COASTAL ;   2-DELAWARE ;   3-GRBAT  KGG  HARBOR;   4-HACKEHSACK ;   S-HDDSOK ;   6-IUmiICE ;   7-yULHCA ;   8-PASSAIC ;   9-RAHWAV ;   10-RARITAN ;   1 1  -ROCKAWAY 


obta 


I  by  writing  i 


REFERENCE  NOTES 
he  State  CI 


log 


Heather  Bun 


Figures  and  letters  following  tbe  station  name,  such  as  12  SSV,  Indicate  distance  in  alles  and  direction  fron  the  post  offlc 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  nonths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  I 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  la' 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  becaoe  effective  with  data  for  Septenber  1936. 


1 let  In. 
to  be  included 


Evaporation  is  measured  in  tbe  standard  Veatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaneter  unless  • 


Uonthly  degree  < 


shown  by  footm 


ollowlng  Table  6. 
rlod  1921-1950,  adjust 


<  Tables  3,  S. 


)  and  snowfall 


I  Table  7  is  i 


wben  published,  are  for  the  24  hours  endli 

r  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  statloi 
Index.   No  record  in  Tables  2  ai 


Indicated  by  i 


also  t 


lai 


following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
0     Tbernometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  al 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  : 

"Hourly  Precipitation  Data". 
D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  rat: 
G   In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Inden  the  let 


irdlDg  I 


(Tl 


ilng; 


5  fo: 


lied  . 


tio  of  1  inch  water  equivalet 
indicates  that  soil  tempcrai 

record.  Degree  day  data.  If 
but  may  vary  slightly  from  I 


ntry.   Consult 


published. 


ither  causes   of    local    vi 

ists   observation   times    In    the  standard  ■ 

ire   at    7:30  a.m. ,    E.S.T. 

•■   of  this  publication  for  interpolated  mi 


I  for  special  purposei 
lowfall. 


« 


Informatl 

publication  may  be  obt: 

■ay  be  found  in  the  la 


of  changes  Id  location,  elevations,  exposure  etc.  of  substatli 
he  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Wi 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stati< 


lB  through  1955  may  be  found  : 
hlngton  25,  D.  C.  for  15  ceni 
s,  obtained  as  Indicated  abo* 


the  publication  'Substation  History'  for  this  state.  That 
SlBllar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
price  15  cents. 


KWRC,  ,  Asheville.  N.  C. 3 '19/57 750 
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ASHEVILLK:  1957 


NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


The  State's  weather  in  February  was 
warmer  than  usual  in  all  divisions,  and 
the  divisional  precipitation  averages 
did  not  vary  much  from  the  long-term 
mean. 

Temperature  averages  for  the  month  ranged 
from  28.0°  at  High  Point  Park  to  40.0° 
at  Cape  May  3  W,  and  all  stations  having 
long-tenn  means  reported  positive  depar- 
tures ranging  from  +1.8°  at  Sussex  3  N 
to  +5.7°  at  Runyon.   The  highest  tempera- 
tures for  the  month  occurred  during  the 
period  25th-28th,  with  over  half  the 
stations  recording  this  value  on  the  27th. 
Hammonton  2  NNE  topped  the  list  with  a 
reading  of  72°  on  the  28th.   Low  readings 
were  most  predominant  on  the  3rd  and  12th, 
and  3°  on  the  3rd  at  Lay ton  3  NW  was 
lowest. 

Precipitation  averages  for  stations  with 
long-term  means  were  fairly  well  divided 
between  positive  and  negative  values. 
The  range  of  monthly  totals  was  from 
1.57  inches  at  Deepwater  to  4.01  inches 
at  Atlantic  City  WB.   The  26th  and  27th 
were  the  most  outstanding  dates  for  the 
greatest  daily  amounts,  with  a  measure- 
ment of  1.54  inches  at  Paterson  on  the 
27th  topping  the  list.   Flemington  1  NE 
reported  13.0  inches  for  the  greatest 
total  snowfall  for  the  month,  however 
several  more  stations  recorded  total 
amounts  exceeding  10.0  inches.   Atlantic 
City  WB  and  Trenton  WB  City  both  showed 
a  deficiency  in  the  percentage  of  possible 
sunshine,  and  this  was  reflected  in  the 
greater  than  usual  daytime  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  for  the  first  three  days 
of  the  month  did  not  depart  from  seasonal 
levels  enough  to  be  worthy  of  special 
mention.   On  the  4th  rising  temperatures 
occurred  with  readings  more  than  10° 
above  the  long-term  average,  and  the 
period  that  followed  from  the  5th  to 
10th  inclusive,  positive  values  prevailed. 
This  warm  spell  was  replaced  by  slightly 
cooler  weather  on  the  11th,  12th,  and 
13th.   From  the  14th  to  27th  inclusive, 
there  was  considerable  fluctuation  in 
temperatures,  but  daily  departures  were 
mostly  on  the  positive  side.   The  most 
outstanding  departures  during  this  period 
occurred  on  the  25th,  26th,  and  27th 
when  average  readings  ranged  well  above 
seasonal  means.   Late  on  the  27th  an 


eastward  moving  high  pressure  system 
began  to  bring  cooler  weather  to  the 
State,  and  the  month  ended  with  average 
temperatures  slightly  below  the  long-term 
value. 

During  the  first  half  of  the  month  pre- 
cipitation occurrences  were  rather  fre- 
quent, but  daily  measurements  were  not 
too  great,  ranging  mostly  from  very  light 
to  moderate.   There  were  also  several 
days  during  this  part  of  the  month  on 
which  some  snow  fell,  and  some  stations 
reported  several  inches  on  the  1st.   Most 
of  the  precipitation  which  occurred  durin 
the  last  half  of  February  fell  on  the 
26th,  27th,  and  28th,  with  many  stations 
reporting  their  greatest  daily  amount 
on  the  26th  or  27th.   Light  falls  of 
sleet  and  snow  were  reported  on  the  28th 

WEATHER  EFFECTS 

Field  activity  during  February  was  fairly! 
limited.   Some  plowing  was  done  and  a    | 
few  onions  were  set  out  in  South  Jersey,  i 
Some  fruit  growers  completed  pruning  and  t 
vegetable  growers  made  progress  in  get-  [ 
ting  hot  beds  in  shape  and  starting  earlyj 
season  plants  under  glass.   The  5.0  inch, 
snowfall  at  Trenton  on  the  1st  was  the 
greatest  of  the  winter  thus  far,  and 
resulting  slippery  conditions  produced 
many  traffic  accidents.   Winds  of  the 
17th  and  20th  caused  minor  damage  in  the  i 
Trenton  area. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Over  the  entire  State,  except  the  extreme 
SE  coast,  freezing  rain,  sleet  and  snow 
occurred  during  the  afternoon  and  night 
of  February  28th  and  morning  of  March 
1st.   The  direction  of  advance  was  north- 
eastward.  The  accumulation  of  sleet  and  | 
snow  was  up  to  2  inches  in  the  north. 
The  principal  damage  was  to  trees,  power 
lines,  telephone  wires  and  poles.   Many 
traffic  accidents  were  also  reported. 

FLOODS  , 

The  Weather  Bureau  Office  at  Atlantic 
City  reported  that  February  weather  was 
climaxed  by  a  northeast  storm  on  the 
28th  with  minor  flooding  occurring  as  a 
result  of  high  tides  on  the  evening  of 
the  28th. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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3.11 

.11   .54 

.11 

.26 

•  42 

.45 
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1.13 

MANVILLE 

1.91 

.60   .25   .02 

T 

.03 

•  44 

•  10 

T 

.47 

T 

MARLTQN  1  W 

3.10 

.80        .02 

.03 

.19 

.29 

•  90 

.05 

.05 

.26   .50 

.10 

MAYS  LANDING 

2.56 

.50   .20   .10 

.20 

.20 

•  15 

.10 

.25   .30 

.56 

MIDLAND  PARK 

- 

•46   .07 

.13 

.41 

.01   .06 

.03 

1.32 

MILLVILLE 

2.95 

.70        ,09 

.10 

.08 

.50 

•  27 

.01 

.08 

.56   .04 

•  52 

MILLVILLE  AIRPORT 

2.37 

.12   .66 

.06 

.01   .11 

•  63 

.03 

.14 

.55 

.06 

MILTON 

2.74 

•10   .44 

.31 

•  76 

.04        .08 

,03 

.09   .69 

MOORESTOWN 

2.75 

.21   .62 

.05 

.06 

.03   T     ,16 

•  92   T 

T    r         T 

T 

T 

.70 

MORRIS  PLAINS 

2.66 

.27   .27   T 

.28 

T 

.52 

•  12   T 

.10   T 

.03 

T 

T     .26   .81 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.77 

•65        •ll 

.11 

•  01 

•  42 

•  16 

.10   T 

.01 

1.13   .01 

.06 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.51 

•31   ^31   .08 

.20 

•  03 

•  47 

•  10 

.05   .02 

.02 

T 

T 

.43   .49 

T 

NEW  MILFORD 

2.54 

.50        .08 

.14 

•  42 

•  18 

.02 

1.16 

.04 

NEWTON 

2.07 

.11   .30 

.21 

•  64 

T     .05 

,04 

.72 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.98 

.18   .58 

.33 

•  83 

.02   .06   .03 

T 

,05 

.90 

OLDWICK 

2.60 

.14   .56 

.30 

•  02 

•  67 

.01   .05 

,02 

.73 

ORANGE 

2.89 

.04   .41 

.34 

•  06 

.62 

.05   .04 

1.33 

PATER SON 

3.56 

.42   .65 

.23 

T 

.68        T 

T     .04   T 

T 

1.5« 

PEMBERTON  3  E 

3.07 

.47   .34   .06 

.05 

.16 

.31 

.78 

.01   .01   .03 

.01 

.34   .32 

.16 

PHILLIPSBURG 

2.11 

.14   .32   T 

.43 

T 

.45 

.11 

•  06   T 

T 

T 

.15   .45 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.53 

.27   .72 

.05 

•  04 

.62 

.06 

.77 

PLAINFIELD 

2.34 

.65   .03   .08 

.12 

•  01 

•  40 

.23 

•  05   T 

T 

T 

T 

.67   .10 

T 

PLEASANT  RUN 

2.30 

.14   .41 

.39 

•  05 

•  16 

.48 

•03   .06   .07 

,04 

.47 

PLEASANTVILLE  1  N 

3.14 

.12   .64 

.26 

•  25 

•  02        T 

1.08 

T     .08 

T 

.15 

.54 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.25 

.64   .02 

.05 

.03 

.05        .45 

.27 

.01   .02 

.66   (02 

•  03 

RAHWAY 

2.34 

.29        .08 

.12 

T 

.46 

.15 

.07   T 

T 

1.09 

.06 

RIDGEFIELO 

2.75 

.71   T     .13 

.19 

T 

.50 

.18 

.05   .02 

T 

.95   T 

.02 

RINGWOOD 

2.62 

.38   .39 

.16 

.62 

.01   .03 

1.03 

RUNYON 

2.44 

•     .68   .20 

.20 

.22 

.04 

.46   .64 

SANDY  HOOK  LBSTA 

2.36 

.40   .11   .09 

.16 

T 

.55 

.18 

T     T 

.04 

.04 

•45   .34 

SOMERVILLE 

2.02 

.35   .15   .06 

.14 

•  03 

.43 

.14 

•  05   T 

.01 

•54   ,12 

T 

SPLIT  ROCK  POND 

2.65 

.14   .38 

.30 

.61 

•  01   •OS   ^05 

.04 

1^07 

SUSSEX  3  N 

2.18 

.11   .20 

.19 

.73 

•06   •OS   T 

,09 

T     ^75 

SWEDES80R0  S  NW 

2.99 

.13   .60   .01 

•  04 

•  12 

T          .28 

.81 

T     T     ^02 

T 

•15   .83 

TOMS  RIVER 

.35 

•  26 

.37 

- 

•28   .45 

.23 

TRENTON  2 

3.02 

.74        .04 

•  12 

.09 

•  05 

T          .42 

.41   T 

•  04   T 

.05 

T 

•98   .01 

•  07 

TRENTON  WB  CITY          R 

2.86 

.68        .05 

.09 

.06 

•  05 

T          .55 

.28   T     T 

.03   .02 

.02 

T 

.77   .01 

•  25 

TUCKERTON  2  SW 

RECORD  MISSING 

VINELAND 

2.61 

.15   .69 

.08 

•  13 

T     T 

.78 

T     T 

.01 

.77 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

2.67 

.13   .43 

•  22 

.62 

.02   .04 

1.21 

WERTSVILLE 

2.03 

.10   .38 

.22 

T 

•  06 

T 

.56 

T     .02   T 

•  69 

T 

WESTFIELD 

2.91 

.68        .11 

.14 

•  02 

.44 

•  19 

.06   .01   .02 

1.14   .06 

.04 

WOODCLIFF  LAKE 

2.58 

.50        .08 

.14 

.42 

•  18 

•  02 

1.20 

.04 

See  Refere 
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NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1957 

Station 

Day 

Ol 

Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

1 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

3« 
36 

42 
32 

43 
37 

54 
40 

41 
31 

39 
33 

44 
37 

44 
35 

46 
37 

53 

34 

39 
30 

34 
29 

39 
32 

43 
28 

41 
32 

42 
33 

37 

30 

46 
27 

50 
32 

40 
25 

43 
26 

44 
29 

56 

39 

44 
38 

51 
40 

53 
46 

61 
38 

36 
34 

44  14 
33i4 

AUOUBON 

MAX 
HIN 

37 

30 

40 
27 

39 
26 

56 

37 

43 
30 

39 
30 

41 
37 

45 
30 

48 
31 

91 

38 

36 

26 

38 
19 

38 
29 

46 
26 

45 
26 

41 
29 

37 
28 

48 
26 

49 
33 

40 
24 

45 
25 

50 
24 

50 
26 

54 
33 

60 
35 

60 
50 

64 
44 

45 
27 

46  aO 
30.5 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

41 
3S 

41 
32 

44 
24 

53 

39 

52 

30 

39 

31 

45 
36 

46 

40 

51 
26 

93 

45 

46 
25 

36 

20 

45 
29 

43 
22 

45 
30 

44 
22 

41 
28 

50 
20 

53 
22 

52 
23 

.46 
22 

52 

19 

56 
23 

55 
28 

63 

30 

60 
51 

65 
45 

62 
32 

48.9 
29.6 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

33 

26 

43 
25 

42 
11 

48 
33 

42 
27 

40 
29 

40 
33 

40 
36 

40 
26 

43 
35 

38 
26 

38 
20 

34 
25 

39 
31 

47 
25 

47 
27 

36 
25 

46 
25 

50 
36 

38 
23 

45 
25 

46 
22 

48 
27 

52 
31 

52 

31 

56 
35 

56 
36 

37 
20 

43.5 
27.6 

BOOMTON  2  SE 

MAX 
MIN 

34 
29 

33 

26 

49 
16 

38 

la 

49 

30 

37 
28 

38 

30 

41 
34 

46 

25 

45 
29 

49 

22 

36 

15 

35 

15 

32 
21 

39 

26 

43 
24 

35 
26 

36 
23 

41 
25 

47 
23 

34 
23 

41 
21 

46 
26 

45 
29 

47 
29 

52 
32 

55 
41 

57 
20 

41.9 
25.2 

BRUMETON  1  NE 

MAX 
MIN 

38 
33 

38 
30 

4« 
24 

52 
30 

37 
30 

38 

31 

41 

34 

44 
26 

50 
29 

36 

19 

42 
23 

46 
26 

44 
2« 

50 
33 

50 
23 

41 
18 

43 
24 

46 
25 

52 
26 

55 
31 

58 
43 

61 

53 

65 

31 

46.7 
29.0 

BURLINSTOM 

MAX 
MIN 

39 
30 

39 
28 

43 
30 

57 
34 

46 
29 

43 

31 

40 
35 

41 
33 

48 
29 

97 
39 

49 
31 

37 
19 

35 
28 

36 

21 

39 
30 

42 
26 

36 
26 

44 
33 

41 
38 

36 
24 

44 
31 

50 
26 

51 
37 

57 
33 

60 
30 

60 
46 

62 
46 

56 
27 

46.1 
30.9 

CANOE  BBOOK 

MAX 
MIN 

3* 
26 

32 
25 

41 
15 

43 
27 

52 
24 

38 
27 

47 
31 

47 
28 

46 
22 

42 
29 

41 
20 

37 
14 

34 

20 

33 
24 

37 
22 

45 
20 

37 
2B 

36 
24 

45 
29 

49 

24 

36 

19 

44 
16 

46 
24 

50 
28 

51 
26 

56 

35 

56 

41 

57 
22 

43.4 
24.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

42 
32 

41 
29 

46 
37 

45 
32 

40 
31 

43 
36 

44 
35 

47 
35 

90 
40 

43 
29 

36 
23 

46 
31 

47 
28 

42 
34 

43 

31 

47 
33 

47 
26 

44 
28 

55 
32 

50 
36 

53 
39 

56 

46 

61 

44 

46.7 
33.3 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

33 
27 

32 

21 

36 
6 

40 
16 

49 
24 

35 

24 

39 

28 

42 

32 

49 

20 

42 

27 

44 
19 

35 

9 

33 
10 

29 

19 

33 

19 

43 

17 

34 
22 

33 
23 

42 
25 

46 
20 

31 

19 

40 
17 

47 
19 

45 

29 

52 

27 

57 
33 

57 
36 

57 
16 

41.1 
21.6 

OUTSMOCTH  S  S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

36 
32 

39 
34 

39 
27 

49 
39 

45 
33 

38 

33 

40 
36 

43 
31 

42 
29 

92 

33 

48 
26 

36 
19 

48 
26 

44 
29 

43 
31 

40 
33 

43 
29 

49 
24 

46 
30 

42 
24 

45 
24 

46 
24 

50 
35 

53 
33 

63 
37 

60 
49 

64 
46 

56 
27 

46.5 
31.3 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

3S 
29 

42 
27 

»7 
15 

52 

34 

45 
27 

40 
29 

43 
35 

46 
28 

43 
26 

46 
37 

40 
25 

34 
16 

33 

24 

39 
30 

47 
26 

40 

25 

39 
27 

46 
25 

55 
36 

41 
24 

47 
22 

48 

26 

51 
27 

51 
32 

57 
29 

56 

40 

60 
48 

49 
22 

45.1 
26.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

MAX 
MIN 

36 
26 

32 
28 

42 

30 

49 

36 

52 
26 

40 
30 

44 
34 

44 
36 

50 
35 

92 

38 

49 
26 

45 
13 

38 

16 

36 
22 

38 
26 

44 
28 

38 
26 

36 
24 

44 
26 

46 
22 

34 
22 

40 
26 

46 

30 

48 
34 

59 
36 

60 
50 

62 

56 

55 
26 

44.6 
29.7 

FLEMIN6T0N  1  NE 

MAX 
MIN 

34 
26 

40 
25 

36 

6 

50 
33 

46 
23 

41 

28 

41 
33 

47 
29 

43 
22 

48 
37 

38 
25 

33 

14 

31 

20 

41 
30 

44 
26 

42 
22 

36 

26 

46 
22 

50 
32 

38 
22 

43 
22 

47 
16 

45 
22 

51 
32 

57 
26 

54 
35 

57 
48 

45 
21 

43.8 
25.8 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

3S 

29 

39 
27 

40 
20 

48 
34 

44 
26 

39 
29 

42 

34 

43 
30 

48 
27 

50 
37 

38 
25 

33 
16 

34 

27 

41 

28 

44 
29 

39 
27 

38 
26 

46 

23 

49 
35 

42 
22 

44 
20 

49 
25 

46 
29 

49 

35 

64 
33 

61 
50 

62 

46 

46 
26 

44.6 
29.1 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

HIN 

39 

33 

36 

30 

40 
26 

42 
36 

54 
34 

37 
31 

41 
32 

44 
32 

52 

34 

57 
28 

32 

16 

31 
23 

42 
28 

41 
30 

42 
25 

41 
28 

40 
33 

46 

33 

54 
24 

44 
22 

50 
24 

45 
32 

44 
33 

51 
32 

65 

44 

63 

39 

72 
31 

46.1 
30.2 

HISM  POINT  PARK 

MAX 
HIN 

29 
19 

25 

16 

26 

13 

38 
26 

41 
18 

30 
20 

35 
26 

39 
27 

39 
25 

36 
26 

46 
21 

31 
5 

31 

11 

26 

15 

28 

19 

39 
20 

30 
17 

27 
21 

38 
23 

36 

14 

25 

5 

33 

16 

41 
23 

44 
22 

45 
25 

53 

30 

53 
43 

45 
11 

36.0 
20.0 

IUa<TSTOIIN  1  N 

MAX 

MIN 

34 

30 

38 
27 

35 

14 

47 
33 

44 
26 

39 

29 

41 
34 

45 
29 

42 
26 

48 

40 

42 
26 

33 

17 

34 
26 

42 
29 

44 
29 

40 
26 

36 
27 

46 
24 

50 
37 

41 
23 

44 
21 

46 
23 

47 
30 

51 
30 

58 
32 

60 
44 

62 

50 

50 
24 

44.3 
26.8 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

35 
32 

39 
29 

39 
21 

59 

35 

46 
27 

38 

30 

42 
35 

49 
29 

50 
22 

50 
39 

41 
24 

35 
17 

40 

28 

45 
27 

43 

28 

40 
23 

36 
26 

49 
18 

50 
36 

41 
23 

43 
20 

50 
17 

50 
24 

55 

28 

65 

30 

62 

49 

63 

48 

46 
29 

46.3 
26.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
HIN 

35 
26 

33 
26 

37 
26 

49 
35 

36 
29 

39 
31 

46 
36 

44 
35 

44 
35 

43 
30 

35 
24 

31 
16 

32 
25 

37 
30 

42 
26 

37 
31 

36 
26 

44 
27 

49 
30 

35 
24 

44 
23 

41 
27 

46 
35 

45 
34 

54 
37 

54 
46 

57 
34 

34 
21 

41.5 
29.6 

LAKEMOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

34 
30 

38 

27 

34 
15 

50 
33 

44 
25 

39 

30 

40 

34 

49 
29 

39 
26 

48 
34 

40 
27 

36 

15 

34 
27 

43 
31 

44 
25 

37 
24 

36 

27 

47 
23 

49 

33 

39 

24 

44 
24 

47 
20 

48 
26 

50 
30 

56 

30 

57 
40 

60 
47 

47 
24 

43.6 
27.9 

LAYTON  3  NH 

MAX 
MIN 

33 

20 

38 

20 

37 

3 

50 
31 

43 
19 

40 
26 

40 
23 

46 

29 

42 

18 

40 
29 

40 
23 

26 

4 

30 
17 

39 

26 

46 

16 

45 
19 

34 
14 

45 
14 

43 
30 

33 

10 

41 
12 

46 

13 

50 
23 

50 
28 

55 
26 

50 
30 

53 
35 

38 
16 

42.1 
20.7 

LEESBUR6  STATE  FARM 

HAX 

HIN 

39 

34 

39 
32 

38 
17 

42 
30 

53 

31 

38 
31 

41 
32 

43 
33 

40 
29 

49 
35 

51 
26 

30 

20 

36 
22 

44 
23 

41 
25 

44 
26 

36 
29 

34 
22 

44 
26 

51 
24 

40 
24 

44 
26 

44 
26 

53 
26 

50 
29 

59 
39 

60 
43 

60 
33 

44.4 
28.4 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
HIN 

36 
29 

34 
25 

45 
15 

40 
22 

94 
27 

39 

31 

42 
32 

44 

31 

49 
25 

46 
29 

47 
23 

38 
15 

36 

21 

34 
24 

36 
26 

47 
24 

39 
26 

38 
26 

46 
30 

52 

24 

36 
23 

46 

21 

46 
29 

52 
32 

54 

30 

59 
37 

56 
42 

60 

21 

45.0 
26.4 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

3« 

30 

39 
25 

39 
24 

90 
36 

43 
29 

39 
30 

45 
36 

42 
28 

48 
27 

50 
31 

39 
27 

34 
23 

34 
23 

40 
32 

42 

30 

39 

28 

35 
29 

46 
25 

48 
30 

36 

24 

43 

24 

42 
29 

49 
31 

43 
33 

57 

34 

55 

46 

62 

32 

44 
27 

43.4 
29.5 

LOMS  VALLEY 

MAX 
MIN 

36 

26 

40 
24 

41 

4 

50 
33 

42 
24 

40 
30 

>9 

33 

49 
36 

39 
24 

49 
36 

39 
24 

35 
12 

33 
22 

36 
28 

44 
24 

39 

20 

36 

23 

42 
24 

48 
34 

35 
21 

42 
23 

46 
19 

47 
23 

51 
29 

53 
30 

54 

33 

57 

42 

45 
20 

42.7 
25.6 

MILLVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 

33 

38 
31 

44 
25 

93 

29 

38 

31 

41 
33 

43 
31 

44 
26 

92 

52 
27 

36 

20 

36 
25 

42 
23 

46 
34 

44 
39 

50 
26 

40 
26 

43 
21 

46 
25 

50 
28 

61 

45 

61 
51 

64 
32 

46.3 

30.0 

MOORESTOMN 

MAX 

MIN 

35 
30 

38 
24 

39 
27 

53 

38 

37 
30 

39 
30 

41 
36 

44 

30 

46 
29 

50 
32 

34 
26 

37 
19 

38 
30 

45 
29 

44 
29 

40 

30 

37 
29 

48 
26 

48 
31 

39 
24 

43 
24 

46 
22 

47 
30 

53 
32 

61 

41 

60 
47 

64 
36 

32 

27 

44.3 
29.6 

HOKRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

34 
27 

40 
24 

38 

9 

50 
30 

47 
27 

39 

26 

41 
32 

45 
34 

49 
23 

4« 
36 

38 
24 

34 
14 

30 
20 

34 
28 

45 
25 

42 

22 

35 
25 

43 
23 

48 
37 

39 
22 

42 
22 

46 

19 

48 
25 

51 
30 

54 
28 

54 

37 

55 

47 

47 
20 

43.2 
26.4 

NENARX  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 

28 

41 
26 

39 
22 

52 
36 

38 

30 

42 

31 

43 
36 

46 
33 

44 
29 

46 

30 

38 
24 

33 

18 

33 

24 

38 

30 

46 

30 

38 
28 

39 
26 

46 
26 

53 
29 

37 
25 

46 
25 

46 
27 

51 

31 

47 
35 

56 

34 

55 

45 

61 

30 

33 
22 

43.8 
29.0 

NEK  SRBNSHKH  EXP  STA 

MAX 
MIN 

35 

28 

38 
27 

37 
16 

48 
33 

49 

27 

40 
29 

41 
34 

49 
29 

43 
25 

50 
39 

42 
25 

35 

15 

32 

24 

40 
30 

44 
26 

40 
25 

37 
26 

46 
24 

50 
35 

41 
22 

44 
21 

47 
24 

48 
28 

49 
32 

58 
31 

57 
43 

60 
46 

50 
22 

44.4 
26.1 

NEWTON 

HAX 

MIN 

34 

27 

30 
22 

37 

7 

39 

17 

48 
24 

34 
26 

38 

29 

40 
29 

44 
23 

44 
23 

44 
25 

34 

11 

32 

12 

31 
22 

33 
22 

44 
23 

35 

24 

34 
24 

42 
27 

45 
21 

32 

16 

40 
17 

46 
22 

48 
29 

50 

31 

52 
32 

53 
39 

53 

17 

40.6 
23.0 

PATERSSN 

MAX 

MIN 

37 
32 

35 
26 

45 
21 

41 

30 

93 

29 

39 
30 

41 
32 

49 
39 

49 
28 

48 
35 

47 
26 

38 
16 

38 
16 

32 
23 

38 
28 

45 
28 

39 

27 

39 
27 

45 
28 

52 
24 

37 
24 

45 
26 

47 
31 

52 
33 

50 
35 

96 
36 

58 

46 

60 
20 

44.6 
28.4 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
HIN 

35 

31 

38 

26 

39 

21 

51 

34 

4« 

27 

38 
30 

42 
35 

45 
29 

90 
29 

91 
41 

42 
26 

39 
18 

38 
26 

45 
29 

49 
29 

41 
24 

37 
25 

49 
22 

51 
36 

45 
22 

44 
20 

50 

19 

50 
28 

55 
28 

65 
32 

64 
49 

64 

50 

53 
26 

46.7 
29.1 

PMILLIPSBURC 

MAX 
MIN 

39 

29 

38 
25 

40 
10 

49 
33 

48 
27 

40 
29 

40 
32 

49 

34 

49 
29 

47 
37 

4« 
27 

40 
19 

36 
25 

42 

31 

49 
26 

44 
25 

38 
26 

44 
24 

48 
37 

47 
24 

43 
22 

48 
22 

47 
26 

49 
32 

52 

31 

55 

36 

60 

40 

55 
22 

45.2 
27.7 

PLAINFIELO 

MAX 

MIN 

34 
29 

42 

28 

37 
16 

SO 
34 

39 
26 

41 
29 

42 

34 

43 
31 

43 
26 

48 
36 

38 
26 

39 

17 

34 
25 

39 
29 

46 
28 

38 
26 

38 
27 

46 
25 

52 
35 

38 
24 

44 
22 

46 
24 

49 

26 

52 
33 

55 

30 

94 
40 

57 
40 

40 
23 

43.6 
28.3 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

40 
34 

39 

31 

41 
22 

43 
24 

99 

28 

37 

30 

39 
32 

45 
32 

46 

24 

50 
35 

53 

24 

39 

20 

39 
21 

39 

27 

45 
29 

44 
31 

42 
27 

37 
19 

49 
25 

52 

23 

39 
22 

42 
20 

49 
22 

57 
28 

49 

34 

60 
42 

62 

43 

65 
32 

46.0 
27.9 

.ot«8    follonlng    StAtli 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  J 
FEBRUARY 


ERSEY 
1957 


Table  5 -Continued 

r 

Day 

Of 

Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

33 
26 

40 
22 

36 

20 

52 
33 

36 
28 

41 
31 

44 
33 

44 
31 

42 
28 

44 
28 

38 
22 

36 

15 

39 
23 

37 
29 

44 
28 

38 

28 

38 
27 

44 
24 

53 
39 

39 

24 

45 

23 

47 
24 

50 
30 

50 
33 

56 
33 

60 
45 

58 
27 

31 

22 

43.3 
27.7 

RUNYON 

^4AX 
MIN 

37 
27 

t,0 
28 

40 
10 

57 
35 

43 
23 

42 
28 

47 
27 

45 
23 

47 
26 

50 
36 

40 
22 

35 

18 

34 
23 

41 
23 

47 
27 

46 
26 

44 
23 

51 
26 

54 

34 

45 
22 

47 
19 

48 
23 

49 
26 

54 
27 

60 
32 

57 
39 

61 

45 

51 
23 

46.9 
26.5 

SANOY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

35 

28 

36 

29 

38 
31 

45 
35 

40 
29 

38 
32 

41 
35 

44 
35 

44 
37 

45 
36 

38 
28 

33 
20 

33 
26 

40 
31 

41 
31 

39 

31 

37 
32 

43 
26 

47 
36 

38 
24 

43 
25 

43 
29 

44 
31 

45 
36 

51 
35 

50 
40 

52 

43 

45 
26 

41.7 
31.3 

SOMERVIULE 

MAX 
MIN 

34 
28 

42 
26 

35 

10 

49 
33 

41 
25 

41 
23 

39 

34 

45 
30 

43 
23 

49 
36 

37 
26 

34 
16 

32 

25 

41 
28 

45 
27 

36 
22 

37 
26 

46 
23 

51 
35 

37 
23 

43 
23 

46 
22 

48 
26 

51 
27 

54 
28 

57 
36 

57 
43 

43 
22 

43.3 
26.6 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

33 
23 

29 

20 

36 

7 

37 
21 

46 

20 

34 
21 

40 
27 

39 

30 

44 
25 

45 
26 

46 
23 

35 

9 

30 
9 

30 
IB 

34 
22 

43 
22 

35 
21 

33 
21 

43 
26 

43 
20 

31 
IB 

40 
19 

45 
20 

42 
27 

48 
27 

53 

34 

53 
37 

54 
15 

40.0 
21.7 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

37 
29 

39 
25 

37 

21 

90 
36 

39 
29 

39 

30 

40 
36 

44 
33 

43 
29 

50 
33 

37 
24 

36 

18 

34 
28 

42 

31 

44 
29 

38 

30 

38 
27 

48 
25 

50 
32 

39 
24 

45 

24 

47 
25 

48 

34 

52 

35 

59 
36 

60 
49 

63 

36 

36 
26 

44.1 
29.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

36 

28 

36 

27 

35 
2* 

50 
35 

37 
30 

40 
30 

41 
37 

46 
35 

44 
32 

49 
32 

35 

25 

33 

18 

33 

27 

43 
30 

43 
30 

39 
30 

36 

30 

48 
27 

48 
30 

37 
25 

43 
25 

47 
28 

48 
34 

50 
36 

59 
37 

60 
90 

62 

34 

34 
25 

43.3 
30.4 

TUCKERTON  2  SW 

MAX 
MIN 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

1 

And 
Deptti 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

32 

32 

32 

33 

35 

37 

37 

40 

38 

42 

38 

34 

33 

35 

41 

34 

35 

38 

40 

37 

40 

41 

40 

48 

47 

48 

52 

40 

38.7 

UIN 

30 

31 

30 

29 

30 

32 

34 

33 

33 

34 

33 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

33 

31 

31 

31 

32 

33 

34 

40 

40 

33 

32.5 

2  INCHES 

UAX 

32 

32 

33 

33 

34 

36 

37 

38 

38 

42 

37 

34 

33 

33 

38 

34 

35 

35 

39 

36 

37 

37 

38 

42 

43 

46 

49 

42 

37.4 

UIN 

30 

31 

31 

30 

30 

32 

34 

34 

33 

35 

33 

32 

32 

31 

32 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

34 

35 

40 

42 

34 

33.1 

4  INCHES 

UAX 

32 

32 

33 

32 

34 

36 

37 

38 

38 

41 

27 

34 

33 

33 

38 

34 

35 

36 

39 

35 

36 

37 

37 

41 

43 

45 

49 

43 

37.2 

UIN 

30 

31 

31 

30 

30 

32 

34 

35 

33 

35 

32 

32 

32 

31 

33 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

35 

35 

40 

43 

35 

33.3 

8  INCHES 

UAX 

33 

33 

33 

33 

33 

35 

36 

37 

37 

38 

37 

36 

35 

35 

36 

35 

35 

34 

36 

35 

35 

35 

36 

38 

40 

42 

45 

44 

36.4 

UIN 

32 

32 

31 

31 

31 

34 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

33 

33 

34 

35 

37 

40 

42 

37 

34.5 

16  INCHES 

UAX 

35 

35 

35 

34 

34 

35 

36 

36 

37 

37 

37 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

35 

35 

36 

37 

38 

40 

42 

42 

36.4 

UIN 

33 

33 

32 

32 

32 

34 

35 

36 

36 

36 

37 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

37 

38 

40 

39 

35.3 

32  INCHES 

UAX 

37 

37 

37 

36 

37 

37 

37 

37 

38 

38 

39 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

38 

38 

39 

40 

37.6 

UIN 

36 

36 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

37 

37 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

38 

39 

36.8 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


itlon  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1957 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLAJITIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

.3 
T 

T 

.4 
T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

BELTIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

1.8 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

.5 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHARLOTTEBDBG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

5.0 
6 

5 

2 

T 

.3 

T 

.5 

1 

.8 

1 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

3.0 

7 

6 

2 

1 

1.0 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

6.5 
5 

4 

2 

1.0 

.3 

HIOHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2.0 
3 

3 

T 

T 

1.3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

INDIAN  HILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

T 

T 

T 

T 
T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1.5 
5 

4 

T 

1.0 
T 

T 

T 

LAYTON  3  N¥ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

5 

4.2 
5 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

2.0 
1 

T 

.6 

1.1 
1 

T 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

7.5 
7 

7 

3 

1 

T 

T 

.2 

T 

.6 
1 

T 

LONG  BRAKCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
5 

T 
5 

4 

T 

.1 
T 

1.0 

T 

T 

.2 
T 

T 

.2 

LONG  TALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

- 

- 

- 

- 

MAYS  LAUDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

MILLTILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-" 

- 

- 

- 

I 

- 

MOORE  STOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 
3 

1 

1.4 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 
3 

4.3 
3 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

7.5 
T 

6 
.6 

T 
3 
.3 

2 
.2 

.2 

T 

.8 

T 

T 
T 

T 

.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 
4 

8.0 
5 

4 

T 

.5 

.5 
T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

4.0 
4 

3 

2 

T 
T 

1.0 
1 

PATERSOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

9.0 
9 

7 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

.5 

1.5 

T 
T 

PHILLIPSBDRG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

6.0 

7 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

.3 

7 

4 

2 

1 

.1 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.6 

7 

6 

2 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 
T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

T 
5 

4 

T 
T 

.3 

T 

.2 

T 

T 

.2 
T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5,1 
5 

3.2 
6 

3 

2 

2 

.5 
1 

.4 
T 

T 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

3 

1 

.6 

.5 

1 

T 

T 

.3 

T 

.1 

T 

T 

.2 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.2 

5 

4 

3 

T 

T 

See  refetence  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1957 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


75TB  HSRIDIAN  TIHB  ZONE 


/    Charlotteburg    Wanique  '^^ 

Bldge  Hes  Q  '  ^         iJRayBond  Da«  »  Woodcllff  Lake  Oobbs  Fy .  ,  1 


^S^ 


7°°       "acopln    Intake      t^  r>   Midland    P 

k  °  N     ■- J^.uJl,      / 

^  i  Split   Rock  Pond  i  M     \       \    »nrora  ■    EastcheBter,    N.    Y, 

/  /  fatersol  |  O 

J  Little   Falls  Wtr  Co  f    -ri     J  ' 

O-         r-^.t^  v.,       ,  /ackensack  .' 

Boonton    /  S^  ^^       «       |  , 

Horns   Plains    i    »  7        Cedar  Grove  C     Rldgefield 

o      „  <  ■»■  V^  -O-    / 

Essex    Fells    Service   Bldg.  —~-\/ 

NORTH  ,''  a  /         /'        /ffi  «   Central   Pk,    ».    Y. 

Canoe   Brook         Orange  /     ■-^'  9\ 

,— \  O  I   Jersey  city 

\   Ch.th..O  -^     irvlngton-'^;   O  I  I 

Spr^rield  •-„,       j^    7|®,e.  York  .B  City,  ».Y. 


e.v.Ue     )     ^  I 

V-— 3  Princeton  water  .orks         /  ""Iboro  SCS    C^\  , 

\  HlghtBto»n  Pump  Sta  / 


STATION    LEGEND 
O     •      d     Prtclpltotlon    only 
(D  Precipitation,   tforog* 

O    ■♦-    -*-    Precipitation   orxS    rtmptroti/r* 
<^    -^     -^    Precipitation,   Temperature  eng  Evaporetiot 

Type  of  Qcge:        O     Non- recording, 

•    Recording ;         9     fio/A  //^l 

Deubte  circle  combinatlont  indicate   ttte  ovaliobility   of 

more   Hetoiied  meteorological  data 


VWtC.,    ABhevllla,  K.  C.  8/56 


Isollnee   are   drawn  through   points   of  approximately  equal   values.      Hourly  precipitation   data  from  recorder  substations  will  be 
available    In   the   publication    'Hourly  Precipitation   Data', 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1957 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approzlnately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data' . 


STATION  INDEX 


ALLENDALE 
•ATLANTIC  CITY  WS 
AU0U80N 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN 

SELMAR 
BELVIOERE 
BERLIN  1  W 
BLACKMELLS  MILLS 
BOONTON  2  SE 

BOUND  BROOK  1  M 
B»*NCH«ILLE 
BRIDGETON  I  NE 
BURLIN&TON 
CANISTEAB  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CENTERTON 

CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 
CHATSWORTM  5  S 
CLAYTON 
CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLENINGTON  1  NE 

FOHTESCUE 


GLASSBDRO 
GREAT  I 

GREENWOOD  LAKI 


IRVINGTON 
JERSEV  CITY 
LAKEVIOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 

LATTON  3  NW 
LEESeuRG  STATE  FAi 
LITTLE  FALLS  I  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 


MACOPIN  INTAKE 


County 


BERGEN 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 


MONMOUTH 

WARREN 

CAMDEN 

SOMERSET 

MORRIS 


0927  SOMERSET 
0978  SUSSEX 
1028  COM8ERLAN0 
1211  IBURLINGTON 
1327  SUSSEX 


ESSEX 
SALEM 
CAPE  Mi 

SALEM 


ORRIS 


1562  I 

1590  I 
1596  II 
'1708  [GLOUCESTER 
il7A9  IhuNTEROON 

12209  [sALEM 
!26«4  ;UN10N 
12662  UNION 
:2768  ESSEX 
3029  HUNTERDON 


CUMBERLAND 
MONMOUTH 
GLOUCESTER 
WARREN 
SSAIC 

BERGEN 

ATLANTIC 

SUSSEX 

MERCER 

MERCER 


,*229  |BURLINGT0N 
:*260  ESSEX 
'•.339  IHUDSON 
'4627  (ocean 
,1.635  HUNTERDON 

'1735  SUSSEX 

;4762  CUMBERLAND 

'  PASSAIC 

'  MONMOUTH 

I  MORRIS 


BURLINGTON 

ASSAIC 
BERGEN 
SOMERSET 
MONMOUTH 


1  07 

7*  08 

7*  25 

75  04 

9  37 

7*  26 

1  15 
39  1* 
■0    53 


40  29 

74  35 

40  54 

74  24 

40  33 

74  33 

41  00 

39  2B 

41  07 

40  45 

39  28 

40  52 

39  31 

41  03 

40  44 

39  44 

39  39 

40  38 

39  *1 

40  39 

40  50 

40  31 

39  1* 

40  15 

39  42 

40  56 

41  09 

74  20 

74    46 

74  48 
74  24 
74  10 
74  3* 
74    14 


Obser- 
vation 
Time 


BER6EN  COUNTY  ENOS 
;.  WEATHER  SUREAL 
N  J.  NYGREN 
FORESTRY  SVC 
MRS*  ED  C.  HOFFMAN 

'  WATER  OEPT 
■    C.  S.  HIXSON 
SAMUfcL  H.  MC  CULLE> 
HENRY  M,  MILLER 
JERSEY  CITY  WTR  WKS 

AMERICAN  CYANAMIO  CC 
ALBERT  M,  DAVENPORT 
RADIO  STATION  WSNJ 
PUBLIC  SVC  E  ♦  G  CO 
EWARK  WATER  OEPT 


gA  'commonwealth  WTR  CO 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
ST  MAGNESITE  CO 
.t  PLUNKETT 
ID  JOHN  HOPKINS  UNI. 

NEWARK  WATER  OEPT 
EDWARD  P.  MOLITOR 
■  lAM  S,  HAINES 


W,  KLOCKNER 

PONT  OE  NEMOURS 

ON  CO  Park  comm 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

DONALD  YOUNG 

JOHN  LOPER 

IK  J.  MOREAU 
PROF.  J.  6.  SANGREE 

lAtL  OZYOWSKl  JR, 
GEORGE  T.  WIGGINS 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

lURBARD  PARKHURS' 
IN.  J,  DEPT.  OF  CONSi 
JAMES  R.  PICKERING 
DEPT  WATER  +  SEWAGE 

EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 

lERSEY  CITY  WTR  OEPT 
GEORGE  Gi  WADDILL 

.*  E>  CASE 

.»    N.  OEPUE 

EESBUR&  STATE  FARM 
PASSAIC  VLY  MTR  COMH 
STORM  WARN.  DSPL  STA 

RTHUR  BARKMAN 

JAMES  LAW TON 
NEWARK  WATER  DEPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L,  RADCLIFFE 
GEROW  BRILL 


Refer 

To 
Tables 


2    3    5 

2    3    5 
2    3    5 


MARL TON  1  W 
MAVS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILLVILLE  AIRPORT 

MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  we  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  S 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK    R1D6E    RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 
PEM6ERT0N  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPS6URG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORI 

RIOGEFIELD 

RINGWOOD 

RUNYON 

SANOV  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 


SPRII 


lELD 


SUSSEX 
SWEDESBORO  5  I 
TOMS  RIVER 


TRENTON  2 
•TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON  2  SW 
VINELAND 
WANAQUE  RAYMOND 

WATCHUNG 
WERTSVILLE 
WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 


7545 


County 


5252 

BURLINGTON 

5346 

ATLANTIC 

5503 

BERGEN 

5576 

CUMBERLAND 

5581 

CUMBERLAND 

5  597 

MORRIS 

5728 

BURLINGTON 

5769 

MOBR I S 

6026 

ESSEX 

6062 

MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 

PASSAIC 
BURLINGTON 

WARREN 


EROON 

ATLANTIC 
MERCER 


BERGEN 


17587  (PASSAIC 
7825  IMIDDLESEX 

'7869  .MONMOUTH 
8194  iSOMERSET 
8402  [MORRIS 


8644 

18685 
;88t6 
16858 


UNION 
SUSSEX 
GLOUCESTER 
OCEAN 
RREN 


9363  'HUNTERDON 


39  54 

39  27 

40  59 
39  24 
39  22 

41  01 


Obser- 
vation 
Time 


DAVID  GRISCOM 
ELMER  EARLE 
CORNELIUS  HOWARD 
L.  J.  GALLAMER 
AIRPORT  MANAGER 

JERSEY  CITY  WTR  WKS 

JAMES  C,  LONG 

U.  S.  WEATHER  eUREAL 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

NEWTON  WTR  SWR  COMM 
NEWARK  WATER  OEPT 
DAN  A,  COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 

l:.ii 

DEL  VECCHIO 
S  A.  DOEHLERT 

Reler 

To 
Tables 


JOINT   TOLL   BRDGE   COM 


Ijohn  H.  BERRYMAN 
[ATLANTIC  CITY  WTR 
■    PRINCETON    WATER    C( 


JERSEY  CITY  D  P  W 

DEPT  OF  CONS 
JBRICE  B<  STANTON 
ISUN  OIL  CO 

I.  ERVEY 


[ISTOI 


IwATER  SUPPLY  COMM 

I  iBONNIE  BURN  SAN* 
,  ROBERT  M,  MANNERS 

TOWN  ENGINEER 
'  HACKENSACK  HATER  CO 

IWOODROW  W.  HALTER 


dlt 


tloi 


l-DELAWARE;   3-Gl 


'egardlng  tbe  dilute  of  Ne«  Jersey  may  be  obt: 


RBOR;   4-HACKENSACK.   S-HUDSON;   S-MAUHICE 
REFERENCE  NOTES 
by  vrltlng  to  the  State  Cllmatologls 


8-PASSAlC:   9-RAHHAY: 


VeAtI 

Figures  and  letters  follovlag  the  station  naiie.  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  an( 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Decenber  Issues  of  tbls  bull 

Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  nontlis  will  be  can 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  either  are  i 

Divisions,  as  used  In  Table  2,  becane  effective  vltb  data  for  September  1956. 

Dnle 


t  at  Weather  Bureau  Off 
be  post  office. 

ssue  of  this  bulletin. 


)  General  Dell 


Long-term 


leasured  la  the  standard  Weather  Bureau 
for  full -tine  stat Ions  (those  shown  In 


r  pan  of  4  toot  diameter  i 


I  otherwise  shown  by  footnote  following  ' 


ulvalent  values  published  In  Table  7  are  the  wat 
Ions;  consequently  occasional  drifting  and  other 
1  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  Inches 


(  of  Snowfall  In  Tables  2  and  7.  and  In  tbe 
I  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7 


equl' 


local  varli 


illlty 
ground. 

1  snowfall  table.  Include  si 

published,  are  for  tbe  24  h< 


I  ground  Include  snow,  s 
1.   The  Station  Index  Hi 


andard  of  time  : 


I  ground  In  Table  7  Xa    at  ob 
In  Tables  3,  6. 


preclplt: 


la' 


als 


time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  i 
Station  Index.   Ko  record  in  Tables  2  and  S 


«-«'   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instrumen 

■   Amount  Included  la  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Cage  Is  equipped  with  a  windshield . 

*  Tbermometers  are  generally  exposed  la  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howevei 
on  the  roof  of  a  building. 
AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C   In  the  'Refer  to  Tables'  column  In  the  Station  Index  tbe  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   Tl 
"Bourly  Precipitation  Data". 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Incb  water  equivalent  t< 

C   In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  tbe  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperature! 

y  One  or  more  days  of  record  missing:  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  nlssln] 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  allgbtly  from  tbe  i 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 


very  10  Inches  of 
See  Table  5  for  i 


are  processed  for  sp< 
snowf al 1 . 


'  record.   Degree  da; 
'Hourly  Preclpltat loi 


Information  i 
may  be  found 


be  obtained  fi 
.  tbe  latest  Isi 


■y  of  changes  la  location,  elevations,  exposure  etc.  o: 
tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  i 
1  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respect 


at  Ions  through  19SS  may  be  found  In  the  publl< 

Washington  25.  D.  C.  for  15  cents.   Similar 
tlons,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  i 


MWRC.  .  Ashevllle,  K.  C. 4/3/57 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Compared  with  records  of  previous 
years  March  weather  did  not  depart 
from  long-term  averages  enough  to 
be  particularly  noteworthy. 

Divisional  temperature  averages  for 
the  month  were  a  few  degrees  warmer 
than  February,  but  varied  very  little 
from  long-term  averages  for  March  (see 
Table  2).   Individual  station  depar- 
tures for  the  month  where  comparative 
figures  are  available  were  also  small. 
Practically  all  stations  recorded 
their  high  temperatures  for  the  month 
on  the  14th  or  15th,  and  most  high 
readings  exceeded  70°  with  a  reading 
of  78°  at  Belvidere  on  the  14th  top- 
ping the  list.   Low  temperatures  for 
nearly  all  stations  occurred  during 
the  period  4th-5th,  and  low  values 
for  over  one-half  of  the  stations  were 
20°  or  below  with  10°  at  Layton  3  NW 
on  the  3rd  and  also  on  later  dates 
being  lowest  for  the  month. 

For  stations  where  comparisons  would 
be  made,  monthly  precipitation  totals 
showed  minus  departures  from  long- 
term  means,  except  for  a.  very  few 
locations.   Extreme  monthly  totals 
ranged  from  1.26  inches  at  Canton  to 
4.98  inches  at  Belleplain.   The  great- 
est daily  amount  was  1.85  inches  on 
the  20th  at  Leesburg  State  Farm.   The 
snowfall  average  over  the  northern 
division  was  more  than  twice  the  aver- 
age for  each  of  the  other  two  divi- 
sions.  Top  snowfall  honors  went  to 
Canistear  Reservoir  with  a  monthly 
total  of  8.5  inches  and  the  greatest 
depth  on  the  ground  of  6  inches  on 
the  10th.   The  percentage  of  possible 
sunshine  and  average  daytime  cloudi- 
ness, at  stations  where  such  records 
are  available,  did  not  depart  from 
long-term  means  enough  to  receive 
special  mention, 

WEATHER  DETAILS 

There  was  nothing  spectacular  about 
daily  temperature  changes  during  the 
first  eleven  days  of  March,  however, 
the  over-all  picture  for  this  period 
places  it  slightly  on  the  cool  side. 
This  was  followed  by  a  warm  spell 
during  the  period  12th  to  18th,  with 
departures  on  the  12th,  13th,  and  14th 
being  greatest  in  most  all  areas. 
During  the  remainder  of  the  month 


pressure  changes  caused 
to  fluctuate  considerabl 
tures  from  long-term  ave 
not  large  enough  to  be  e 
standing.  Minimum  tempe 
this  period  of  the  month 
30 's  on  most  days  and  re 
freezing  level  or  below 
stances . 


temperatures 
y ,  but  depar- 
rages  were 
specially  out- 
ratures  for 

were  in  the 
ached  the 
in  a  few  in- 


Pressure  patterns  that  controlled  the 
State's  weather  caused  rather  frequent 
occurrences  of  precipitation  with  some 
falling  on  slightly  more  than  half  of 
the  days  during  the  month  at  most  places. 
Daily  measurements  were  mostly  in  the 
light  to  moderate  category;  however, 
a  number  of  stations  reported  heavy 
amounts  for  their  greatest  day.   Snow- 
fall occurred  on  several  days  during 
March,  with  individual  daily  measure- 
ments ranging  from  very  light  to  mod- 
erate. 

WEATHER  EFFECTS 

March  weather  in  the  State  permitted 
good  progress  at  early  field  work 
during  the  last  half  of  the  month. 
Pastures,  hay,  and  most  fall-sown 
grains  were  coming  out  of  the  winter 
in  unusually  good  condition  with  ample 
soil  moisture  for  rapid  growth  with 
the  occurrence  of  warmer  weather. 
Winter  damage  to  fruit  buds  appeared 
to  be  limited  to  peaches  in  a  few 
areas  of  North  Jersey  and  to  blue- 
berries in  a  limited  area  of  Ocean 
County. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

During  all  day  the  10th  the  entire 
State  was  affected  by  strong,  gusty 
NW  and  N  winds,  which  were  associated 
with  an  intense  NE  moving  storm,  causing 
considerable  damage  throughout  the 
State.   Telephone  and  power  lines  were 
down,  trees  were  uprooted  and  some 
roof  damage  was  sustained.   According 
to  the  report  several  persons  were 
also  injured.   Minor  local  wind  damage 
was  also  reported  in  the  Trenton  area 
on  the  19th. 

FLOODS 

None  were  reported. 


Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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TABLE  2 


NORTHERN 

BELVIO€RE 
80ONT0N  2  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 
FLEMIN6T0N  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 
LOUS  VALLEY 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSB0R6 
PLA INFIELD 
RIOGEFFELO 

SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 


AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BRIDGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CLAYTON 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 
LAKENOOD  2  ENE 

LEES6URG  STATE  FARM 

MILLVILLE 

MILLVILLE  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

PEMBERTON  3  E 
PLEASANTVILLE  1  N 
RUNYON 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

DIVISION 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

DIVISION 


AM 
AH 
AM 


AM 
AM 


AM 
AM 

AM 


S1.2M 

«7.* 

»0.6M 

<<6aO 

SliB 

«7i'> 
50,7 

'lO.g 

47.6 

50,5 

90,0 
50,6 
50,2 
50,2 
50,0 

46,5 
49,3 
51,5 
50,4 
50,0 

50,9 
45.9 


50,8 
52.9 

51.3 
51.6 

49.6 
53.3 
49.3 
50.2 
49.2 

50.9 


49.5 
50.3 

50.7 
49.6 
51.9 
50,5 

48, e 


48,1 
47,3 


Temperature 


30,4 
29,9 
27,6 
26,1 

31,1 

29,9 
28.6 
23.8 
34.1 
30,4 

24,3 

30,3 
27,9 
28,9 
34.0 

27.5 
32.2 

31.5 
31.4 
31.9 

29.7 
25.9 


33.9 

32.8 

33.3 
32.8 

31.6 
33.8 
31.1 
30.8 
30.0 

32.7 


33.1 
31.3 

31.5 
31.5 
30.1 
33,5 

34,6 


36, B 


34,0 
35.1 


40.  SM 
38.7 
39. IM 
36.1 
41.5 

38.7 
39.7 
32.4 
40.9 
40.5 

37.2 
40.5 
39.1 
39.6 
42.0 

37.0 
40.8 
41.5 
40,9 
41,0 

40,3 
35,9 


42,4 
42.9 

H 
42.3 
42.2 

40.6 
43.6 
40.2 
40.5 
39.6 

41.8 


41.3 
40,8 

41,1 

40,6 
41.0 
42.0 
41.7 

41.4 


41.1 
41.2 


5  J  2 
R  S  6 


1.1 

1.0 

1.2 

.1 


1.5 

.1 
.9 

2.2 
.7 

1.3 


.3 

2.0 


.2 

1.2 

.5 


.2 

.2 

1.2 
.2 

1.7 

.4 
.1 


•  9 
1.2 


74  14 
74  14 


742 
804 
758 
890 
722 

815 
776 
1003 
742 
752 

856 
754 
798 
780 
705 

862 
746 
719 
739 
737 

757 
893 


692 

680 

697 
697 

749 
668 
764 
752 
779 

713 


727 
743 

733 
750 
737 
705 
713 


734 
728 


Precipitation 


2.57 
2.33 
2.55 
3.16 
3.93 

1.99 
2.81 
2.65 
3.10 
2.73 

2.30 
3.07 
2.59 
2.80 
2.73 

2.03 
3.24 
2.74 
2.66 
3.19 

2.42 
2.30 


3.95 

4.98 
2.70 
2.98 
3.25 

4.20 
3.09 
2.83 
3.50 

3.75 

3.90 
2.26 

4.12 
2.98 

3.67 
4.75 
3.01 
3.38 
2.70 

3.45 


4.22 
3.66 


1.67 
1.68 
1.81 
1.43 
,54 


,90 
1.38 

1.18 
1.33 
1,76 

1,05 

1.55 
1.22 
1.90 
1.63 
1.32 

1.66 

1.33 


.00 

1.21 

1.07 

.74 

.52 


.25 

.88 

.06 

,49 

1,24 

1.03 

.50 


•  61 


,07 
•  03 


,50 
,74 
.83 
.98 
.90 

.69 

.69 
.76 
.69 
.88 

.60 

1.23 

.53 

.86 
,81 

.52 

1.30 

.69 

.62 

.78 

.69 
.48 


1.02 
.72 
.75 

1.98 

1.20 

.80 

.99 

1.08 

1.85 
.95 

1.53 

.73 

.98 
1.39 
.67 
.84 
.95 


1.4S 
1.09 


2.7 
6.3 
2.6 


4.7 
2.8 

1.6 
2.1 

2.0 

1.1 

.9 

2.5 

4.0 

1.5 

4.0 


1.5 

.0 
2.3 

T 
T 


T 
2.0 


2.5 
4.5 


.2 

.0 
1.7 
3.0 

1.2 


—  o 


3    1 

1    0 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

ReUh 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Numbei  of  days  with  precipitation 

ill 

cu   a  a 

1 

StaboD 

S 

1 

ID 

•Bag' 

ill 

cu^a  0. 

1 

> 
< 

i2  a 

g       1 
|-o| 

S     J 

o  E- 

a 
n  m 

a 

o  H 

s 

3 

? 

i 

s 

i 

d 

III 

ATLAIITIC  CITY  WB  CITY 

- 

- 

15.8 

47 

NW 

10 

- 

- 

- 

- 

5 

8 

3 

2 

1 

0 

19 

57 

6.3 

LOHG  BRANCH 

NW 

22 

16.1 

48 

NW 

10 

- 

76 

590 

57 

2 

7 

3 

2 

1 

0 

15 

80 

6.0 

RIARK   IB   AIRPORT 

NNE 

12 

9.8 

30++ 

WNW 

10 

68 

71 

51 

57 

5 

7 

4 

2 

0 

0 

18 

- 

5.9 

TRK^^TON  WB   CITY 

- 

- 

9.2 

36 

N 

10 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

4 

2 

0 

0 

15 

50 

6.2 

0  12:00   Noon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 


Table  3 

MARCH 

1957 

•3 

Day  of  month 

Station 

•- 

tS 

1  1 

2  1 

3 

4  1  5  1  6 

7  1 

8 

9 

10  1  11   12 

13  1  14  1  15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22   23   24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB        R 

«.30 

.75 

T 

.05 

.28 

.92 

r49 

T     T 

.02 

.01        T 

*62 

•  07 

•  02 

•  84 

"iji 

.02 

.06 

T 

AUDUBON 

3.5S 

.59 

.40 

T 

.41 

.19 

7 

1.08 

T 

•  41 

.09 

T 

T 

•  30 

7 

.16 

7 

8ASS  RIVER  ST  FOREST 

3t81 

1.18 

.16 

.24 

.64 

7 

•  79 

.29 

T 

.18 

•  >4 

7 

.11 

BELLEPLAIN 

i.at 

• 

1.10 

.18 

.35 

49 

• 

2.01 

.29 

.10 

•  29 

.08 

.19 

BELMAR 

^•14 

.93 

.10 

.79 

28 

.42 

.49 

.64 

T 

•  20 

.06 

T 

T 

.17 

T 

BELVIDERE 

2.57 

.40 

T 

T 

.45 

90 

T 

.39 

•  17 

•  13 

.23 

•  30 

BERLIN  1  W 

♦  t«7 

.92 

1.45 

.35 

.15 

60 

.09 

•  39 

•  40 

•80 

6LACKWELLS  MILLS 

3.29 

.98 

.09 

.12 

.09 

74 

.23 

•  99 

.08 

•  31 

.02 

.14 

.03 

.17 

•  01 

.11 

BOONTON  2  se 

2.33 

.34 

.02 

T 

.04 

74 

.14 

•  99 

•  04 

•  22 

.02 

•  11 

T 

•  09 

.04 

7   • 

BOUND  BROOK  1  M 

2.3S 

.49 

.08 

.04 

.10 

78 

.26 

.11 

•  19 

•  10 

•  10 

•  07 

.07 

BRANCHVILLE 

2.09 

.12 

.20 

7 

r 

23 

.48        .03 

.49 

7 

•  27 

.02 

T 

.09 

•  07 

.13 

BRIOGETON  1  NE 

2.70 

1.02 

.02 

.10 

.19 

10 

.01 

.13        7 

.25 

•  45 

.03 

.22 

•  01 

.01 

.01 

BURLINGTON 

2.96 

.72 

.02 

12 

90 

7 

.19 

.94 

.37 

.08 

.03 

•  82 

.08 

.28 

.00 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.80 

.28 

.15 

02 

70 

.29 

.43 

.08 

.21 

.11 

•  11 

•  03 

•  11 

7 

.28 

CANOE  BROOK 

2.59 

.51 

.07 

07 

83 

7 

.51 

■  12 

.12 

.02 

.17 

.09 

•  09 

•  03 

CANTON 

1.26 

.08 

.06 

T 

21 

.30 

.29 

.22 

.01 

.11 

.01 

CAPE  MAY  3  W 

- 

- 

- 

— 

.06 

.02 

.10 

•  02 

•  16 

CEDAR  GROVE 

2.72 

.15 

05 

95 

.35 

.79 

.30 

•  10 

•  07 

CHARLOTTEBURG 

3.16 

.33 

.13 

.02 

03 

98 

.27 

.52 

.06 

.27 

.08 

.12 

.01 

•  12 

•  20 

•  02  ■ 

CHATHAM 

2.4« 

.44 

.05 

r 

86 

.04 

.99 

•  09 

.14 

T 

.12 

.01 

•  07 

•  09 

CLAYTON 

3.25 

.42 

T 

.13 

75 

50 

.39 

•  50 

.12 

T 

.04 

•  31 

7 

.11 

7 

CLINTON 

2.M 

.48 

.03 

22 

42 

.06 

.26 

•  20 

.16 

•  2S 

.27 

•  02 

•  08 

DEEPWATER 

1.59 

.09 

39 

.64 

.26 

.21 

ELIZABETH 

3.93 

.90 

.35 

T 

.02 

29 

79 

.01 

.81 

•  22 

.05 

.31 

.11 

•  08 

ELUABETHPORT 

2.54 

.96 

.05 

T 

55 

46 

.90 

.02 

•  18 

.01 

.01 

.06 

.02 

.08 

•  08 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

1.99 

.3? 

65 

.96 

.32 

.12 

FLEMINGTON  1  NE 

2.61 

.97 

.04 

T 

18 

69 

.01 

.17 

.02 

•  72 

.22 

.02 

.M 

•  28 

•  09 

•  01 

•  U 

■  01  ', 

FORTESCUE 

3.11 

.80 

25 

48 

•  40 

.90 

.03 

.19 

•  10 

FREEHOLD 

4.20 

.90 

.03 

20 

60 

.01 

1.56 

.36 

.11 

7 

.07 

.21 

•  12 

GREENWOOD  LAKE 

3.11 

.35 

.10 

03 

08 

.30 

.44 

•  08 

.29 

.19 

•  09 

T 

•  10 

.18 

HAMMONTON  2  NNE 

3.09 

1.20 

.19 

.19 

13 

33 

.01 

.14 

•  18 

.39 

•  04 

.22 

•  10 

.01 

HIGH  POINT  PARK 

2.63 

.23 

.09 

T 

09 

76 

.09 

.60 

•  10 

.26 

.09 

•  13 

•  88 

.19 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.8> 

.80 

.02 

.01 

14 

94 

.90 

•  27 

.06 

T 

•  06 

.10 

•  01 

.10 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.50 

.99 

.04 

T 

.04 

36 

28 

T     7 

.20 

.51 

•  49 

.10 

.02 

7 

•  01 

•  31 

•  01 

•  02 

.10 

IRVIN6T0N 

2.60 

•  48 

.03 

96 

50 

.98 

.02 

.22 

.03 

.06 

.09 

•  07 

JERSEY  CITY 

1.10 

.69 

59 

61 

.60 

.25 

.05 

•  OS 

.02 

•  16 

•  08 

.01 

LAKEWOOO  2  ENE 

3.75 

1.08 

.04 

.07 

10 

80 

T 

.47 

•  50 

.10 

.87 

.01 

•  >1 

•  02 

,a 

.03 

LAMBERTVILLE 

2.73 

.20 

.19 

T 

35 

88 

.02 

.12 

.27 

.07 

T 

T 

•  It 

•  n 

.27 

LAYTON  3  NW 

2.30 

.24 

.02 

15 

60 

.03 

.09 

•  59 

•  02 

.12 

.01 

.21 

.10 

•  20 

LEESBURG  STATE  FARM 

3.90 

.91 

•  02 

.04 

12 

60 

•  08 

1.89 

.02 

.21 

•  01 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.07 

.43 

.09 

T 

08  1 

23 

.10 

•  60 

.10 

.16 

.09 

.09 

•  01 

•  88 

.01 

•  01 

■  01  • 

LOWG  BRANCH 

♦  .22 

.74 

.01 

.64 

47 

32 

T 

1.49 

•  32 

.94 

.06 

.06 

.02 

.08 

7 

.18 

•  81 

LONG  VALLEY 

2.59 

.50 

40 

93 

» 

•  90 

.22 

.08 

.28 

•  18 

MACOPIN  INTAKE 

2.56 

.37 

.05 

.02 

09 

86 

.14 

•  49 

.10 

.12 

.03 

.08 

•  01 

.04 

•  17 

.01  ■ 

MAHWAH 

2.81 

.29 

.09 

01  1 

09 

.24 

.60 

.04 

.16 

.06 

.09 

.09 

•  17 

MANVILLE 

2.54 

.60 

20 

70 

•  30 

•  10 

.29 

.06 

7 

•  21 

7 

.08 

MARL TON  1  W 

3.73 

.90 

.05 

64 

10 

.10 

.74 

•  48 

.19 

.04 

.2« 

•  11 

■01 ! 

MAYS  LANDING 

2.36 

.10 

.10 

.10 

.19 

10 

29 

.10 

.00 

.29 

.U 

•  10 

MIDLAND  PARK 

2.96 

.53 

02  1 

22 

.66 

•  14 

.18 

.09 

•  07 

•  89 

MILLVILLE 

2.26 

.49 

.04 

.01 

.06 

32 

16 

.02 

.99 

.09 

.01 

•  18 

•  04 

MILLVILLE  AIRPORT 

RECORD  MISSING 

MILTON 

3.09 

.04 

.38 

.09 

15 

32 

.63 

.47 

.10 

.26 

.06 

.10 

.16 

•  » 

■  08  a 

MOORE STOWN 

4.12 

.79 

.17 

.12 

16 

49 

7     T 

1.53 

•  10 

.26 

.09 

.09 

.28 

.87 

7 

•  11 

T   I 

MORRIS  PLAINS 

2.80 

.46 

.01 

7 

33 

06 

T 

.98 

•  17 

.11 

.01 

.13 

.08 

7 

•  06 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.73 

.40 

.03 

T 

.01 

57 

46 

7 

.81 

.01 

•  12 

.09 

7 

.09 

.01 

.13 

7 

•  04 

7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.96 

.73 

.10 

7 

28 

65 

T 

.90 

•  27 

.08 

.10 

.17 

7 

•  10 

NEW  MILFORD 

2.92 

.92 

45 

81 

.60 

•  22 

.12 

.02 

.08 

.04 

.02 

.04 

NEWTON 

2.03 

.24 

.10 

T 

02 

52 

.12 

.30 

.06 

.23 

.03 

.It 

.06 

.04 

.16 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.46 

.39 

.13 

.00 

11 

89 

.34 

.49 

.06 

.29 

•  11 

.M 

.03 

.14 

•  18 

■•1 ! 

OLOWICK 

2.72 

.18 

.30 

00 

76 

.06 

.36 

•  08 

.24 

•  1> 

•  21 

•  11 

.12 

•  08 

ORANGE 

2.91 

.93 

.03 

35 

86 

.10 

.60 

.15 

•  M 

•  08 

•  89 

PATERSON 

3.24 

.14 

T 

T 

30  1 

30 

7 

.93 

•  01 

•  21 

•  12 

•  10 

7 

.08 

T 

•  04 

■01 ! 

PEMBERTON  3  E 

3.67 

.98 

.01 

.03 

19 

36 

.86 

•  40 

.13 

•  02 

•  11 

•  38 

•  21 

PHILLIPSBURG 

2.74 

.40 

T 

30 

69 

T 

.32 

.19 

.19 

7 

•  11 

•  M 

7 

•  >T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.64 

.47 

11  1 

00 

.29 

.10 

.21 

•  20 

•  29 

.09 

PLA INFIELD 

2.66 

.62 

.04 

T 

.01 

51 

55 

.19 

.26 

.12 

.06 

•  02 

7 

•  It 

•  10 

7 

.02 

.07 

PLEASANT  RUN 

2.31 

.24 

.31 

.14 

12 

46 

.07 

.12 

.09 

.17 

.07 

•  18 

•  M 

.14 

T   • 

PLEASANTVILLE  1  N 

4.75 

1.39 

.14 

.07 

.26 

26 

SO 

.08 

.02 

.16 

1.28 

.02 

.21 

T 

.08 

T   1 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.12 

.73 

.03 

7 

50 

45 

.98 

.34 

.06 

T 

.07 

•  01 

•  M 

T 

•88 

RAHWAY 

2.69 

.92 

.05 

T 

54 

46 

T 

.98 

•  22 

.03 

.98 

•  01 

•  Of 

•  10 

RIDGEFIELO 

3.19 

.79 

T 

.03 

91 

49 

.78 

.02 

•  24 

.18 

.81 

•  07 

.01 

.88 

■  01 

RINGWOOD 

3.14 

.43 

.07 

14 

99 

.24 

.49 

•  09 

.20 

.07 

.07 

•  08 

.01 

•  81 

RONTON 

3.01 

.96 

.41 

.09 

24 

67 

.44 

•  31 

.07 

•  11 

•  M 

SANDY  HOOK  LBSTA 

3.6« 

.64 

T 

T 

T 

27 

81 

.01 

.60 

.08 

1.09 

•  09 

.07 

SOMERVILLE 

2.42 

.53 

.04 

T 

27 

69 

•  10 

.22 

•  00 

•  U 

•  18 

.88 

SPLIT  ROCK  POND 

2.86 

.21 

.20 

.09 

07 

84 

.24 

.56 

.09 

.21 

.02 

.M 

•  04 

•  08 

.17 

SUSSEX  3  N 

2.30 

.19 

.10 

T 

03 

46 

.17        .03 

.48 

•  10 

.19 

.10 

.09 

•  11 

•  08 

.» 

T   i 

SWEDESBORO  5  NW 

2.70 

.63 

.09 

.01 

.01 

20 

24 

.99 

.20 

•  06 

.01 

T 

•  11 

•  U 

TOMS  RIVER 

3.13 

.75 

.11 

27 

82 

.11 

•  41 

.19 

•  08 

.40 

•  08 

TRENTON  2 

3.38 

.84 

.02 

.02 

46 

49 

7 

.98 

•  36 

.07 

•e* 

.11 

•  M 

T 

•  08 

.01 

TRENTON  HB  CITY          R 

2.70 

.59 

.02 

T 

30 

46 

T 

.» 

•  29 

.03 

,n 

.01 

•  » 

T 

■87 

T 

VINELANO 

2.69 

.98 

.00 

.05 

.08 

12 

2« 

.06 

•  20 

.98 

T 

•  10 

.81 

•  82 

•  08 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.92 

.42 

.12 

03 

87 

.10 

.62 

•  05 

.21 

.10 

•  >1 

T 

.88 

■  M 

WERTSVILLE 

2.69 

.38 

.07 

.11 

06 

92 

7 

•  19 

•  06 

.27 

.02 

•  M 

•  11 

.1* 

T 

•  U 

T   1 

WESTFIELD 

3.29 

.56 

.09 

49 

64 

• 

.68        .03 

•  34 

.03 

•  M 

•  06 

•  M 

.01 

•  88 

WOODCLtFF  LAKE 

2.94 

.48 

92 

72 

.72 

•  12 

.12 

.02 

.00 

.04 

.84 

■  88 

• 

See  Reference  Notes  Followiag  Station  lodez 
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Tables 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
MARCH    1957 

Station 

Day     Ol 

Month 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

ATLANTIC   CITY   KB 

MAX 
HIN 

J7 
34 

46 
34 

42 
30 

36 

29 

»7 
26 

41 
32 

41 
3* 

42 

40 

44 
33 

46 
32 

49 

29 

61 
42 

94 

42 

64 
45 

91 

44 

60 
49 

60 
42 

50 

40 

44 
39 

40 
35 

91 
37 

49 
38 

92 

40 

66 

40 

42 
34 

42 
40 

42 
39 

49 
40 

63 

37 

60 
39 

41 

32 

47.4 
36  >B 

AMWBON 

MAX 
MIN 

39 

31 

4« 
29 

40 
28 

40 
24 

4« 

29 

47 
26 

42 

35 

41 
36 

44 
35 

44 
31 

49 
30 

63 

34 

67 

34 

74 
39 

64 
42 

99 

40 

63 
35 

64 
35 

46 
38 

40 
34 

92 

36 

50 
33 

62 

39 

63 

33 

49 
33 

42 
37 

44 
35 

54 
40 

63 

37 

61 
37 

94 
31 

60«8 
33.9 

BELCEPLAIN 

MAX 
MIN 

36 

32 

99 

28 

90 
30 

42 

20 

49 
20 

40 
21 

43 

34 

43 

37 

46 
33 

49 

32 

92 
26 

69 

35 

64 
28 

74 
32 

68 

44 

98 
43 

63 
28 

40 
39 

48 
40 

42 
35 

52 
35 

90 
30 

62 

37 

45 
29 

62 
33 

43 
38 

46 

39 

53 

37 

66 
15 

54 
36 

92 
29 

62.9 

32.8 

BCLVIOEliE 

MAX 
MIN 

37 
28 

4« 
27 

41 
24 

40 
20 

47 
20 

46 
22 

49 

31 

39 

36 

40 
36 

42 
29 

43 
24 

63 
39 

27 

78 
34 

61 

41 

99 
36 

60 
26 

98 
27 

51 
34 

37 
33 

48 
36 

90 
29 

69 

27 

40 
29 

59 
29 

49 
35 

46 
35 

68 
37 

66 

37 

93 

34 

97 
26 

51.2 

30.4 

BOeWTOW    2    SE 

MAX 
MIN 

30 
2* 

37 
24 

42 

24 

37 
20 

37 
16 

44 
19 

44 
29 

41 
34 

16 
13 

39 

30 

39 
26 

48 
29 

99 

30 

44 
39 

79 
38 

41 
38 

53 
28 

56 

28 

54 
34 

37 
33 

40 
33 

47 
30 

96 

29 

41 
30 

64 

26 

63 

34 

42 
35 

42 
37 

56 

39 

52 
39 

90 
29 

47.4 
29.9 

BBIB6ET0N    1    NE 

MAX 
MIN 

4« 
29 

23 

43 
23 

46 
33 

43 
36 

44 
23 

44 
30 

47 
37 

73 
47 

64 
41 

57 
36 

62 
36 

64 
39 

42 

34 

43 
35 

42 
29 

48 
36 

43 
37 

47 
37 

53 
35 

56 

36 

SURLIMOTaN 

MAX 
MIN 

33 

2« 

42 
29 

42 
26 

40 
23 

43 

24 

44 
29 

42 
36 

42 
36 

42 
33 

42 
33 

46 
29 

62 
36 

68 

31 

79 

31 

68 
42 

98 
42 

62 

40 

41 

34 

52 

37 

44 
34 

50 
34 

90 
32 

62 

32 

44 

34 

66 
32 

44 
36 

44 
37 

94 
38 

52 

38 

51 
36 

94 
30 

51.3 
33.3 

CAME    BBOMC 

MAX 
MIN 

31 

2* 

18 

23 

17 

14 

17 

26 

34 

39 

32 

39 

30 

40 
29 

46 
12 

99 

24 

48 
30 

79 
16 

48 

34 

64 

25 

67 
24 

56 

35 

37 
33 

42 
33 

48 
25 

93 

24 

61 
25 

68 
25 

52 

35 

42 
36 

48 
34 

56 
35 

34 

18 

60.6 
27.6 

CAPE    HAT    3    M 

MAX 
MIN 

n 

29 

42 
28 

49 

36 

44 
39 

44 
34 

42 
34 

46 
33 

92 

37 

99 

39 

47 
47 

98 
49 

67 
44 

43 

43 

51 

40 

46 
41 

48 
37 

59 
35 

65 

36 

95 

34 

CHARLOTTEBURS 

MAX 

MIN 

2« 

17 

34 

20 

49 
22 

39 

16 

39 

12 

44 
14 

40 
16 

46 
34 

37 
32 

36 

26 

39 

22 

46 

24 

99 

24 

41 

32 

71 
39 

41 
35 

56 

32 

64 

23 

52 

26 

36 

30 

37 
30 

43 
29 

90 
25 

60 
26 

50 
26 

52 

28 

40 
33 

42 

31 

94 

34 

51 
32 

49 
21 

46.0 
26.1 

CLATTOM 

MAX 
HIN 

3* 
31 

49 

32 

40 
26 

39 
24 

44 
24 

49 

27 

42 

34 

40 
37 

30 
33 

43 
29 

90 
29 

63 

33 

66 
28 

73 
34 

46 

36 

40 
38 

41 
31 

42 

33 

51 
36 

48 
33 

52 
34 

90 
34 

60 
36 

63 

34 

60 

35 

42 
35 

44 
36 

92 

41 

93 

34 

51 
38 

52 
31 

61.6 
32.8 

ELIIAaeTM 

MAX 
HIN 

36 

29 

40 
24 

41 
2« 

40 
20 

49 
22 

49 
23 

41 
31 

40 
39 

40 
33 

44 
29 

91 

29 

60 
37 

49 

30 

74 
35 

42 

40 

40 
35 

40 
30 

64 

31 

50 
36 

39 
32 

91 
35 

66 

29 

69 
32 

64 
33 

64 
26 

46 
35 

41 

37 

60 
36 

94 
37 

56 

35 

57 
26 

61.8 
31.1 

ESSEX    FELLS    SEBV    BLOe 

MAX 

MIN 

36 

26 

36 

24 

42 

24 

38 

20 

36 

21 

42 

20 

46 
22 

42 

27 

M 

30 

42 
26 

42 
24 

90 
26 

40 
30 

44 
32 

68 

38 

42 
36 

54 

30 

64 

31 

52 
32 

40 
38 

41 
35 

44 
34 

92 
33 

98 
35 

56 
28 

60 
32 

44 
34 

44 
34 

66 
38 

54 
34 

40 
28 

47.4 
29.9 

FLWIKSTON   1    NE 

MAX 
MIN 

28 

43 
24 

39 

26 

39 

IS 

49 
16 

45 
19 

42 

20 

39 

34 

41 
33 

42 
29 

4* 
29 

61 

36 

48 
29 

74 
29 

74 
39 

68 
35 

40 
25 

96 

27 

90 
34 

38 

34 

46 
34 

99 

26 

62 

25 

60 
25 

92 

24 

41 

31 

43 
32 

96 
37 

63 

36 

51 
39 

55 

24 

90.7 
28.6 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

33 

30 

41 
24 

40 
2« 

38 
20 

41 
20 

44 
24 

40 
33 

40 
35 

40 
32 

42 

29 

49 
26 

60 
39 

44 

34 

79 
40 

41 
39 

98 
38 

40 
33 

65 

32 

44 
34 

38 
33 

49 

34 

92 

31 

61 

31 

41 

35 

92 
28 

43 
35 

41 
33 

94 

36 

92 

35 

92 
39 

93 

26 

49.6 
11.6 

NAMHONTOM    2    NNE 

MAX 
MIN 

SO 

31 

49 
30 

50 
30 

4» 
22 

42 
22 

47 
25 

46 
34 

46 
36 

6« 
30 

43 

33 

40 
28 

99 

33 

70 
37 

47 
38 

77 
44 

44 
42 

42 

37 

43 
35 

93 

39 

48 
35 

48 
35 

63 

33 

96 

33 

64 

38 

62 

30 

40 
37 

46 
37 

45 
36 

53 

34 

63 

37 

94 
38 

53.3 

33.8 

HMH   PeiMT   PARK 

MAX 
HIN 

29 

13 

30 
23 

M 

IS 

30 
11 

30 
11 

37 
12 

17 
23 

36 
29 

32 
29 

10 
24 

31 

16 

38 

19 

92 

29 

42 
33 

70 
33 

39 

31 

50 
26 

47 
18 

44 
24 

30 
25 

31 
25 

36 

26 

47 

30 

60 
32 

47 
17 

44 
26 

36 
30 

41 
31 

48 
31 

44 
28 

43 

21 

40.9 
23.8 

HMUTSTOMN    1   N 

MAX 
MIN 

31 

26 

40 
25 

39 

27 

38 

20 

42 
21 

41 

24 

40 
31 

39 
35 

40 
32 

42 

30 

46 
26 

40 
34 

44 
32 

79 
37 

62 
39 

97 
37 

60 
31 

55 

31 

49 
34 

38 
33 

47 
35 

61 

30 

61 
31 

60 

30 

91 
27 

43 
35 

41 
33 

99 

37 

63 
35 

90 
36 

92 
24 

49.3 

31.1 

IN»IAN   MILLS    2   W 

MAX 
HIN 

33 
31 

48 
27 

40 
28 

39 

20 

44 

17 

46 

21 

42 
13 

41 
39 

43 

33 

41 

31 

60 
27 

61 

30 

48 
27 

79 
31 

42 

41 

98 

40 

62 
29 

64 
33 

44 
38 

39 

33 

50 
34 

61 
26 

61 
34 

62 

27 

61 
29 

42 
36 

41 
35 

51 
37 

63 

33 

60 
34 

92 
24 

60.2 
30.8 

JERSEY   CITY 

MAX 
MIN 

33 
28 

40 
30 

39 

28 

36 

22 

40 
22 

40 
28 

19 
36 

39 
36 

16 

33 

40 
29 

47 
27 

99 

41 

49 

40 

44 
49 

47 
39 

94 

40 

57 

63 

33 

44 
35 

36 

33 

44 
32 

92 

35 

60 
38 

58 

36 

49 
34 

42 
36 

41 
39 

53 

39 

52 

40 

36 
36 

93 
30 

47.4 
34.1 

LAKEirOOO   2    ENE 

MAX 
HIN 

39 

31 

49 
28 

39 
21 

39 
20 

44 
18 

41 
18 

19 
33 

40 
36 

41 
33 

43 

28 

60 
26 

61 
32 

4« 

27 

72 
18 

92 

34 

40 
39 

62 

27 

53 

32 

41 
39 

16 
33 

49 
28 

60 
28 

62 

29 

63 
26 

48 
27 

41 
34 

40 
34 

64 

36 

62 
35 

92 

34 

91 

24 

49.2 
30.0 

LAMBERTVILLE 

MAI 
MIN 

34 

29 

42 
23 

39 

27 

39 
18 

49 

IB 

45 
24 

41 
31 

39 

39 

42 

33 

41 
30 

4» 

27 

62 
33 

47 
28 

79 
32 

64 

40 

68 

37 

61 
28 

67 
29 

91 
37 

39 
34 

48 
35 

62 
28 

62 
28 

60 
29 

62 

27 

47 
36 

43 
33 

53 

38 

53 

36 

61 
36 

93 
24 

50.5 
30.4 

LAYTOX    3   MK 

MAX 
MIN 

39 

23 

49 
16 

40 
10 

34 

10 

46 
10 

4* 
12 

44 
25 

40 
32 

38 
32 

17 

20 

47 
17 

60 
32 

70 
31 

74 
24 

71 
32 

67 
34 

57 
20 

52 

17 

48 
30 

37 

30 

44 
31 

53 
19 

60 
10 

56 

20 

53 
22 

48 
33 

45 
34 

64 
30 

53 
36 

47 
30 

99 
30 

60.0 
24.3 

LEES60RG    STATE   FARM 

MAX 
HIN 

49 
33 

38 

30 

93 

30 

40 
24 

38 
23 

44 
24 

41 

26 

42 
29 

49 

34 

17 
33 

47 
28 

91 
30 

64 
29 

44 
32 

48 
40 

48 
43 

58 
30 

69 

35 

64 
34 

43 
35 

40 

34 

90 
32 

99 
35 

62 

38 

62 

34 

44 
34 

44 
40 

56 
38 

62 

38 

53 

37 

93 

31 

60.9 
32.7 

LITTLE   FALLS    I    E 

MAX 
HIN 

34 
23 

39 

27 

45 
25 

42 
20 

40 
19 

47 

21 

4« 
26 

43 
34 

41 
33 

40 
30 

42 
26 

92 
33 

63 

29 

49 
19 

79 
38 

47 
36 

58 
29 

60 
29 

97 
33 

40 
33 

44 
32 

48 
30 

95 

29 

65 
30 

69 
28 

99 

35 

48 
38 

47 
36 

59 

38 

59 

39 

93 

28 

60.6 
30.3 

L«MG   BRANCH 

MAX 
MIN 

33 

31 

41 
28 

16 
28 

37 
24 

41 
29 

19 

24 

40 
39 

40 
36 

40 
34 

40 
29 

49 
27 

96 

38 

68 
3< 

48 
43 

91 

40 

57 
41 

60 
35 

69 

34 

42 
37 

37 
33 

48 
35 

49 
34 

60 
40 

60 
36 

47 
32 

41 

36 

42 
36 

53 

38 

64 
38 

50 
36 

90 
32 

48.1 
34.0 

LOae   VALLEY 

MAX 
MIN 

39 

26 

41 
20 

49 

23 

41 

17 

44 
20 

♦7 
1« 

40 
24 

18 

34 

17 
33 

40 
27 

44 
27 

61 

29 

64 

24 

79 
31 

70 
16 

55 

32 

58 
23 

56 
24 

50 
39 

41 
31 

44 
34 

53 
25 

62 
24 

57 
25 

57 

27 

44 
33 

41 
35 

55 

34 

62 
35 

51 

33 

64 
23 

50.2 
27.9 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

57 

40 

43 
34 

43 
36 

62 
32 

49 
40 

62 

34 

63 
32 

92 

37 

43 
39 

46 
38 

54 
36 

54 

37 

64 
29 

MILLVILLE   AIRKIRT 

MAX 
MIN 

MMESTOHN 

MAX 
MIN 

34 
32 

49 
30 

37 
29 

36 
22 

44 
23 

4« 
25 

42 
36 

38 
36 

44 
34 

44 
31 

48 
29 

61 
34 

47 
36 

74 
41 

98 
42 

67 

41 

63 
34 

94 
34 

42 
38 

38 
34 

48 
31 

49 

30 

60 
34 

62 
32 

49 
30 

42 
35 

43 
36 

53 
38 

52 
37 

40 
34 

63 

28 

49,5 
33.1 

IWHtIS   PLAINS 

MAX 
HIN 

37 
26 

41 

21 

43 
24 

38 
18 

44 
19 

49 
18 

42 
27 

38 
33 

38 
32 

39 

28 

46 
24 

99 

33 

66 

27 

74 
33 

74 
17 

55 

36 

57 
26 

97 
25 

94 

32 

19 

32 

46 

34 

92 
26 

61 
30 

60 
29 

53 

27 

48 
33 

42 
36 

55 

36 

53 

35 

40 
33 

64 
28 

50.2 
28.9 

NEDARK    WB    AIRPORT 

MAX 
HIN 

3« 

29 

44 
27 

41 
27 

40 
23 

45 
23 

44 
28 

40 
39 

40 
36 

41 

34 

41 
29 

62 
28 

61 

40 

66 
31 

72 
42 

46 

40 

59 
40 

60 
35 

65 

35 

49 
34 

37 
33 

48 
35 

93 
34 

64 

39 

60 
36 

50 
31 

44 
36 

43 
39 

57 
40 

55 

39 

63 

37 

97 
32 

50.0 
34.0 

NED   BRUNSKICK    EXP   STA 

MAX 
MIN 

34 
28 

40 
23 

39 
29 

36 

20 

41 

21 

44 
24 

4« 
33 

3« 
39 

40 
32 

41 
29 

46 

29 

60 
34 

6t 
33 

74 
18 

49 

37 

93 

38 

59 

32 

68 
31 

92 
39 

39 
32 

47 
34 

92 
32 

62 
31 

61 

34 

69 
28 

48 
35 

43 
34 

65 

36 

63 

35 

51 
39 

63 

28 

'90.3 
31.3 

REITTON 

HAX 
HIN 

29 

18 

39 

29 

44 
23 

37 
17 

36 

17 

45 
16 

43 

29 

44 
33 

36 
33 

17 
29 

36 
22 

43 

28 

99 

27 

66 

30 

79 
39 

43 
36 

56 
23 

66 
22 

54 

31 

34 

31 

38 
30 

43 
26 

90 
28 

40 
26 

63 
26 

50 
32 

19 

33 

43 
33 

64 
38 

62 

33 

48 
22 

46.9 
27.5 

PATERSOM 

MAX 
HIN 

32 
22 

41 
27 

44 
28 

40 
23 

39 
22 

43 
24 

44 
31 

44 
39 

40 
33 

40 
30 

42 
27 

90 
32 

6C 
36 

68 

40 

74 
38 

51 
38 

61 
33 

68 
33 

94 
34 

39 
33 

43 
33 

48 

34 

93 

35 

63 

35 

69 

30 

59 

35 

44 
36 

44 
38 

98 
39 

93 

39 

92 

30 

49.3 
32.2 

PE»«eRTeN    3    E 

MAX 
MIN 

33 

31 

46 
28 

42 
28 

39 

16 

44 
22 

45 
22 

42 

34 

40 
35 

42 
32 

49 

30 

48 
28 

60 
36 

66 
28 

79 
34 

70 
40 

58 

39 

40 
29 

S3 

33 

49 
38 

39 

34 

50 

35 

91 
28 

61 
33 

63 

28 

54 
30 

42 
36 

42 
35 

52 

38 

92 
36 

52 
34 

93 

24 

90.7 
31.5 

PHILLIPSBURt 

MAX 
MIN 

39 
28 

44 
22 

44 
37 

43 
20 

42 
21 

46 
25 

49 

32 

43 
36 

40 
33 

42 
30 

42 
29 

99 
39 

47 
28 

79 
32 

79 
41 

55 

37 

59 
28 

60 
29 

54 
36 

38 
33 

47 
36 

93 

29 

62 

30 

62 

30 

68 
28 

50 
35 

42 

34 

54 
39 

63 

36 

191 

191 

66 
33 

51.5 
31.5 

MJtINFIELO 

MAX 
MIN 

3« 

29 

42 

24 

40 
26 

40 
20 

49 

21 

46 
24 

46 

31 

40 
36 

40 
33 

41 
31 

49 
24 

60 
37 

48 

30 

79 
39 

60 
40 

59 
35 

69 
29 

54 
33 

45 
36 

38 
33 

91 
35 

94 
29 

63 

33 

61 

30 

54 
27 

43 
36 

44 
37 

60 
37 

55 

37 

53 

34 

56 
28 

90.4 
31.4 

PLEASANTVILLE     1    N 

MAX 
MIN 

37 
32 

39 

28 

92 
28 

41 
21 

40 
20 

39 

22 

43 

26 

41 
33 

43 
32 

44 
31 

49 

24 

90 
29 

43 
34 

64 
39 

73 
49 

62 
43 

40 
32 

63 
37 

49 
37 

42 
34 

41 
34 

92 

28 

48 

31 

56 
31 

59 
30 

47 
30 

43 
39 

42 
36 

54 
34 

97 
35 

52 
28 

49.4 
31.5 

S«e   refereoca   noti 


I   tollowlnc   StktlOD   Index. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH  1957 


Day 

Oi 

Montli 

XT 

Station 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RIOGEFIELD 

MAX 
MIN 

36 

28 

40 
26 

39 
26 

38 

21 

42 
21 

45 

24 

40 
33 

39 

36 

38 
32 

41 
28 

30 
26 

58 

40 

69 
34 

72 
38 

54 
39 

58 

37 

59 
31 

95 

30 

43 
35 

36 

33 

91 
33 

54 

29 

84 

33 

60 
34 

57 

«8 

42 

37 

42 
38 

99 

38 

95 

38 

53 

33 

98 
27 

SOaO 
31i9 

ftUNYON 

MAX 
MIN 

3« 
23 

42 
24 

38 
24 

41 
IB 

46 
15 

44 
18 

44 
27 

40 
33 

40 
33 

44 

30 

44 
23 

61 

38 

69 
25 

69 
33 

60 
40 

62 

33 

64 
34 

62 
25 

96 
36 

39 

33 

49 
35 

51 
34 

65 
36 

64 

34 

98 
32 

49 
36 

48 
28 

60 
36 

59 
39 

56 
28 

31.9 
30.1 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

34 
31 

40 
31 

39 
29 

36 
23 

39 

25 

39 

30 

40 
35 

40 
36 

40 
35 

41 
32 

45 
26 

52 
38 

61 

41 

68 

41 

47 
38 

53 
38 

56 

37 

50 
36 

45 

38 

41 
34 

46 
36 

53 
38 

99 

39 

60 

41 

48 

40 

49 
32 

42 

38 

94 
40 

90 
37 

92 

34 

47.3 
35.1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

36 
29 

43 
19 

38 
25 

3« 
18 

45 

le 

45 
21 

40 
29 

40 
35 

41 
32 

42 
30 

45 

25 

61 
35 

68 
26 

76 
30 

63 
39 

59 
36 

60 
27 

95 

30 

50 
36 

40 
33 

48 
35 

54 
27 

64 
29 

61 

28 

93 

27 

48 
34 

46 
35 

57 
3« 

53 
39 

34 
24 

50.9 
29.7 

St;SSEX  3  N 

MAX 
MIN 

28 

15 

33 
20 

44 
21 

34 
17 

36 

13 

43 
16 

41 
21 

42 

30 

36 

31 

37 
22 

37 
20 

43 
24 

36 

31 

AS 
33 

7S 
33 

44 
34 

53 

25 

55 

25 

52 

27 

34 

30 

37 
30 

42 
26 

51 
24 

60 
28 

92 
25 

53 

27 

40 
32 

41 

34 

51 

30 

23 

49.9 
29.9 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

3« 
31 

43 
29 

40 
27 

40 
22 

45 
22 

45 

27 

43 
34 

40 
37 

41 
32 

43 
30 

45 
28 

61 
36 

68 

37 

75 
40 

57 
40 

59 

40 

62 

36 

56 
32 

45 

37 

40 
34 

48 
36 

95 

33 

62 

37 

63 

37 

51 

30 

49 

36 

43 
34 

98 

40 

53 

37 

34 
10 

50.5 
31.5 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

34 
30 

42 
29 

37 
28 

38 
23 

43 
23 

45 
29 

41 
35 

40 
37 

42 
33 

42 

31 

46 
29 

61 
39 

66 
39 

74 
43 

50 
40 

57 
39 

61 

40 

54 
34 

42 
37 

38 

34 

47 
37 

52 
37 

61 
40 

60 
39 

49 
32 

42 

39 

43 
34 

93 

40 

4« 
37 

92 

32 

48.8 
34.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

? 

And 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

MAX 

34 

36 

38 

38 

42 

39 

37 

38 

37 

40 

40 

47 

52 

59 

42 

54 

51 

52 

42 

39 

45 

49 

56 

55 

53 

42 

43 

55 

52 

50 

55 

45.4 

MIN 

33 

33 

32 

31 

31 

31 

34 

36 

35 

32 

31 

35 

35 

38 

41 

40 

37 

38 

38 

37 

36 

35 

36 

40 

37 

39 

39 

39 

40 

39 

36 

35.9 

2  INCHES 

MAX 

35 

35 

38 

37 

38 

37 

36 

37 

37 

39 

38 

43 

47 

52 

42 

49 

48 

48 

42 

39 

43 

45 

50 

50 

48 

41 

42 

50 

48 

48 

50 

43.8 

MIN 

34 

34 

33 

32 

32 

32 

34 

36 

35 

32 

32 

35 

36 

39 

41 

40 

38 

39 

39 

38 

38 

36 

37 

40 

38 

40 

40 

40 

42 

41 

37 

36.7 

4  INCHES 

MAX 

35 

35 

37 

37 

38 

37 

36 

37 

37 

38 

37 

42 

46 

51 

42 

48 

47 

47 

42 

39 

43 

45 

49 

49 

47 

41 

42 

49 

48 

47 

49 

42.4 

MIN 

34 

34 

33 

32 

33 

33 

34 

36 

35 

33 

32 

35 

36 

40 

42 

41 

38 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

40 

39 

40 

40 

40 

42 

41 

38 

37.0 

8  INCHES 

MAX 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

36 

40 

42 

45 

44 

44 

43 

43 

42 

40 

40 

42 

45 

49 

44 

42 

42 

45 

45 

45 

45 

40.6 

MIN 

36 

36 

36 

34 

35 

34 

35 

36 

36 

35 

34 

36 

38 

40 

42 

41 

41 

41 

40 

39 

39 

38 

40 

42 

41 

41 

41 

41 

43 

43 

42 

38.5 

16  INCHES 

MAX 

39 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

36 

38 

39 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

40 

41 

42 

42 

43 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

40.0 

MIN 

38 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

36 

36 

38 

39 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

39 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

43 

43 

39.0 

32  INCHES 

MAX 

40 

40 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

39 

39 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

40.0 

MIN 

40 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

37 

38 

39 

39 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

39.6 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


8—  ftmnne*  aotva  following  Station   lodcz. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NCT    JERSEY 
UARCH   19S7 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLAIITIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.2 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

BILTIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

CBABLOTTEBDRC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.5 
2 

.3 
1 

1.0 

1 

2.5 
3 

2 

1 

T 
T 

CLATTOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

n-EMIHGTOS  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

2.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

1.5 

FHKEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

T 

T 

HIGHTSTOWH  1  K 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

T 
T 

.5 

T 

T 

.3 

INDIAH  MILLS  2   W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LAKEWOOD  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

.1 

T 

.5 

T 

LATTOII  3  KW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

1.2 

T 

1.0 

1 

.7 

.5 

T 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

LOITG  BRAJtCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

T 
T 

T 

T 

LOHG  VAI.I.KT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAYS  LAJIDIRG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

KOORSSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

XEIARI  ¥B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTK  EQUIT 

2.1 
2 
.3 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

XEI  BRUXSWICX  EXP  STA 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

1.5 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

RETTOII 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 
2 

T 

1 

.5 

1 

T 
T 

PATKRSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1 

T 
T 

.1 
T 

T 

T 

T 

PHILLIPSBiniG 

SNOWFALL 
SB  ON  GND 

.9 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

PLAIITPIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

RAHIAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

T 

1 

T 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 
2 

2 

T 

T 

1.0 

T 
T 

T 

T 

SOHXRTILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

TRKIITCW  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

.1 

1 

2.0 
T 

T 

T 

T 

.8 

T 

WAMAQDE  RAYMORS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

Se«  reference  notee  following  Stabon  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KEW  JERSEY 
HARCH  1957 


laolinea  are  drawn  through  points  of  approzlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
arailable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" . 
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STATION  INDEX 


ALLENDALE 
•ATLANTIC  CITV  we 
AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN 

BELMAR 
BELVIDERE 
BERLIN  1  W 
BLACKWELLS  MILLS 
BOONTON  ?  SE 

BOUND  8R00K  I  W 
BRANCHVILLE 
BRIOGETON  1  HE 
BURLINGTON 
CANISTE) 


CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  MAY  3  M 
CEOAR  GROVE 
CENTER TON 

CHARLOTTEBURO 

CHATHAM 
CHATSWOfiTM  5  S 
CLAYTON 
CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELI2A8ETMPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  SLDG 

FLEMINCTON  1  NE 

FORTESCUe 
FREEHOLD 
GLASSBOHO 

GREAT  MEADOWS  *  N 
GREENWOOD  LAKE 


INDIAN  MILLS  2   W 
I RV I NGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEMOCO  2  ENE 
LAMBERTVILLE 

LATTON  3  NW 
LEES8URG  STATE  FAI 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 


County 


BERGEN 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 
CAPE  MAY 

MONMOITTH 

WARREN 

CAMDEN 

SOMERSET 

MORRIS 

SOMERSET 
SUSSEX 
CUMBERLAND 
BURLINGTON 


ESSEX 

SALEM 
CAPE  MAY 
ESSEX 
SALEM 

PASSAIC 

MORRIS 

BURLINGTON 

GLOUCESTER 

HUNTERDON 


SALEM 


CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 

WARREN 
PASSAIC 

BERGEN 
ATLANTIC 
SUSSEH 
MERCER 

MERCER 

BURLINGTON 

ESSEX 

HUDSON 

OCEAN 

HUNTERDON 

SUSSEX 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

eURLINGTOM 

PASSAIC 

BERGEN 

SOMERSET 

MONMOUTH 


kl  02 
39  22 
39  9« 


39 

28 

3n 

Sft 

■•o 

52 

39 

31 

41 

03 

40 

** 

19 

M 

99 

39 

'.O 

M 

>0  20 


120 


Obser- 
vation 
Time 


SEROEN  COUNTY  ENGS 
.  S.  HEATHER  BUREAU 
RVIN  J.  NYGREN 
•T.  FORESTRY  SVC 
RS.  ED  C.  HOFFMAN 

ITY  WATER  DEPT 
ISS  C.  S.  HIXSON 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

HENRY  M.  MILLER 
ERSEY  CITY  WTR  WKS 

AMERICAN  CYANAMIO  CO 
ALBERT  M.  DAVENPORT 
10  STATION  WSNJ 
Lie  SVC  E  +  0  CO 
NEWARK  WATER  DEPT 

COMMONWEALTH  WTR  CO 


N.WEST  MA6NESITE  CO 
J.  A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI. 

NEWARK 
EDWARD 
WILLIA 

WATER  DEPT 
P,  MOLITOR 

P.  CAMPBELL 
KLOCKNER 

DU  PONT  OE  NEMOURS 
ION  CO  PARK  COMM 
WAGE  TREATMENT  PL 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 
iLO  YOUNG 

JOHN  LOPER 
FRANK  J.  MOREAU 
PROF.  J.  B4  SANGREE 
ICHAEL  OZYOWSKI  JR 
GEORGE  T.  WIGGINS 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

HUBBARD  PARKMURS 

J.  DEPT.  OF  CO^JS 

JAMES  ft,  PICKERING 

OEPT  WATER  +  SEWAGE 

EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGI 
JERSEY  CITY  WTR  OEPT 
GEORGE  G.  WAODILL 
.  CASE 

I*  OEPUE 
LEESBUHG  STATE  FARM 
PASSAIC  VLY  WTR  COMN 
STORM  WARN.  DSPt  STA 
ARTHUR  BARKMAN 

JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  OEPT 
ROBERT  &.  GLASGOW 
JOHN  L.  RAOCLIFFE 
GEROW  BRILL 


Refer 

To 
Tables 


.RLTON  1  W 
YS  LANDING 
DLAND  PARK 
LLVILLE 
LLVILLE  AIM 


MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  £XP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 
.  OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 
ORANGE 

PATERSON 

P EMBER TON  3  E 

PHILLIP5BURG 

PHILLIPSSURG  BRIDGE 

PLAINFIELO 

PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 


SANDY  HOOK  LBSTA 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 
SWEOESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 


•TRENTON  we  CITY 
TUCKERTON  2  SW 

VINELANO 

WANAOUE  RAYMOND  OAM 

WATCHUNG 
WERTSVILLE 
■WESTFIELD 
WOOOCLIFF  LAKE 
WOOOSTOWN  2  NW 


5252 

BURLINGTON 

534ft 

ATLANTIC 

5503 

BERGEN 

557ft 

CUMBERLAND 

5581 

CUMBERLAND 

5  597 

MORRIS 

6726 

BURLINGTON 

5  769 

MORRIS 

6026 

ESSEX 

County 


HUNTERDON 

ATLANTIC 

MERCER 

UNION 

BERGEN 

PASSAIC 

MIDDLESEX 

MONMOUTH 

SOMERSET 

MORRIS 

UNION 
SUSSEX 
GLOUCESTER 

OCEAN 
WARREN 


HUNTERDON 


kO  57 
41  03 
41  02 


40 

19 

40 

3A 

40 

50 

41 

Ofi 

40 

?ft 

40 

?H 

40 

34 

Obser- 
vation 
Time 


TE«  CD 
NEWTON  WTR  SWR  COMM 
NEWARK  WATER  DEPT 

COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 

DEL  VECCHIO 
CHARLES  A.  OOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT 
INT  TOLL  8RDGE  COf 
K.  PEARSON 


DAVID  GRISCOM 

ELMER  EARLE 

CORNELIUS  HOWARD 

L.  J.  GALLAMER 

AIRPORT  MANAGER 

2  3  5 

JERSEY  CITV  WTR  WKS 

H.  J.  WILLAHD 

2  3  5 

JAMES  C.  LONG 

U.  Si  WEATHER  SUREAl 

2  3  5 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

ATLANTIC  CITY  WTR  WK 
PRINCETON  WATER  CO 
RAMWAY  VLY  SWG  AUTH 
GEORGh  P.  KIRSTEN 

2  3 

5  6 

7 

NO  JEHSEf  WTR  SUPPLY    3 
N.J,  WATER  COMM       2  3 
U.  S.  COAST  GUARD     2  3 
W.  E.  HAVER           2    3 
JERSEY  CITY  0  P  W       3 

5  6 

5    7 

N.J,  DEPT  OF  CONS 
BRICE  B.  STANTON 
SUN  OIL  CO 
ROBERT  F.  SNYDER 
H.  J,  ERVEY 

3 

> 

£.  H.  RISTOW 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

VERNON  W,  MOTT 
STATE  HOME  FOR  WOMEN 
WATER  SUPPLY  COMM 

2  3 
2  3 
INAC 

3 
3 

5    7 

BONNIE  BURN  SAN* 
ROBERT  M.  MANNERS 
ENGINEER 

WATER  CO 
WOODROW  W,  HALTER 


Refer 

To 
Tables 


t   l-COASTAL:   2-DBLAirARE;   S-^REAT  EGG  HARBOR;   4~HAt:KENSACK ;   5-HDDSON:   6-MAURICE: 

REFERENCE  NOTES 
I  regKrcllQE  the  climate  of  New  Jersey  amy  be   obtained  by   writing  to  tbe  State  Clliutologist 


T-aULLICA;   8-PASSAIC;   9-RAHWAT;   lO-RARITAN 
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be  station  naae,  sucb  aa  12  SSK,  Indicate  dlatan. 
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standard  Weatl 
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of  I 
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on 

ground . 

ground  1 

D  Table 

is  at  observation 

time  for  all  except 

Veatber  Bureai 

No  refor 

d  In  Tab 

es  3,  6, 

7  and  the 

Station  IndeK.   No 

record  In  Tabl 

preclpli 
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er  date 

r  dates. 

observed 

one  nlnu 

e  wind  apeed.  This  station  1 

not  equipped 
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n  follow 

ng  measur 

'■eat,  time  dlstrlbu 

ion  unknown. 

Gage  is 

equipped 

ndsbleld. 

Tbernome 

ters  are 

genera 11 

eKpoaed 

n  a  shelter  located 

a  few  feet  ab( 

on  tbe  r 
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building 

ervatloQ 

1  day  end 
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Adjuate. 

to  a  full  month. 
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NEW  JERSEY  -  APRIL  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

April's  weather  in  New  Jersey  was  warmer  and 
wetter  than  usual,  with  all  divisions  showing 
positive  departures  for  both  temperature  and 
precipitation. 

Temperature  division  averages  were  in  the 
50 's  and  exceeded  March  averages  by  more  than 
eleven  degrees  in  all  divisions.   Sussex  3  N 
with  a  departure  of  -0,5°  was  the  only  station 
to  have  a  negative  value,  while  Runyon  with 
+  4.8°  had  the  greatest  plus  departure.   High 
temperatures  at  all  stations  w*re  reported 
during  the  period  21st-29th.   Maximum  readings 
at  all  stations  exceeded  80°,  except  for 
Atlantic  City  WB  with  77°.   Top  honors  went 
to  Hammonton  2  NNE  with  a  reading  of  91°  on 
the  28th.  .  Trenton  WB  City  with  a  low  tempera- 
ture for  the  month  of  33°  was  the  only  station 
that  failed  to  record  a  minimum  of  freezing 
or  below.   Two  stations  were  credited  with 
the  lowest  for  the  month,  an  18*  reading  at 
High  Point  Park  on  the  4th  and  Layton  3  NW 
on  the  16th. 

Precipitation  averages  in  all  divisions,  and 
monthly  totals  at  practically  all  stations 
where  comparisons  could  be  made  showed  posi- 
tive departures  from  long-term  means.   There 
was  considerable  variation  in  monthly  totals 
which  ranged  from  1.35  inches  at  Fortescue 
to  8.00  inches  at  Westfield.   The  greatest 
daily  amount  was  2.10  inches  on  the  5th  at 
Branchville.   The  snowfall  average  of  4.6 
inches  in  the  Northern  Division  was  much  more 
than  was  received  elsewhere.   The  following 
stations  had  monthly  snowfall  totals  exceeding 
8  inches:   Layton  3  NW,  8.4  inches;  Charlotte- 
burg,  8.5  inches;   Mahwah,  8.8  inches;  Green- 
wood Lake  and  Oldwick,  9.0  inches.   Sunshine 
was  somewhat  less  than  usual  in  the  Trenton 
area,  but  in  the  Atlantic  City  area  it  was 
average.   Daytime  cloudiness  at  stations 
where  such  records  are  kept  was  equal  to,  or 
very  near  equal  to  the  long-term  mean. 

WEATHER  DETAILS 

The  atmospheric  pressure  patterns  that  con- 
trolled the  State's  weather  for  the  first 
sixteen  days  of  April  caused  temperatures  to 
fluctuate  considerably.   While  there  were  no 
drastic  daily  departures  from  long-term  aver- 
ages during  this  period  the  over-all  picture 
placed  it  quite  definitely  on  the  cool  side, 
with  minimum  readings  dropping  into  the  30 's 
on  a  majority  of  the  days.   The  last  fourteen 
days  of  the  month  was  quite  a  different  story, 
even  though  pressure  movements  brought  about 
variations  in  daily  departures  from  long-term 
means,  the  positive  values  which  accumulated 
during  this  period  was  a  sure  indication  that 
springtime  had  arrived  and  the  last  decade 
ended  with  almost  summerlike  warmth. 

The  occurrence  of  precipitation  was  quite 
frequent  during  the  month,  with  most  stations 
receiving  more  than  usual  expectancy.   Most 
stations  received  the  major  portion  of  their 


precipitation  for  the  month  during  the  first 
nine  days,  with  many  places  reporting  their 
heaviest  falls  on  the  2nd,  4th,  and  5th.   The 
remainder  of  the  month  was  marked  by  frequent 
occurrences  of  precipitation  with  most  amounts 
ranging  from  light  to  moderate.   The  most 
noteworthy  occurrence  of  snowfall  for  the 
month  was  on  the  4th  and  was  mostly  confined 
to  the  northern  half  of  the  State.   A  few 
stations  reported  small  amounts  on  the  9th, 
and  Atlantic  City  WB  and  Belleplain  reported 
small  measurable  amounts  on  the  13th.   Other 
occurrences  were  of  little  consequence. 

WEATHER  EFFECTS 

The  warm  days  of  the  last  two  weeks  in  April 
more  than  offset  cooler  temperatures  during 
the  first  half,  and  soil  moisture  was  ample 
in  most  areas  since  early  in  the  month.   The 
additional  moisture  in  April,  which  followed 
three  months  of  inadequate  precipitation,  was 
very  beneficial  to  all  crops.   Hays,  pastures, 
and  fall  sown  grains  continued  to  make  good 
growth  after  coming  through  the  winter  in  good 
shape.   Oats  seeding  was  delayed  by  early 
April  rains.   Pasture  condition  was  reported 
to  be  the  highest  since  1952.   Condition  of 
all  hay  was  above  a  year  ago  and  slightly 
above  average.   Good  progress  in  field  work 
was  made  during  the  last  two-thirds  of  the 
month  including  completion  of  plowing  in  most 
areas.   In  fact,  favorable  moisture  and  weather 
conditions  have  placed  this  season,  to  date, 
well  in  advance  of  last  years.   Early  planted 
potato  fields  were  up  and  volume  harvest  was 
under  way  on  asparagus,  broccoli,  and  spinach. 
The  weather  was  favorable  for  pollination  of 
fall  fruits. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

In  the  early  morning  of  the  6th  a  cold  front 
passage  caused  general  statewide  thunderstorms. 
The  most  violent  of  these  appeared  to  be  in 
the  Ewlngville-Lawrenceville  (Mercer  County) 
area  where  damage  included  one  barn  and  corn 
crib  demolished,  a  house  trailer  and  car  dam- 
aged, and  a  few  trees  and  wires  downed.   On 
the  28th  a  thunderstorm  with  high  winds  and 
hailstones  1/2  inch  in  diameter  occurred  at 
Audubon  in  Camden  County ,  and  two  homes  and  a 
church  were  struck  by  lightning  In  or  near 
Camden.   A  storm  at  Plainfield  on  the  29th 
featuring  rain,  hail,  and  lightning  caused 
street  flooding,  and  moderate  damage  to  one 
home  that  was  struck  by  lightning. 

FLOODS 

During  the  period  April  5th  to  8th  bankfull 
or  basic  flood  stages  were  reached  on  the 
following  New  Jersey  rivers:   Ramapo,  Pequan- 
nock,  Passaic,  Raritan,  and  Millstone.   Since 
only  bankfull  (or  slightly  above)  stages  were 
reached,  no  flood  damage  was  reported. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW   JERSEY 
APRIL    1957 


TABLE  2 





Temperature 

Precipi 

ation 

ll 
<   2 

I,    E 

>     ^ 

<   2 

< 

III 
1  2  t 

Q  it  H 

1 

X 

o 

1 

s 

1 

>- 

& 

No.  of  Ctays 

•3 

1 

III 
III 

O  U-  H 

1 

s 

Snow 

,  Sleet 

No 

ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

2 
o 

ll 

1 

2 
o 

2 
o 
S 

S< 

o  > 

si 

si 

=  2 

NORTHERN 

BELVIOERE 
BOONTON    2    SE 
CANOE    BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

AM 
AM 
AM 

6'f.6 
61.0 
62.7 

60.0 
65.7 

41.7 
40.3 
40.9 
37.8 
42.0 

53.2 

50.7 
51.8 
48.9 

53.9 

2.3 
2.0 
3.5 

.9 
2.2 

90 
86 
86 
85 
87 

28 
29 
28 

27 
21 

27 
27 
22 

20 
27 

11+ 

1 
16 
16 
15 

380 
433 

407 
486 

351 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

7 

11 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

7.10 
5.»S 

6.92 
5.B2 
6.00 

3.16 
2.25 
3.0« 

1.73 
2.14 

1.55 
1.85 
1.83 
1.91 
1.42 

s.o 

1.3 
8.9 

2.0 

11 
« 

9 

12 

« 

4 

4 
4 

ESSEX    FELLS    SERV    BLOG 
FLEMIN6T0N    1    NE 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAMBERTVILLE 

AM 
AM 

61.8 
64.1 
56.0 
59.7 
64.9 

42.5 

40.4 
36.6 
43.7 
41.9 

52.2 
52.3 
45.8 
51.7 
53.4 

1.2 

1.3 
2.7 

85 

87 
81 
82 
88 

22 

28 
27+ 
21 
28 

30 
23 
18 
30 
26 

10+ 
16 

4 

9 
11+ 

391 
396 
574 
404 
36« 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

5 
10 
13 

3 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4.78 
5.5S 
6.23 

4.S« 
S.AO 

1.90 

1.41 
2.01 

1.T3 
1.01 
2.01 
1.18 
1.96 

5.0 
4.0 

1.0 

a 

10 

a 

11 

« 

4 
5 
■ 
4 
i 

LAYTON    3    NW 
LITTLE    FALLS    1    E 
LONG    VALLEY 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK    WB    AIRPORT 

AM 
R 

63.3 
63.6 
63.3 
63.5 
63.5 

37.9 
41.4 
39.1 
40.5 
43.0 

50.6 
52.5 
51.2 
52.0 
53.3 

3.2 
2.1 

3i3 

88 
87 
85 
85 
88 

27 
22 

21  + 

28 

21 

18 
29 
22 
24 

31 

16 
16 
16 
11 

10+ 

453 
390 
427 
405 
367 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

6 

11 

11 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

5.28 
5.55 
6.17 
6.48 
5.45 

1.51 
1.31 
2.3« 

2.18 

.94 
1.64 
1.40 
1.28 
1.16 

8.4 
4.7 
».0 
9.3 

4.1 

11 

10 
12 

11 

10 

5 
4 
A 
9 
9 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

RI06EFIELD 

AM 
AM 

60.4 
63.5 
65.6 
63.3 
63.6 

39.1 
42.9 
42.6 
42.5 
42.3 

49.8 
53.2 
54.1 
52.9 
53.1 

1.6 
2.3 
3.9 
2.2 
2.9 

86 
8« 
88 
86 
85 

28 
22 
27+ 
21 
21  + 

23 
31 
27 
26 
28 

16 

4+ 
16 
15 
15 

465 
372 
362 
376 
377 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

6 

7 
7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

5.56 

4.a« 

7.21 
5.93 

5.38 

1.9A 

.90 

3.31 

2.18 
1.72 

1.70 
1.12 
2.01 

1.91 
1.20 

«.0 
6.0 
3.5 

3.0 
S.O 

10 
8 
10 
10 
10 

4 
4 
6 
6 
« 

SOMERVILLE 
SUSSEX    3    N 

AM 

64.5 
60,4 

41.0 
37.2 

52.8 
48.8 

2.5 

-       .5 

88 
87 

28 
28 

24 
23 

11 

1 

379 
494 

0 
0 

0 
0 

9 
13 

0 
0 

5.77 
5.38 

2.23 

1.64 

1.10 
1.57 

3.0 
5.0 

9 
9 

•   1 
4  1 

DIVISION 

51.7 

2.0 

5.81 

2.03 

4.6 

SOUTHERN 

AUOCIBON 
BELLEPLAIN 
BRIOGETON    1    NE 
BURLINGTON 
CLAYTON 

AM 

66.3 
69.4 
64. 9M 
66.8 
66.8 

43.8 
42.0 
42. 6M 
43.5 
43.2 

55.1 
55.7 
53. 8M 
55.2 
55.0 

2.2 

90 
90 
89 
86 
89 

27 

21+ 

29 

21 

27 

30 
23 
24 
29 
29 

11+ 
15+ 

324 
312 

354 
319 
327 

1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

5 

9 
6 
3 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

3.61 
2. 49 
3.88 
4.»8 
3. IS 

-      .87 
l.»« 

.97 
.39 
.99 
1.10 
.88 

2 
9 
29 
2 
2 

.0 
1.5 

.0 
•  0 
.0 

0 

0 
0 

9 

9 
10 

7 
10 

6 

FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNE 
HI6HTST0WN    1    N 
INDIAN   MILLS    2    W 
LAKEWOOD   2    ENE 

AM 

65.0 
66.4 
64.4 
65.8 
52.6 

42.6 
43.6 

42.7 
42.0 
39.4 

53.8 

55.0 
53.6 
53.9 
51.0 

3.3 

3.0 
3.0 
2.7 

.4 

87 
91 
86 
89 
89 

28 
28 
28 

27+ 
21 

28 
28 
28 
22 
22 

11+ 
15+ 

11+ 

349 
325 
360 
350 
424 

0 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

5 

8 

6 

10 

0 
0 
0 
,0 
0 

4.  85 
2.4S 
5.83 
3.46 
4.72 

1.29 

-    1.22 
2.53 

.00 
1.00 

1.20 
.44 

1.14 
.9S 

1.17 

2 
29 

28 

2 
2 

1.8 
.0 
.8 

T 
T 

T 
0 
T 
0 
0 

4 
4 

11 

a 

11 
• 
« 

LEESBURG    STATE    FARM 
MILLVILLE 

AM 

AM 

66.9 
66. 8M 

44.0 
45. OM 

55.5 
55. 9M 

88 
90 

21  + 
28+ 

25 
28 

321 
296 

0 

2 

0 
0 

7 
5 

0 
0 

1.87 
2.49 

.39 

.70 

9 
2 

.0 

0 

« 

MIU.VILLE    AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

AM 

63.8 
64.2 

42.5 
42.2 

53.2 
53.2 

2.2 

2.4 

88 
85 

27 
28 

27 
28 

11+ 

372 
363 

0 

0 

0 
0 

4 
10 

0 
0 

3.»7 

5.M 

•  2« 
2.32 

.88 

1.30 

2 
» 

T 
2.0 

e 

2 

4 

« 

11 

PEMBERTON    3    E 
PLEASANTVILLE    1    N 
RUNYON 
TRENTON    2 
TRENTON    WB    CITY 

AM 
R 

66.0 
63.6 
67.2 
64.3 
63.1 

41.7 
42.3 
40.6 
43.3 

43.7 

53.9 
53.0 
53.9 
53.« 
53.4 

1.8 
3.0 
4.8 

2.7 

87 
90 
90 
88 
87 

21+ 

22 

28 

27 

27 

24 

24 
21 
30 
33 

11+ 
4+ 

349 
372 
356 
359 
364 

0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
Q 

6 

8 
8 

4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4. S3 
3.28 
5.02 
5.57 
4.93 

1.09 
-      .31 

1.46 
1.84 
1.93 

1.29 
1.98 
1.15 
1.9S 
•  95 

29 

29 

5 

2 
2 

.0 

1.3 

1.2 
1.4 

0 

T 
0 
0 

T 

13 

4 

11 
a 

ic 
ic 

10 

: 

3 

• 

9 

DIVISION 

54.1 

2.8 

4.01 

.57 

.« 

COASTAL 

ATLANTIC   CITY    WB 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 

R 

58.4 
63. 9M 
59.4 

44.9 
46. 2M 
42.5 

51.7 
55. IM 
51.0 

2.3 

1.5 

77 
83 
85 

21+ 

21 

21 

30 
32 
31 

13 
13 

11 

394 
301 
425 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

2 

0 
0 
0 

2.28 
3.42 

5.64 

-    1.12 

2.10 

.50 
1.29 

8 
5 

1.0 

.0 

1.0 

T 
9 

T 

13 

4 

a 

< 

1 
4 

9 
2 

SANDY    HOOK    LBSTA 

DIVISION 

52.6 

2.9 

3.78 

.53 

.7 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

111 

III 

StBtion 

3 
1 

Ill 

1 

> 
< 

ll 

1       ^ 
Q       J 

o 
It 

-•  H 

p. 

D. 

8 

s 

q 

9 

A 

tn 

i 

tM    9 

3 
& 

ATLAirriC   CITY   WB 

- 

_ 

15.9 

SO 

NW 

9 

- 

- 

- 

- 

4 

8 

7 

1 

0 

0 

20 

59 

6.2 

Umc  BBANCB 

W 

18 

14.1 

40 

SE 

5 

- 

79 

eu 

S9 

1 

6 

4 

2 

2 

0 

15 

SO 

6.5 

mSWARl   WB   AIRPORT 

WNW 

11 

10.0 

32++ 

mm 

9 

74 

76 

53 

61 

3 

6 

5 

3 

2 

-    0 

19 

- 

6.4 

TEEKTOH  WB  CITY 

- 

- 

10.3 

43 

N 

9 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

5 

5 

0 

0 

16 

49 

8.5 

i  12:00  Noon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   33   - 


DAILY  PRECIPITATION 


"a 

Day  of  month 

station 

§ 

1   1 

u 

3. 

* 

H 

6 

7  1  8  1 

9 

10   11   12 

13  1  14  1  15 

16   17  1 

IB 

19  1  20 

21 

22   23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB        H 

2.28 

T 

.17 

.12 

T 

.12 

.50 

.14 

.09 

•  10 

•  04 

•  00 

T 

•  00 

•  28 

T 

•  01 

•  02 

•  01 

•  42 

•  08 

AUDUBON 

3*01 

T 

.97 

.21 

.49 

.34 

.28 

T 

T 

T 

•  12 

.13 

T 

T 

T 

•  97 

•  08 

•  44 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

4.97 

.76 

T 

1.60 

1.38 

.18 

T 

•  16 

•  08 

•  04 

•  09 

•  18 

•  81 

•  08 

•  19 

BELLEPLAIN 

2.69 

.45 

.18 

.25 

.14 

.50 

.18 

•  19' 

•  14 

•  30 

•  04 

•  30 

BELMAR 

3.61 

1 

.20 

.56 

1.22 

.10 

.44 

.14 

.06 

.01 

.07 

•  52 

•  29 

•  M 

•  88 

•  12 

•  M 

BELVIOERE 

7.10 

1 

.37 

1.05 

1.55 

.97 

.65 

.16 

T 

.09   T 

T 

.91 

•  39 

•  02 

•  48 

•  88 

•  09 

•  12 

•  10 

BERLIN  1  W 

— 

.90 

.30 

.80 

* 

.22 

•  41 

BLACKWELLS  MILLS 

5.87 

.96 

.37 

.03 

1.6] 

.93 

.92 

•  04 

•  91 

•  49 

•  03 

•  24 

•  89 

.09 

•  44 

eOONTON  2  SE 

5.99 

.79 

.23 

.06 

1.89 

.89 

T 

.71 

•  03 

•  30 

•  29 

•  03 

•  4« 

.21 

•  08 

BOUND  BROOK  1  W 

6.21 

.83 

.14 

1.59 

.72 

.92 

•  01 

•  59 

•  27 

•  03 

.40 

.40 

•  79 

BRANCHVILLE 

5.59 

70 

il3 

T 

2.10 

1.03 

T 

.82 

■  32 

T     .44 

•  OS 

6R1D06T0N  I  NE 

3.38 

70 

T 

.32 

.18 

.19 

.02 

.09        .02 

•  09 

•  09 

•  10 

.07 

•  03 

T 

•  87 

•  01 

•90   ^82 

BURLINGTON 

A. 98 

1 

10 

.28 

.63 

.94 

.32 

.06 

.03 

.22 

.19 

•  47 

•  19 

•  88 

•  81 

CANISTEAR  RESERVOIR 

5.27 

96 

•  28 

.09 

1.90 

.74 

.77 

.10 

•  22 

•  14 

•  04 

•  32 

•  03 

•  08 

CANOE  BROOK 

6.92 

.99 

■  15 

.09 

1.83 

.94 

.61 

.03 

.32 

.31 

•  02 

.01   .69 

.02 

.48 

.36 

.02 

.46 

CANTON 

2.77 

58 

.41 

.13 

.33 

T 

•  02 

•  03 

•  18   T 

.04 

•  28 

•  77   T 

CAPE  MAY  3  W 

3. 42 

16 

• 

♦ 

1.80 

.14 

.91 

.20 

•  03 

•  10 

•  42 

CEDAR  GROVE 

6.23 

64 

.22 

1.79 

1.14 

.02 

.92 

.09 

•  31 

•  29 

•  02 

•  17 

•  10 

CHARLOTTEBURG 

9.82 

71 

#30 

.06 

1.91 

.97 

T 

.91 

.03 

•  22 

•  21 

T 

•  34 

•  18 

CHATHAM 

6.81 

65 

.21 

.09 

1.82 

.99 

.62 

•  39 

■  30 

•  0« 

•  73 

.01 

•  37 

•  34 

•  01 

T 

•  28 

CLAYTON 

3.19 

86 

.21 

.40 

.08 

T 

T 

T 

•  04 

•  09 

T 

•  29 

•  41 

•  81 

CLINTON 

6.A0 

T    1 

12 

.83 

1.26 

.48 

.55 

.29 

•  07 

•  09 

•  64 

.24 

•  20 

•  90 

•  09 

•  01 

•  09 

DEEPWATER 

3.20 

.11  1 

41 

.13 

.38 

.92 

.31 

•  02 

•  02 

•  02 

•  19 

•  13 

EL  1 ZABETH 

6.00 

84 

.80 

1.42 

.77 

.35 

.25 

•  01 

.04 

•  01 

•  38 

■  26 

.07 

•  29 

•  18 

•  17 

•  04 

•  01 

•  01 

•  12 

EL  I ZABETHPORT 

5.37 

.04 

86 

1.08 

1.01 

.21 

.43 

.08 

T 

•  02 

•  60 

•  02 

•  90 

•  13 

•  21 

•  08 

•  87 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 

4.78 

26 

T 

1.73 

.02 

.02 

•  94 

•  18 

•  93 

•  18 

FLEMINGTON  1  NE 

5.59 

T 

86 

1.01 

1.00 

.67 

.49 

.10 

T 

•  02   T 

T 

•  97 

•  33 

•  28 

T 

T 

.01 

T 

•  09 

•  12 

FORTESCUE 

1.39 

39 

.12 

.18 

.27 

•  07 

•  08 

•  08 

•  19 

•  09 

FREEHOLD 

4.89 

T    1 

20 

.43 

.95 

.11 

.31 

.19 

.38 

■  99 

•  41 

T 

•  11 

•  21 

GREENWOOD  LAKE 

5.78 

59 

.38 

T 

1.62 

.98 

.04 

.83 

T 

•  10 

•  21 

■  19 

T 

•  20 

T 

.19 

T 

•  28 

HAMHONTON  2  NNE 

2.45 

21 

•  14 

.38 

.26 

.36 

•01   •OS 

•  04 

•  09 

■  00 

•  23 

•  01 

.22 

•  44 

HIGH  POINT  PARK 

6.23 

69 

.23 

2.01 

.76 

.88 

•  02 

•  08 

■  20 

•  08 

•  11 

•  88 

1^00 

HIGHTSTOWN  1  N 

5.83 

T    1 

00 

.48 

.84 

.28 

.25 

.13 

T 

•  02 

T 

•  33 

.72 

T 

•  31 

T 

•  81 

1^14 

•  12 

INDIAN  MILLS  2  H 

3.46 

T 

95 

.21 

.39 

.12 

.24 

.09 

•  01 

T 

.00 

•  16 

•  23 

.01 

•  33 

•  08 

•  97 

IRVINGTON 

5.90 

.04 

91 

1.18 

.87 

.36 

.4> 

.17 

•  09 

.07 

•  40 

•  03 

•  09 

•  13 

.31 

•  07 

•  17 

JERSEY  CITY 

4.86 

.19 

79 

.20 

1.18 

.24 

.54 

.14 

•'04 

•  08 

•  21 

•03   •OS 

•  89 

.01 

•  u 

•  IT 

LAKEKOOD  2  ENE 

4.72 

1 

17 

.19 

1.05 

.10 

.02 

.49 

•  04 

T 

•  23 

•  43 

T     •98 

.09 

•  01 

.14 

LAMBERTVILLE 

9.60 

T    1 

06 

.66 

.98 

.70 

.44 

.09 

•  09 

.04 

•  4« 

•  79 

.18 

T 

•  01 

•  U 

LAYTOK  3  NH 

5.28 

91 

.93 

.94 

.79 

.60 

.20 

.02 

•  10 

•  1« 

.1* 

.13 

.31 

•  08 

•01 

LEESBURG  STATE  FARM 

1.87 

30 

.03 

.09 

.18 

.09 

.35 

.11 

.09 

.08 

.28 

•  ZT 

LITTLE  FALLS  1  E 

5.55 

84 

.15 

.14 

1.64 

.92 

T 

.64 

•  03 

•  2« 

.28 

•  03 

.47 

.01 

•  U 

.01 

LONG  BRANCH 

5.64 

.04  1 

lA 

.88 

1.29 

.10 

.36 

.07 

.01 

•  01 

.03 

•  7« 

■  11 

.31 

T 

.08 

•  41 

•01 

LONG  VALLEY 

6.17 

1 

40 

.60 

.93 

.93 

.68 

.18 

.08 

•  42 

■34   ■lO 

•  99 

•  08 

•  14 

.1* 

MACOPIN  INTAKE 

5.83 

93 

•  06 

.19 

1.87 

.84 

T 

.79 

•  04 

•  25 

■  23 

•  04 

•  38 

•  20 

MAHWAH 

5.65 

68 

.43 

.09 

1.86 

.95 

.04 

.80 

.09 

•  23 

■  15 

•  03 

•  23 

.01 

•  10 

T 

MANVILLE 

9.93 

.09 

80 

1.10 

.78 

.58 

.50 

.02 

T 

•  09 

•  81 

T     .04 

•  41 

.04 

T 

T 

.79 

MARLTON  1  W 

4.69 

1 

08 

.21 

.47 

.26 

.15 

.26 

•  01 

•  02 

•  08 

•  16 

•  27 

•  11 

1.11 

MAYS  LANDING 

2.63 

35 

.12 

.12 

.10 

.20 

■  10 

•  08 

.10 

.08 

.10 

•00 

1.20 

MIDLAND  PARK 

4.70 

28 

.8? 

.93 

.08 

• 

.98 

.68 

.03 

■47   .01 

•  39 

•  07 

MILLVILLE 

2.49 

.04 

70 

.15 

.04 

.11 

.21 

•  04 

•  09 

•  11 

•  27 

.83 

•  It 

•  >7 

.18 

MILLVILLE  AIRPORT 

RECORD 

MISSING 

MILTON 

9.52 

90 

•  65 

• 

.90 

.55 

.54 

1.09 

•  10 

•  12 

•  31 

•  27 

•  04 

•  40 

•  88 

MOORESTONN 

3.67 

86 

•  15 

T 

.64 

.40 

.06 

.39 

•  00 

T 

•  04 

•  22 

•  21 

.14 

.42   T 

MORRIS  PLAINS 

6.48 

1 

20 

.84 

1.28 

.98 

.36 

.39 

T 

•  04   T 

T 

•  M 

•  23 

•  09 

.7» 

.1* 

•  14 

•  •8 

T 

•  08 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

5.45 

.07 

76 

1.16 

1.01 

.35 

.40 

.08 

•  01 

•  02 

•  93 

•01   •OS 

•  00 

T 

•  10 

T 

T 

•  12 

.20 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

5.66 

1 

00 

.75 

1.30 

.35 

.30 

.21 

•  03 

•  07 

■  92 

•  08 

•  39 

•  10 

•  03 

•  08 

•  14 

.39 

NEW  MILFORD 

9.58 

76 

1.22 

1.23 

.87 

.92 

.10 

•  48 

•  32 

.82 

NEWTON 

9.56 

78 

•  15 

.15 

1.70 

.96 

•  78 

•  10 

•  26 

•  21 

•  02 

•  37 

•  01 

•  01 

•  02 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5.90 

88 

.23 

.13 

1.86 

.72 

•  93 

•  13 

•  » 

•  21 

•  04 

•  42 

.88 

.02 

OLDWICK 

5.99 

79 

.23 

.12 

1.79 

.79 

•  66 

•  0* 

•  92 

•  30 

•  01 

•  90 

•  04 

.17 

.07 

ORANGE 

6.63 

78 

.47 

1.96 

.74 

« 

.73 

•  02 

•  38 

■18   •OO 

•  70 

.29 

•>2 

PATERSON 

4.86 

78 

•  22 

.08 

1.12 

.74 

.02 

.74 

•  02 

•  32 

•  28 

•  02 

•  43 

.08 

T 

PEMBERTON  3  E 

4.53 

98 

.20 

.58 

.18 

.19 

.24 

•  02 

•  1« 

•  21 

•  31 

.01 

•  U 

1^2« 

PHILLIPSBURO 

7.21 

1 

33 

.90 

2.01 

.92 

.45 

.48 

T 

•  11   T 

•  04 

•  «2 

•  18 

T 

•  92 

•  09 

T 

T 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6.59 

1 

40 

.05 

T 

1.50 

.90 

1.34 

.70 

T 

•  2«   T 

•  20 

•  34 

.09 

.01 

T 

PLAINFIELD 

5.93 

T 

90 

1.01 

.98 

.94 

.40 

.18 

T 

•  02   T 

•  09 

■  92 

•  16 

•  02 

•  08 

.27 

•  07 

.01 

•  Tl 

.09 

PLEASANT  RUN 

4.88 

45 

•  21 

.07 

1.70 

.87 

T 

•  09 

«5« 

•  34 

T 

•  38 

T 

•  03 

•  21 

PLEASANTVILLE  1  N 

3.28 

T 

14 

•  24 

.19 

.11 

.09 

.98 

•27   •OT 

•  01 

■  07 

•  04 

T    ^22 

•  04 

.04 

.09 

•  04 

1^08 

PRINCETON  WATER  WORKS 

9.21 

.09  1 

02 

.91 

.83 

.45 

.04 

•  01 

•  04 

.S3 

•  12 

•  19 

•  89 

•  01 

RAHWAY 

9.56 

.06 

90 

1.08 

1.05 

.21 

.44 

.00 

T 

•  01 

•  77 

T 

•  90 

T 

•  19 

•  18 

•  IS 

RIDGEFIELD 

5.38 

79 

1.20 

1.01 

.14 

.50 

•  10 

•  OS 

T 

•  S3 

•00   •Ol 

•  9« 

.10 

.81 

•  21 

RINGWOOO 

5.58 

1 

no 

.33 

1.64 

.74 

.01 

.90 

•  04 

•  20 

•  12 

•  01 

•  29 

.18 

•  08 

RUNYON 

9.02 

1 

14 

.47 

1.16 

.27 

.32 

•  21 

.08 

.42 

•  44 

•  03 

.24 

•  08 

•  17 

SANDY  HOOK  LBSTA 

RECORD 

MISSING 

SOMERVILLE 

5.77 

78 

.84 

1.10 

.78 

.50 

.06 

•  02 

•  6« 

•  23 

•  04 

.47 

.82 

.01 

•  1« 

SPLIT  ROCK  POND 

5.93 

.67 

.11 

.14 

1.64 

.6u 

.80 

.03 

■  28 

■  38 

•  02 

.4« 

.14 

SUSSEX  3  N 

5.38 

.63 

•  15 

.06 

1.57 

.95 

.03 

.79 

.18 

■  00 

■  19 

•  09 

.27 

•  01 

.02 

•  42 

SWEOESBORO  5    NW 

4.M 

1 

.48 

T 

.73 

.60 

.01 

.29 

•  02 

■  03 

.05   T 

.13 

T 

.01 

.41 

•  M 

TOMS  RIVER 

3.90 

.77 

.22 

.89 

.05 

.23 

•  03 

.28 

•  1« 

•  80 

.78 

TRENTON  2 

5.57 

.09  1 

.05 

.72 

.85 

.63 

.46 

.05 

•  09 

.01 

•  09 

■  »7 

■  39 

.33 

.»> 

•  U 

•  14 

TRENTON  WB  CITY         R 

4.93 

.04 

.99 

.76 

.65 

.50 

.33 

.07 

.02 

•  09 

•  «2 

■  20 

.31 

T 

.10 

.04 

.11 

VINE LAND 

2.74 

.14 

•  51 

.25 

.27 

.04 

.19 

.09 

•  07 

.00 

•  02 

.41 

.70 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

5.38 

.74 

•  30 

.11 

1.71 

.88 

.78 

•  09 

•  22 

■  15 

.02 

•  30 

T 

.U 

WERTSVILLE 

6.09 

.73 

•  26 

.12 

1.11 

.73 

T 

.90 

•  04 

•  92 

■  99   T 

•  19 

•  01 

•  02 

.01 

1.22   T 

WESTFIELO 

8.00 

.99 

.90 

1.79 

.80 

.09 

.19 

•  10 

•  07 

•  7» 

■  05 

•  07 

•  18 

•  18 

•  43 

.17 

WOCDCLIFF  LAKE 

5.48 

1 

.00 

1.20 

1.02 

.64 

.64 

.10 

•  48 

.38 

•  04 

See  Reference  Rotes  Follovlng  Station  Index 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
APRIL    1157 


Day 

Ol 

Month 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

^ 

fcTl>NTIC  CITY  MS 

MAX 
MIN 

*9 
«1 

69 
42 

47 
36 

49 

39 

99 

45 

55 
46 

64 
44 

90 
42 

50 
38 

56 
36 

91 
37 

98 
42 

49 
30 

50 
37 

90 
33 

53 

40 

56 

48 

99 

49 

51 

47 

54 
47 

77 

54 

98 

49 

64 
49 

77 
52 

94 

51 

62 

52 

76 
93 

69 

52 

72 
59 

72 
57 

98 14 
44i9 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

61 
32 

65 

40 

66 
32 

47 
35 

64 
38 

64 

46 

66 

44 

99 

39 

92 

36 

96 

31 

63 

30 

75 
42 

49 
33 

49 
35 

99 
33 

63 

31 

62 

48 

59 
52 

64 
60 

70 
43 

87 
54 

74 
52 

71 
48 

B3 

60 

63 

62 

78 
53 

90 
60 

88 
53 

78 
58 

72 
59 

64>3 

43>8 

BEULEPLAIN 

MAX 
MIN 

61 
2B 

70 
50 

69 

30 

62 

31 

62 
36 

62 

48 

65 

42 

63 

41 

91 

37 

58 
27 

59 

23 

79 
51 

69 

30 

92 

27 

54 
28 

59 
26 

69 

37 

66 

50 

70 
44 

75 
46 

90 
67 

88 

44 

68 
48 

S3 

52 

72 
53 

80 
54 

90 
56 

89 
52 

88 
62 

79 
90 

69.4 
42.0 

BELVIOCRE 

MAX 
MIN 

61 

28 

58 

45 

91 
31 

49 
32 

40 
33 

51 

35 

61 
42 

94 

40 

47 

34 

93 

30 

63 
27 

71 
36 

49 
31 

91 
31 

58 
28 

64 
27 

96 

47 

61 
49 

66 
52 

69 

42 

85 

54 

74 
60 

76 
47 

79 
57 

71 
53 

82 
52 

89 

61 

90 
52 

83 
58 

79 
48 

64.6 

41.7 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

53 

27 

57 
39 

63 

34 

48 
31 

35 

30 

50 
35 

92 
43 

60 

40 

44 
33 

44 
33 

51 
28 

58 
38 

69 
32 

46 
32 

47 
31 

53 

30 

59 

40 

55 

47 

9« 

40 

63 

38 

73 
45 

83 
49 

66 

46 

72 
49 

82 

50 

64 
49 

80 
52 

82 
53 

86 
59 

77 
93 

61.0 
40.3 

BRI06ETON  1  NE 

MAX 
MIN 

92 

28 

60 
44 

69 
33 

52 

38 

9« 

36 

64 
41 

92 

36 

90 
30 

96 
24 

64 
90 

79 
30 

49 

30 

54 
26 

60 
46 

64 
51 

69 

50 

72 

46 

87 
56 

69 

48 

70 
52 

81 
53 

60 
53 

78 
66 

89 
94 

79 
S3 

64.9 
42.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

61 
32 

61 

48 

52 
35 

50 
33 

62 
36 

62 
46 

63 

37 

62 
35 

91 
36 

55 

34 

69 

29 

76 

50 

S3 
34 

50 
35 

54 
33 

62 
29 

59 
48 

61 
51 

62 

50 

66 

43 

86 
53 

82 
66 

72 

49 

84 
97 

75 
53 

83 

46 

85 
91 

89 
S3 

86 
58 

79 
55 

66.8 
43.9 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

55 

3* 

59 

43 

62 
31 

49 

31 

49 
31 

60 
38 

92 

43 

61 
42 

44 
34 

44 
27 

51 

26 

62 

34 

68 
34 

47 
37 

47 
24 

94 
22 

62 
43 

57 
49 

66 

54 

61 
46 

79 
47 

84 
48 

69 

47 

74 
54 

82 
51 

44 

44 

84 
54 

84 
53 

84 
56 

78 
49 

62.7 

40.9 

CAPE  MAT  3  H 

MAX 

MIN 

60 
39 

55 

40 

90 
37 

58 

41 

62 

43 

61 

43 

92 

56 

43 

55 
35 

69 

50 

57 
32 

52 
39 

53 

39 

57 
42 

62 

47 

66 

50 

61 
48 

44 

83 

71 
54 

66 

50 

79 

52 

67 
54 

79 
53 

79 
56 

79 
57 

74 
66 

70 
56 

63.9 
44.2 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

57 
22 

58 

35 

59 
29 

49 

29 

39 

29 

49 
33 

50 
40 

98 
37 

42 
29 

40 
29 

49 
27 

50 
35 

70 
29 

45 

29 

45 
29 

62 

20 

60 
33 

56 
46 

60 
48 

64 
33 

71 
42 

81 
50 

65 

44 

79 

48 

80 
49 

60 
49 

89 
50 

81 

51 

84 
58 

79 

51 

80.0 
37.8 

CLATTON 

MAX 
MIN 

60 
31 

68 

49 

56 

34 

49 
34 

62 

37 

62 

41 

64 
42 

61 
40 

90 
34 

62 

33 

59 
32 

n 

40 

55 

33 

46 
31 

54 
29 

59 
29 

60 
49 

59 
60 

62 

45 

72 
44 

88 
53 

84 

66 

70 
48 

80 
57 

74 
63 

78 
52 

B9 
58 

88 
S3 

87 
58 

74 
52 

66.8 
43.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

60 
29 

63 

49 

59 
31 

48 
32 

59 

33 

60 

44 

64 
42 

60 
39 

48 
34 

54 
29 

62 

28 

72 
39 

63 
33 

52 
30 

57 
27 

63 
29 

59 

47 

57 
50 

62 

49 

65 
39 

87 

54 

78 
45 

70 
49 

83 

57 

71 
52 

78 
49 

77 
59 

83 
52 

81 
58 

79 

52 

69.7 
42.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDfi 

MAX 
MIN 

62 
46 

60 
48 

62 
37 

SO 

31 

39 
33 

60 
36 

92 

44 

60 

40 

46 
32 

42 
30 

50 

30 

98 

40 

68 
34 

47 
39 

50 
35 

57 
30 

58 
44 

57 
45 

60 
50 

62 

43 

79 
49 

89 
54 

64 
48 

69 

48 

80 
50 

69 
48 

77 
49 

78 
50 

82 
57 

76 
59 

61.6 
42.5 

FLEMINaTOM  1  NE 

MAX 
MIN 

59 
2* 

62 

45 

31 
32 

48 
31 

42 
33 

61 
42 

63 

42 

98 

40 

47 
34 

93 

29 

62 
24 

74 

31 

47 
32 

48 
30 

55 

25 

62 
23 

58 
46 

55 

48 

62 

50 

65 

37 

84 

50 

77 
49 

76 
46 

84 
66 

63 

51 

80 
50 

85 

57 

87 
52 

80 
57 

77 
46 

64.1 
40.4 

FREEBOCO 

MAX 
MIN 

61 
31 

62 

48 

55 

30 

48 
32 

59 
34 

62 

45 

63 

41 

98 
38 

47 
33 

92 

30 

62 

28 

75 

48 

6C 
33 

49 
32 

55 

28 

63 

30 

68 
45 

56 

50 

60 
47 

69 

41 

86 
55 

76 
53 

71 
46 

82 

59 

68 
50 

78 
50 

76 
60 

87 
SO 

78 
57 

76 
53 

65.0 
42.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

54 

32 

62 

47 

69 

33 

99 

38 

92 
37 

65 

51 

63 

42 

69 
42 

49 
36 

93 

32 

58 
28 

64 

44 

76 
34 

51 
31 

53 

30 

56 
33 

64 
47 

62 

50 

64 
50 

64 
43 

71 
50 

90 
54 

66 

48 

73 
51 

86 
52 

64 
53 

82 
57 

91 
62 

90 
57 

78 
53 

66.4 
43.4 

)IMH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

«8 
27 

51 

31 

52 
23 

39 

18 

32 

25 

43 
24 

44 
36 

90 

31 

34 
24 

33 

23 

42 
26 

96 
33 

69 
23 

47 
24 

38 
24 

47 
33 

55 

42 

50 
43 

57 
46 

62 
41 

67 

49 

76 

46 

74 
41 

72 
46 

74 
43 

59 
45 

81 
51 

81 

58 

79 
51 

71 
44 

56.0 
35.6 

HISMTSTOXN  I  N 

MAX 
MIN 

60 
31 

63 

49 

59 

31 

46 
32 

60 
34 

62 

46 

62 

41 

59 
38 

48 
34 

53 
31 

62 

29 

73 

47 

93 

33 

48 
30 

34 
28 

62 

28 

58 

46 

54 
50 

60 
49 

64 

40 

84 
54 

74 
64 

72 
47 

82 
69 

72 
50 

77 
50 

81 
60 

84 
51 

78 
56 

70 
53 

64.4 
42.7 

INDIAN  MILLS  2  V 

MAX 
MIN 

60 
28 

64 
48 

52 
34 

44 
35 

63 

38 

63 

46 

69 

42 

58 

39 

50 
35 

59 

27 

63 

22 

76 
49 

90 
33 

47 
26 

55 

23 

62 

23 

61 
47 

61 
50 

62 

49 

73 

40 

88 
52 

74 
51 

72 

48 

84 
56 

66 
52 

79 
52 

89 
66 

89 
92 

77 
57 

70 
51 

65.8 
42.0 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

SB 
37 

61 

46 

49 
34 

40 
32 

59 

32 

55 
45 

62 

42 

49 

3« 

44 
30 

50 
34 

59 
34 

70 
38 

47 
33 

47 
35 

56 
35 

55 

36 

55 

48 

54 
50 

57 
48 

60 
48 

82 

69 

62 

49 

68 
49 

78 

60 

62 

50 

72 
48 

69 
53 

70 
52 

74 
60 

72 

58 

59.7 
43.7 

LAKENOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

52 
32 

62 

38 

51 
29 

41 
32 

61 

34 

58 

45 

69 

43 

50 
40 

49 
30 

93 

28 

60 
22 

77 
39 

49 

31 

48 
27 

54 
28 

62 
22 

69 

47 

53 

47 

97 
39 

71 
36 

89 

55 

67 
46 

73 
47 

79 
50 

54 

50 

80 
51 

76 
SO 

82 
60 

74 
50 

72 

44 

62.6 
39.4 

LAMSERTVILLE 

MAX 
MIN 

29 

61 
47 

52 
34 

47 
32 

47 
33 

62 

45 

63 
43 

59 
39 

49 
35 

94 
30 

62 
26 

72 
40 

91 
33 

48 
30 

55 
27 

62 
26 

67 
47 

54 

50 

63 
61 

64 

41 

85 

48 

77 
46 

74 
46 

83 

57 

77 
52 

79 
51 

87 
58 

88 
52 

78 
60 

76 
48 

64.9 
41.9 

LAYTON  3  N« 

MAX 
MIN 

57 

19 

58 

42 

50 
25 

42 
28 

37 
30 

50 
34 

98 
38 

50 
35 

42 
31 

55 

20 

60 
20 

70 

28 

46 
28 

49 
28 

90 
19 

62 

18 

56 

46 

63 

44 

66 

48 

72 
38 

83 

50 

78 

50 

77 
42 

82 

63 

78 
53 

87 
50 

88 
55 

86 
52 

81 
57 

72 
47 

63.3 

37.9 

LEESeWRG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

52 

38 

70 
49 

64 
32 

55 
36 

58 

28 

59 

48 

64 

44 

63 
42 

52 

37 

97 
35 

97 
25 

71 
51 

62 
30 

47 
29 

94 
31 

58 

27 

63 

46 

69 

51 

64 

44 

63 

49 

88 

54 

86 
55 

68 
48 

83 
55 

84 
54 

68 
55 

87 
55 

88 
58 

82 
62 

76 
53 

66.9 

44.0 

LITTLE  FALl^  I  E 

MAX 
MIN 

S8 

3* 

60 
44 

65 

33 

52 
31 

38 

30 

48 
37 

92 

38 

63 
42 

46 
33 

46 
32 

52 

32 

62 

38 

74 
33 

48 
33 

50 
30 

58 
29 

63 

47 

58 
48 

61 

SO 

66 

39 

78 
47 

87 
46 

68 
4« 

75 

61 

83 
50 

64 
48 

85 

54 

81 
55 

86 
57 

82 
56 

63.6 

41.4 

LWe  BRANCH 

MAX 
MIN 

56 

33 

61 

40 

90 
34 

41 
33 

58 

38 

59 

45 

62 

44 

49 
39 

49 
39 

91 

34 

59 

31 

76 

40 

46 
36 

46 
34 

52 
32 

56 
33 

59 
47 

92 

48 

55 

43 

64 

41 

89 

68 

62 

48 

69 

46 

76 

50 

52 

49 

64 

50 

70 
60 

72 
50 

73 
59 

70 
56 

59.4 
42.5 

LCM  VALLEY 

MAX 
MIN 

57 
23 

60 

40 

50 
26 

42 
28 

41 
31 

99 

37 

60 
40 

59 

37 

44 
31 

90 
27 

58 

23 

71 
38 

65 
29 

48 
26 

54 
24 

60 
22 

56 

44 

98 

47 

61 

50 

69 

35 

89 

52 

79 
60 

71 
92 

81 

57 

75 
50 

(2 

51 

83 

57 

89 
52 

80 
52 

70 
42 

63.3 
39.1 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

54 
32 

60 
44 

70 
34 

54 

41 

98 

38 

62 

63 

99 

43 

65 
43 

»« 

38 

92 

31 

58 
28 

62 

44 

31 

59 

30 

60 
42 

69 

51 

67 
51 

66 

46 

79 
92 

89 

57 

67 

49 

69 
52 

83 

54 

61 

54 

80 
67 

90 

54 

90 
57 

77 

54 

66.8 

49.0 

MILLVIU.E  AIRPORT 

MAX 
MIN 

HSORESTOHN 

MAX 
MIN 

60 
3* 

64 
50 

51 
33 

42 
34 

63 
39 

62 

45 

66 

44 

49 
39 

90 
36 

94 
32 

63 

27 

74 
39 

47 
34 

47 
33 

54 
32 

62 

28 

60 
38 

98 

51 

61 
43 

67 
42 

86 

54 

65 

49 

71 
48 

82 

53 

98 
52 

77 
52 

88 

54 

87 
93 

76 

57 

70 
49 

63.8 
42.9 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

SB 

26 

62 

45 

56 

32 

47 
30 

39 

30 

51 
37 

60 

41 

57 
37 

44 
32 

90 
28 

99 

24 

71 

40 

64 
31 

47 
28 

54 
25 

99 

25 

58 
49 

55 

47 

60 
50 

65 
36 

84 
56 

78 

51 

71 
45 

•1 
61 

79 
SO 

80 
48 

80 
98 

89 
93 

79 
98 

77 
47 

43.9 

40.9 

NEDARK  WB  AIRPO«T 

MAX 
MIN 

61 

3* 

62 

39 

50 
35 

42 
32 

60 
34 

60 
44 

64 
44 

90 
36 

46 
34 

92 
31 

63 

31 

73 
39 

49 
34 

50 
34 

57 
33 

63 

34 

57 
48 

68 
91 

61 

47 

67 

43 

88 

67 

64 
50 

74 
48 

81 
58 

61 
49 

81 
49 

73 
54 

81 
92 

81 

61 

74 
59 

43.9 
43.e 

NEW  BRUNSNICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

59 

31 

62 

48 

60 
31 

49 

30 

47 
32 

63 

45 

62 

43 

59 
38 

46 
33 

92 
31 

62 

28 

72 

46 

62 

32 

48 
32 

59 

28 

61 
29 

58 
46 

54 
49 

60 
48 

62 

41 

•4 
52 

79 
53 

72 
46 

79 
58 

65 

49 

78 
49 

77 
67 

89 

90 

77 
97 

77 
54 

44.2 
42.2 

NEWTON 

MAX 
MIN 

57 
24 

58 
39 

59 

30 

45 
29 

34 
30 

47 
34 

49 

40 

59 

38 

40 
31 

42 
26 

49 
26 

60 
32 

63 
30 

44 
29 

45 
28 

54 

23 

62 

43 

55 

47 

62 

49 

69 

37 

70 
48 

80 
49 

69 
45 

72 

SO 

80 
52 

60 

50 

83 
53 

84 

64 

86 

97 

77 
91 

60.4 
39.1 

PATERSOH 

MAX 
MIN 

55 

35 

61 

43 

64 
34 

51 
31 

48 

31 

90 
36 

95 

43 

62 

41 

44 

34 

49 
32 

52 
32 

61 
41 

75 
33 

48 
33 

49 
32 

56 

32 

62 
47 

59 
50 

59 

50 

69 
47 

74 
94 

86 
S3 

70 
48 

76 
51 

83 

50 

62 

49 

82 
53 

80 
55 

85 
61 

80 
99 

63.9 

42.9 

PEMBERTOM  I  E 

MAX 
MIN 

62 
28 

63 

48 

60 
30 

50 
34 

62 
36 

63 

43 

65 

38 

63 
39 

90 
38 

99 

28 

62 
26 

75 
47 

58 
33 

49 
27 

54 
33 

62 
24 

61 

41 

58 
60 

62 

48 

70 
39 

87 

54 

71 

65 

72 

47 

84 

54 

59 

61 

77 
52 

84 
56 

87 
51 

76 
54 

76 

49 

44.0 
41.7 

PHILLIPSBURS 

MAX 
MIN 

60 
35 

67 
45 

60 
32 

49 
32 

42 
33 

96 

42 

58 

43 

60 
39 

46 
34 

92 

32 

60 
34 

69 

37 

65 
32 

48 
31 

95 

29 

60 
27 

62 
47 

56 

50 

63 

50 

67 
41 

83 

50 

83 
47 

48 
47 

79 
57 

79 
62 

80 
53 

88 

59 

84 
50 

88 
59 

78 
51 

65.6 
42.4 

PLAINFIELO 

MAX 

MIN 

60 
29 

63 
47 

52 

32 

45 
33 

48 
34 

61 
46 

63 

43 

96 

38 

47 
34 

93 

28 

63 

27 

74 
39 

50 
33 

49 
30 

56 
26 

63 

27 

60 
45 

56 
50 

62 

60 

65 
39 

84 

56 

63 
54 

71 
67 

81 
68 

60 
53 

79 
50 

76 
58 

89 
50 

80 
69 

72 
52 

63.3 
42.9 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
HIN 

52 

28 

56 

46 

69 
32 

51 
39 

96 

38 

99 

91 

99 
41 

67 

41 

91 
36 

92 
28 

98 

24 

57 
44 

70 
32 

50 
30 

94 
28 

52 
26 

58 
45 

65 
49 

60 
49 

97 
44 

71 
51 

90 
52 

61 
43 

73 
50 

80 
52 

60 
94 

78 
56 

82 
53 

80 
54 

80 
93 

43.6 
42.1 

I   aotea   tollovlag  Stki 

-   35   - 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
APRIL    1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

RIOCGFIELO 

MAX 
MIN 

60 
35 

60 
37 

50 
31 

40 
33 

59 
33 

59 

43 

64 
43 

49 
35 

43 
33 

54 
30 

62 

30 

7S 
38 

SO 
34 

50 

57 
28 

«2 
30 

57 
45 

60 
50 

6« 
50 

66 

42 

85 

58 

71 
50 

70 
49 

83 
53 

«1 
49 

80 
49 

■  1 

5« 

as 

94 

tl 

60 

7» 
56 

61  •• 
*2i> 

RUNYON 

MAX 
MIN 

62 
26 

65 

50 

61 
25 

50 
33 

51 

38 

63 

43 

65 

42 

63 
39 

47 
35 

54 
25 

6S 
23 

77 
42 

57 
28 

48 
26 

58 
25 

65 

21 

62 
47 

62 

50 

64 

44 

66 
35 

S8 

54 

76 
48 

80 
46 

87 

58 

69 

50 

»2 

50 

81 
5« 

90 
91 

81 
97 

SI 
91 

67.2 

40>6 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

60 
25 

63 

48 

53 
30 

45 
32 

52 
33 

61 
46 

63 

43 

56 

39 

47 
34 

53 

27 

63 
24 

74 
34 

50 
32 

SO 
29 

54 
25 

62 
25 

58 
46 

»« 

50 

6} 

51 

38 

66 
50 

79 
53 

74 
47 

80 
57 

64 
52 

SO 
50 

81 
57 

St 

79 
96 

76 
4« 

64.9 

41  aO 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

54 
23 

57 
33 

59 
29 

49 
27 

34 

27 

47 

31 

51 
37 

58 

36 

40 
30 

41 
27 

49 
26 

59 

33 

68 
28 

44 
26 

44 
29 

S3 

26 

61 
32 

55 

45 

»2 

46 

38 

69 

45 

81 
46 

69 
44 

71 
45 

82 

50 

*• 

48 

U 

50 

S7 

54 

n 

99 

74 
90 

60  •4 
»i2 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

57 
3* 

62 
38 

52 
34 

44 
33 

62 

37 

62 

44 

64 
43 

50 
39 

SO 

34 

55 

33 

63 
30 

75 

40 

49 
33 

50 
32 

56 

JO 

62 

31 

51 
48 

55 

52 

63 
49 

65 

45 

86 
55 

69 
49 

79 
48 

84 
58 

58 

52 

79 
52 

8« 
58 

84 
S3 

78 

9a 

71 
5« 

64*3 
4S>J 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

59 
35 

62 

40 

50 
35 

43 
33 

63 
37 

61 
45 

63 

44 

47 
39 

48 
34 

S3 

36 

62 

34 

7» 
38 

4« 

47 
34 

55 

33 

61 
35 

57 
49 

55 

52 

60 
48 

68 

45 

89 

56 

63 

50 

73 
48 

SS 

54 

58 

51 

78 
SO 

87 
54 

S* 
52 

77 
59 

Tl 
97 

6S.1 

4S«T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Tables 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

PLEASAMTTILLB  1  K 

EVAP 
WIND 

45 

46 

94 

33 

53 

72 

t02 

60 

73 

97 

62 

63 

81 

40 

66 

31 

63 

26 

10 

13 

37 

50 

33 

22 

23 

19 

• 
12 

* 
14 

.42 

37 

.21 
27 

1404 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  ol  month 

? 

And 
Depth 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

52 

52 

53 

43 

48 

48 

53 

45 

47 

48 

51 

58 

51 

43 

53 

52 

50 

50 

56 

55 

66 

60 

61 

64 

55 

64 

65 

68 

68 

70 

55.0 

MIN 

37 

43 

39 

38 

37 

42 

41 

41 

38 

36 

36 

40 

40 

38 

37 

37 

44 

47 

47 

46 

50 

51 

51 

54 

53 

52 

57 

55 

58 

54 

44.6 

2  INCHES 

MAX 

48 

51 

50 

44 

46 

47 

50 

45 

46 

46 

48 

54 

49 

42 

50 

49 

48 

49 

53 

53 

BO 

.■)7 

58 

61 

55 

67 

62 

64 

65 

65 

52.5 

MIN 

38 

45 

41 

38 

38 

43 

41 

42 

40 

37 

37 

41 

42 

39 

38 

39 

44 

47 

48 

47 

50 

52 

51 

54 

53 

52 

57 

56 

59 

57 

45. S 

4  INCHES 

MAX 

48 

50 

49 

49 

45 

47 

49 

43 

45 

45 

48 

52 

48 

41 

49 

49 

48 

49 

52 

52 

59 

.57 

57 

60 

59 

60 

62 

63 

64 

64 

52.8 

MIN 

39 

45 

41 

38 

38 

43 

41 

42 

40 

38 

38 

42 

43 

40 

39 

40 

45 

47 

48 

47 

50 

52 

51 

54 

53 

52 

57 

56 

59 

57 

45.8 

8  INCHES 

MAX 

44 

47 

46 

44 

42 

45 

46 

45 

43 

43 

44 

48 

47 

44 

46 

46 

46 

47 

50 

50 

54 

54 

54 

57 

56 

56 

58 

59 

60 

60 

49.4 

MIN 

41 

44 

43 

40 

40 

42 

43 

43 

42 

40 

40 

43 

44 

42 

41 

42 

44 

46 

47 

47 

49 

52 

51 

53 

53 

52 

56 

56 

58 

58 

46.4 

16  INCHES 

MAX 

43 

45 

44 

44 

42 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

45 

45 

45 

44 

44 

45 

45 

47 

47 

50 

51 

51 

.53 

53 

53 

55 

55 

57 

57 

47.4 

MIN 

42 

43 

43 

42 

41 

42 

43 

43 

43 

42 

41 

43 

44 

43 

43 

43 

44 

45 

45 

46 

47 

50 

50 

51 

52 

51 

53 

54 

55 

56 

46.0 

32  INCHES 

MAX 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

46 

47 

47 

48 

49 

49 

50 

50 

51 

52 

45.2 

MIN 

42 

42 

42 

43 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

45 

46 

47 

47 

48 

49 

49 

SO 

50 

51 

44.6 

Heaaured  under  Kentucky  Bluegrass . 


Se«   reference   ttotea  follovlttc  Station   Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   JERSEY 
APRIL    1957 


Day  of  month 


14   IS   16   17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


ATLAITTIC  CITT  WB 

BELTIDERE 
CHABLOTTKBDRG 
FLEHIIIGTOH  1  NE 
FREEHOLD 
HICHTSTOWH  1  K 
IXDIAH  MILLS  2  W 
LAIEIOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LATTOH  3  HW 
LITTIJ  TALL3  1  E 
LOHG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
HILLTILLE 
MOORESTOnt 
■ORRIS  PLAINS 
NETASK  WB  AIRPORT 

NEW  BRDRSWICE  EXP  STA 
NEWTON 
PATERSQN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQCIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
3R  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


S««  reference  notes  foUowing  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEK  JERSET 
APRIL  1957 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  pieclpitatlon  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
APRIL  1957 


Isollnes  are  drami  through  points  of  approzlaately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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ALLENDALE 
f ATLANTIC  CITY  HB 
AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN 

BELMAR 
BELVIDERE 
BERLIN  1  M 


BOONTON  2  SE 

BOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVILLE 
BRIOGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CENTERTON 


ELIZABETH 

ELIZABETHPOBT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOO 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUe 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

GREAT  MEADOWS  4  N 

GREENMOOO  LAKE 


INDIAN  MILLS  2  \ 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVtLLE 


LEES6URC  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 

LUMBERTON 
MACOPIN  INTAKE 
HAHHAH 
MANVILLE 
MARLBORO  SCS 


County 


BERGEN 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 
CAPE  MAY 

MONMOUTH 

MARREN 

CAMDEN 

SOMERSET 

MORRIS 

SOMERSET 

SUSSEX 

CUMBERLAND 

BURLINGTON 

SUSSEX 

ESSEX 
SALEM 
CAPE  MAY 
ESSEX 
SALEM 

SAIC 
MORRIS 

BURLINGTON 
DUCES TER 

iNTEfiOON 


CUMBERLAND 

MONMOUTH 
GLOUCESTER 


BERGEN 
ATLANTIC 
SUSSEX 
MERCER 


BURLINGTON 

ESSEX 
HUDSON 

OCEAN 
HUNTERDON 

SUSSEX 
CUMBERLAND 

SSAIC 
MONMOUTH 
MORRIS 

BURLINGTON 

SSAIC 
BERGEN 
SOMERSET 
MONMOUTH 


1  02 
39  22 
3B  S^, 
3«  37 


0  33 

1  09 

39  26 

40  04 
*1  07 

t.0  4S 
39  28 

38  S6 
kO    S2 

39  31 

41  03 
••O  44 
39  44 
39  39 
<rO  38 


1  15 

39  14 

40  53 
1  4Q  18 


Obser- 
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Time 


3ER6EN  COUNTY  ENGS 

>  WEATHER  BUREAU 
IRVIN  J.  NYGREN 

FORESTRY  SVC 
><RS*  ED  C.  HOFFMAN 


:iTY    » 


Observer 


*TER    OEPT 
.    S.    HIXSON 
M.    MC   CULLEY 

X.    MILLER 
CITY   WTR    WKS 

AMERICAN    CYANAMIO    CI 
ALBERT    M.    DAVENPORT 
RADIO    STATION    WSNJ 
PUBLIC    SVC    E    ♦    G    CO 
'JEWARJC    WATER    OEPT 

COMMONWEALTH    WTR    CD 

SERTRUDE    S*    WILLIS 

WEST    MAGNESITE    CO 

A.    PLUNKETT 

X)HN    HOPKINS    UNI* 


:)U  PONT  OE  NEMOURS 
N  CO  PARK  COMM 
iEWAGE  TREATMENT  PL 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
XMALD    YOUNG 

JOHN    LOPER 

-RANK    J.    MOREAU 
ROF.    J.    B.    SANGREE 
ICHAEL    OZYOWSKI    JR. 

SEORGE    T,    VIGGINS 

3ERGEN    COUNTY    ENGS 
HUBBARD    PARKHURST 
J*    DEPT.    OF    CONS. 
JAMES    R.    PICKERING 
JEPT    WATER    ♦    SEWAGE 

EDWARD    ENTWISTLE 

r  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WTR  DEPT 
jEORGE    G*    WADDILL 

•  CASE 

•  DEPUE 
.EES8URG    STATE    FARi 
PASSAIC    VLV    WTR    COI 
sTOHM    WARN.    OSPL    S 

RTHUR    BARKMAN 

JAMES    LAWTON 
<JEWARK    WATER    OEPT 
ROBERT    G.    GLASGOW 
JOHN    L*    RADCLIFFE 
JEROW    BRILL 


Refer 

To 
Tables 


2    3    5    t 

3 
2    3    5 


2  3  5 

2  3  S 

2  3  6 

2  3  5 

2  3  5 


MILLVILLE    AIRPORT 

MILTON 
MOORE STOWN 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK    Mb    AIRPORT 
NEW    BRUNSWICK    EXP    S 

NEW    MILFORD 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLONICK 

ORANGE 


PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 
RIDGEFIELD 

RINGWOOO 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBORO  S  NW 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 

TRENTON  2 
(TTRENTON  MB  CITY 
TUCKERTON  2    SW 
VINELANO 
MANAQUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 
WERTSVILLE 
*WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 


County 


BURLINGTON 

ATLANTIC 

BERGEN 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

MORR I S 
BURLINGTON 
MORRIS 
ESSEX 
IDOLESEX 

BERGEN 
SUSSEX 

SSAIC 
HUNTERDON 
ESSEX 

PASSAIC 
BURLINGTON 

ARREN 

ARREN 
UNION 

HUNTERDON 
TLANTIC 
ERCER 


PASSAIC 

ID0LE5EX 
MONMOUTH 
SOMERSET 


8402  MORRIS 


SUSSEX 
GLOUCESTER 
OCEAN 
WARREN 

MERCER 
MERCER 

OCEAN 


HUNTERDON 
UNION 

SERGEN 
SALEM 


40  59 
30  24 
30  22 


41  OS 
0  2A 
0  28 


I  39  35 

6  39  29 
e  41  03 


75  12 
75  12 
74  25 


74  16 
74  20 
74  01 
74  37 


74  4« 
74  46 
74  22 


Obser- 
vation 
Time 


Observer 


Refer 

To 
Tables 


>AVID   GRISCOM 
iLMER    EARLE 
CORNELIUS    HOWARD 
J.    GALLAHER 
RPORT    MANAGER 

JERSEY    CITY    WTR    WKS 
1*    J.    WILLARD 
JAMES    C.    LONG 

•    HEATHER    BUREAU    ; 
5P   [ARTHUR    H.    AHLOUIST 

ID  ^CKENSACK    WATER    CO 
-       lEWTON    WTR    SWR    COMM 
SA     NEWARK    WATER    OEPT 
BA     :>AN    A.    COUGHLIN 
lID  |C0UNTY    ENGINEER 

>    DEL    VECCHIO 

CHARLES    A.    DOEHLERT 

iEWAGE   DISPOSAL    PLT 

T    TOLL    BRDGE    CO* 

.    PEARSON 

JOHN    H.    BERRYHAN 
ATLANTIC    CITY    WTR    WH 

INCETON  WATER  CO 
<AHWAY  VLY  SWG  AUTH 
>EORGE    P.    KIRSTEN 

*0    JERSEY    WTR    SUPPLY 
I.    WATER    COMM 

S.    COAST    GUARD 

£•    HAVER 
JERSEY   CITY   O    P    W 


2    3    5    1 
2    3    5 
2    3    5 


I.    S.    WEATHER    BUREAU    . 
ERNON    W.    MOTT 
TATE    HOME    FOR   WDHi 
ATER    SUPPLY    COMM 

30NNIE    BURN    SAN( 
ROBERT    M,    MANNERS 

ENGINEER 

HACKENSACK  WATER  CO 

i<OODROW  W.  HALTER 


t   1-C0A3TAL:   2-DELAWAIIE;   3-GREAT  BGG  EAKBOR;   4-HACKEMSACK;   S-HDDSON;   6-IIADRICE  ;   7-irULLlCA;   B-PASSAtC;   B-RAHWAT 

REFERENCE  NOTES 

Additional  Inforaktloa  regarding  the  cllnate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  vrltiog  to  tbe  State  Clliaatologlst  at  Weather  Bureau  Of: 
Weather  Bureau  Office  Dear  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  nave,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  Id  Biles  and  direction  froa  the  post  office. 

Delayed  data  and  correctloDS  will  be  carried  ODly  In  tbe  June  and  Decenber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  aad  seasonal  soowfall  and  beating  degree  da^s  for  tbe  preceding  12  aonths  will  be  carried  Id  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  Id  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  lo  the  tables,  either  are  Missing  or  were  received  too  late  to  be 

DlvlsloDS,  as  used  in  Table  2,  becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

lletlD  are:   Teaperature  In  "F,  preclplta 
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the  standard  Weather  Bureau  type  pan  i 


I  65°  F. 


4  foot  diasetei 


I  aod  evaporation  la  Inches,  and  wind  movesen 


Monthly  degree  day  totals 


tberwlse  shown  by  footnote  following  Tal 


adjusted  to  represent  obssrva: 


published  In  Table  7  are 
tly  occasional  drifting  and 
:  stations  when  two  or  wore 
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equl 


alent  of  I 
of  local  ' 


111 


es  of  Snowfall 

In  Tables 

In  Tables  3, 

5 

and  6  and 

on  ground  In 

Table  7  is  a 

-  Wo  reford 

preclplta 

+  And  also 

ic 

Tables  3, 
n  totals, 
a  later  da 

ground. 
2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  < 
6  and  snowfall  la  Table  7,  when  published,  are  for  tbe  24  bours  ending  at  tlse  of  observati* 


observation  tlMe  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  ■ 
6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5, 


is  Indicated  by  i 


1  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 
I.   The  Station  Index  lists  obsemtlt 

I  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.a 
<  entry.   Consult  the  annual  Issue  of  this  publlt 


andard  ot    tlae  In 


++   Fastest  observed  one  aloute  wind  speed.   This  statioi 

*   Aaount  Included  In  following  neasureseDt,  tiae  distrl 
//  Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

0     Tberaoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  i 
on  the  roof  of  a  building. 
AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  aonth. 

C   In  the  -Refer  to  Tables"  column'' la  the  Station  Index  tbe  letter  "C" 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D   Wnter  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ra 

G   lo  the  "Refer  to  Tables"  colunn  la  the  Station  Index  tbe  letter  "G" 

H   One  or  wore  days  of  record  wlssing;  If  average  value  Is  entered,  lei 
station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

B  AMOunts  frOB  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate 

T  Trace,  an  amount  too  snail  to  ■easure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 


:  wind  instruaents 
I   sod-covered  ground;  however. 


the  reference  indicates  that  the  therBoaei 


indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposei 

lo  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
Indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 
>B  than  10  days  record  is  missing.   See  Table  5  for  detailed  dslly  record 


interpolated  i 


I  are  published  la 


slightly  from  the  aaoua 


Degree  day  data.  If 
be  published  later  lo  "Hourly  Precipitation  Data".) 


rled  for  this 


Information  coDcernlog  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  Blstory"  for  this  state.   That 
publication  aay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Boreao  stations 
may  be  found  in  tbe  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  in  May  was  characterized  by  drier 
than  usual  conditions  with  somewhat  variable 
temperatures.   Several  communities  suffered 
considerable  damage  from  thunderstorms. 

Temperatures  averaged  slightly  lower  than 
seasonal  in  the  Northern  Division  and  some- 
what higher  than  seasonal  in  the  other  divi- 
sions.  High  readings  for  the  month  varied 
from  81°  at  High  Point  Park  on  the  10th  to 
95°  at  Little  Falls  1  E  on  the  14th.   Almost 
one-half  of  the  stations  in  the  State  reported 
minimum  temperatures  for  May  that  were  freezing 
or  below  with  a  reading  of  26°  at  High  Point 
Park  on  the  3rd  as  the  lowest. 

Precipitation  averages  were  well  below  the 
long-term  values  in  all  divisions.   Deficien- 
cies in  precipitation  were  indicated  at  all 
stations  except  Ridgefield  for  which  compara- 
tive data  are  available.   A  torrential  down- 
pour of  4.65  inches  at  Ridgefield  on  the  14th 
was  the  greatest  amount  for  one  day  as  well 
as  being  the  major  factor  in  producing  a 
departure  of  +1.75  inches,  and  a  total  of 
6.02  inches  which  was  the  greatest  total  in 
the  State.   Mays  Landing  was  the  driest  station 
with  a  total  of  only  0.21  inch.   The  percent- 
age of  possible  sunshine  showed  an  excess  at 
Atlantic  City  and  a  slight  deficiency  at 
Trenton.   Daytime  cloudiness  averages  at 
Atlantic  City,  Newark  and  Trenton  were  less 
than  the  long-term  values. 

WEATHER  DETAILS 

Warm  weather  which  prevailed  as  April  ended 
continued  on  May  1st  with  maximum  readings 
that  exceeded  80  degrees ,  however  a  cold 
front  moved  across  the  State  late  on  the  1st 
bringing  cooler  temperatures.   The  next  four 
days  brought  the  coldest  spell  of  the  month 
with  most  stations  reporting  their  lowest 
reading  of  the  month  on  the  4th.   During  the 
period  6th-15th  average  temperatures  showed 
positive  departures  that  were  well  above  aver- 
age for  the  period.   For  the  remainder  of  the 
month  pressure  patterns  that  controlled  the 
State's  weather  caused  considerable  fluctuation 
in  temperatures,  but  the  most  noteworthy 
occurrence  during  this  time  was  the  four  day 
period  19th-22nd  when  average  readings  dropped 
well  below  expected  levels. 

Precipitation  which  occurred  during  the  first 
ten  days  of  the  month  was  very  light  and  of 
little  consequence.   Middle  of  the  month  rains 
were  more  pronounced  over  North  Jersey,  but 
rains  which  occurred  on  and  around  the  20th 
were  more  general  and  furnished  some  relief 
to  most  of  the  State.   Showers  with  rather 
widely  variable  amounts  were  reported  from 
some  stations  on  the  26th,  and  on  the  27th 
from  most  stations. 

WEATHER  EFFECTS 

The  growth  of  field  corn  was  slow  due  to  the 
cool  temperatures  occurring  during  the  month, 


and  some  of  it  was  planted  very  late  because 
of  dry  soil  conditions.   Some  oats  were  planted 
late  due  to  early  April  rains  and  growth  has 
been  slow  in  most  areas.   Fields  of  winter 
wheat  made  fair  growth  in  May  due  to  the  dry 
weather  but  rainfall  was  timely  enough  and 
heads  filled  out  satisfactorily.   Hay  prospects 
varied  considerably  from  excellent  in  North 
Jersey  where  rainfall  was  adequate  and  insect 
damage  was  light  to  poor  in  some  South  Jersey 
fields  where  precipitation  was  very  limited 
and  weevil  infestation  was  heavy.   Vegetables 
made  good  progress  where  irrigation  was  used, 
but  dry  weather  had  its  effect  in  most  areas. 

Apple  prospects  appeared  favorable  with  a 
heavy  bloom  and  set  on  most  varieties  in  most 
areas ,  but  May  frost  caused  damage  on  some 
unfavorable  locations.   The  weather  was  good 
for  keeping  a  good  spray  cover,  and  fruit 
sized  well  despite  the  dry  May.   Peach  orchards 
in  the  State  came  into  bloom  on  an  average  of 
about  8  days  earlier  than  last  year.   The 
weather  was  warm  and  sunny  during  the  polli- 
nation period  and  resulted  in  a  good  set  gen- 
erally, although  some  orchards  were  lighter 
than  last  year.   Canker  was  a  serious  problem 
in  some  locations.   Curculio  and  twig  injury 
were  also  much  in  evidence  in  some  orchards. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

From  mid-afternoon  of  the  14th  to  early  morning 
of  the  15th  a  series  of  thunderstorms  occurred 
over  central  and  southern  Bergen  County,  south- 
east Passaic  County,  eastern  Essex  County, 
and  Hudson  County.   These  storms  produced  tor- 
rential rains  resulting  in  flooding  of  cellars, 
numerous  street  and  highway  washouts,  and 
damage  to  stalled  automobiles.   Accompanying 
lightning  set  small  fires  in  several  residences 
and  one  theater.   Wind  and  lightning  damage 
disrupted  power  service  in  some  communities. 

About  midnight  of  the  23rd-24th  in  Essex  County, 
a  few  homes  and  utility  poles  were  damaged 
by  lightning,  and  localized  wind  squalls  downed 
trees  and  power  lines. 


On  the  26th  from  7  p.m 
occurred  over  the  northw 
ter,  Camden,  and  Burling 
parts  of  Mercer  and  Midd 
storms  accompanied  a  col 
moved  rapidly  across  the 
the  duration  was  brief, 
severe  in  communities  af 
downed  trees  and  power  1 
building  damage.  Lightn 
service,  particularly  in 
set  fire  to  several  bull 
inch  of  rain  in  30  minut 
traffic. 

FLOODS 


to  9  p.m.  thunderstorms 
est  portions  of  Glouces- 
ton  Counties,  also 
lesex  Counties.   These 
d  front  passage  which 

area.   Even  though 
the  intensity  was 
fected.   Strong  winds 
ines ,  also  caused  minor 
ing  interrupted  power 

Camden  County ,  and 
dings .   About  one-half 
es  slowed  highway 


None  were  reported. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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34 
30 
34 

3 

3 

4+ 
17 
3+ 

124 

217 
230 
271 
123 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
3 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.41 
2.84 
1.79 
1.65 
1.42 

-  .82 

-  1.51 

-  2.74 

-  2.76 

-  2.92 

1.23 

1.91 

.68 

.45 

.66 

24 
15 
IS 
24 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
5 

6 

4 

3 

1 
1 
0 

1 

1 
1 
0 
0 
0 

ESSEX   FELLS   SERV   BLDG 
FLEMINCTON    1    NE 
HI6H    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAHBERTVILLE 

AM 

72.1 
77.0 
6S.1 
70,3 
77.0 

49.8 
46.5 
43.8 
51.5 
48.4 

61.0 
61.8 
54.5 
60.9 
62.7 

-  .3 

-  .5 

1.1 

84 
90 
81 
86 
88 

13+ 
13 

10 

10+ 

13 

34 
31 
26 
38 

31 

4 

3+ 

3 

3 

3 

166 
154 
332 

164 
137 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
4 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4.32 
1.00 
3.40 
2.62 
1.53 

-  3.34 

-  1.33 

-  2.84 

3.14 
.45 
.99 

1.18 
.72 

16 
20 
21 
14 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 
3 

2 
0 

4 
3 
2 

1 

0 

0 

1 

0 

LAYTON    3    NW 
LITTLE   FALLS    1    E 
LONG    VALLEY 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK    WB    AIRPORT 

AM 
R 

7'>.6M 
7*. 4 
72.8 
7*. 8 
73.8 

44. IM 

48.3 

44,9 

46.8 

51.9 

59. 4M 

61.4 

58.9 

60.8 

62.9 

1.0 
.1 

1.8 

89 
95 
86 
87 
90 

9 
14 
10+ 
13 
10+ 

27 
35 
32 
30 
39 

17 
4 
3 
3 
3+ 

202 
157 
208 
166 
132 

0 

1 

0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
3.38 
3.31 
4.23 
1.87 

-  1.47 

-  1.20 

-  .99 

-  1.86 

.95 
2.19 
1.90 
3.21 

.91 

20 
15 
15 
15 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 
4 
3 

2 

1 
2 

1 
1 

0 

1 

1 
1 

0 

NEIfTON 

PATERSON 

PHILLIPS8URG 

PLAINFIELD 

RIOGEFIELD 

AM 
AM 

70,1 
72.9 
75.6 
74.2 
73.9 

45.0 
50.6 
49.3 
48.6 
50.0 

57.6 
61.8 
62.5 
61.4 
62.0 

-  1.8 

-  .3 
1.1 

.1 
•  9 

86 
90 
89 
88 
89 

11 

11 

1 
10+ 

9+ 

31 
37 
32 

32 

37 

17 

3 
4 
4 
3 

254 
154 

137 
147 
142 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.82 
3.93 
3.06 
1.70 
6.02 

-  2.42 

-  .55 

-  1.24 

-  2.66 
1.75 

.35 
2.55 
1.87 

.57 
4.65 

24 
15 
19 
20 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
3 
5 
5 

3 

0 
2 
1 

1 
2 

0 

1 

1 

0 

1 

SOMERVILLE 
SUSSEX    3    N 

AM 

75.8 
69.8 

47.9 
43.8 

61.9 
56.8 

,7 
-    3.6 

89 
85 

13 
9+ 

31 
31 

4 
3 

149 
263 

0 
0 

0 
0 

1 

3 

0 
0 

.77 
2.99 

-  3.35 

-  .97 

.25 
1.16 

15 
19 

.0 
.0 

0 
0 

3 

7 

0 
3 

0 

1 

DIVISION 

60.4 

-      .3 

2.71 

-    1.56 

.0 

SOUTHERN 

AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BRIOGETON    1   NE 
BURLINGTON 
CLAYTON 

AM 

75.5 
77.5 
76.  8M 
79.6 
77.3 

51.9 
50.0 
51. 4M 
52.1 
51.9 

63.7 
63,8 
64.  IM 
65.9 
64.6 

1.6 

89 
90 
92 
91 
90 

13 
26 
27 
26 
26 

38 
31 
32 
36 
35 

4 
4 
4 
4 
4 

112 
124 
116 
90 
109 

0 

1 
1 

3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.54 
.80 

1.00 
.46 
.92 

-  3.28 

-  3.62 

.65 
.51 
.55 
.23 
.57 

20 
19 
20 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
2 
2 

2 

1 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

FREEHOLD 
HAHMONTON    2    NNE 
HI6HTST0WN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 
LAKEWOOD    2    ENE 

AM 

75.9 
76. 6M 
74.8 
75.9 
72.9 

49.0 
51. OM 
49.0 
47.9 
46.3 

62.5 
63.  SM 
61.9 
61.9 
59.6 

•  8 

1.0 

.5 

-  .2 

-  1.8 

90 
94 
88 
91 
92 

26 
27 
26 
26 

10 

31 
34 
31 
29 
32 

4 
4 

4 
4 
4 

142 
129 
145 
160 

218 

1 
4 
0 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.43 
.55 

1.83 
.75 
.55 

-  2.70 

-  3.60 

-  2.01 

-  3.35 

-  3.61 

1.05 
.32 

1.05 
.49 
.29 

27 
27 
20 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
3 
3 
2 

1 
0 
2 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

LEESBURG    STATE    FARM 

MILLVILLE 

MILLVILLE    AIRPORT 

MOORESTOWN 

MEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

AM 
AM 

76,1 
75.4 

73.8 
75.7 

51,3 
52.  6M 

49.3 
49.1 

63.7 
64  .OM 

61.6 
62,4 

-       .1 
.7 

88 
90 

89 
87 

15 
27 

26 

10+ 

36 
36 

33 
33 

3 
4 

3 

4 

108 
121 

159 
138 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.41 

.41 

1.69 
.96 

-  2.64 

-  3.03 

.28 
.13 

.98 
.56 

12 
14+ 

20 
20 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

1 
2 

3 

4 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

PEMBERTON    3    E 
PLEASANTVILLE    1    N 
RUNYON 
TRENTON    2 
TRENTON   WB   CITY 

AM 
R 

77.5 

77.7 
74.8 
73,2 

47.8 
50.1 
46.2 
51,8 
52,5 

62.7 

M 
62.0 
63.3 
62.9 

-       .3 
1.7 
1.1 

91 
86 
91 
89 
88 

26 

10+ 
10+ 
13+ 
26 

30 
32 
28 
34 
36 

3+ 

5+ 
3 

4 
4 

145 

150 
125 

133 

1 

0 
4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.74 

.81 

1.96 

1.44 

1.40 

-  3.24 

-  2.73 

-  1.78 

-  2.90 

-  2.08 

.34 
.46 
.80 
.73 
.88 

27 
20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
2 
2 

0 
0 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

63.0 

.9 

1.03 

-    2.96 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC   CITY   WB 
CAPE   MAY    3    W 
LONG    BRANCH 
SANDY    HOOK    LBSTA 

R 

66,5 

70. 7M 

70,1 

74.5 

53.5 
53. SM 
49,9 
51,6 

60.0 
62. IM 
60.0 
63.1 

.9 

.2 
2,9 

83 
84 
83 
87 

1 

9 
10+ 
15 

38 
41 
33 

38 

4 
4 
4 
4 

173 
126 
195 
108 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.54 

.40 

1.00 

1.17 

-  2.44 

-  2.64 

-  2.44 

.28 

.14 

.76 

1.17 

19 
14+ 
26 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

61.3 

1.4 

.78 

-    2.59 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 
p.h 

Relative    humidity   averages  - 
peicent 

Number  of  days  with 

precipitatioD 

hi 
III 

SlaboD 

1 

> 

& 

£Ib. 

1 

Il 

g       1 

a    1 

9 

d 
o  H 

•a 

a 

o  t- 

Q. 

8 

g 

3 

1 
o 

8! 
I 

si 

1 

3 

Hi 

ATLAjrriC   CITY  WB   CITY 

- 

- 

15.3 

35 

NE 

16+ 

- 

- 

- 

- 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

73 

5.3 

Lone  BRAMCH 

3 

17 

14.1 

50 

NW 

26 

- 

72 

580 

61 

2 

3 

1 

X 

0 

0 

7 

71 

5.4 

REWARE  WB   AIRPORT 

3W 

12 

11.3 

29++ 

WNW 

1+ 

70 

68 

48 

57 

7 

4 

2 

1 

0 

0 

14 

- 

5.3 

TREHTON   WB   CITY 

- 

- 

9.2 

32 

^™ 

26 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

1 

1 

0 

0 

10 

60 

5.7 

0  12:00  Hoon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  43    - 


DAILY  PRECIPITATION 


0 

Day  oi  month 

Station 

S 

1   2  I  3 

4    5  1  6 

7  1  8   9 

10  1  11 

12 

13   14  1  15 

16   17   18 

19  ]  20 

21 

22   23 

24 

25   26  1 

27 

28  1  29   30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB        R 

>» 

.04 

T 

T 

•  04 

.28 

•  17 

~T 

T     T 

•  01 



AUDUBON 

1|S« 

T 

.07 

.10 

T 

.69 

•  98 

.14 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

•  39 

T 

.04 

•  19 

•  02 

.08 

.02 

BELLEPLAIN 

.60 

•  11 

.91 

12 

•  06 

BELMAR 

■  S4 

•  06 

•  09 

23 

T 

.46 

•  02 

BELVIDERE 

3|<>1 

•  79 

•  60 

•  13 

46 

1.23 

•  20 

BERLIN  1  W 

1.47 

r 

•  99 

•  9. 

BLACKHELLS  MILLS 

.9« 

•  09 

•  17 

•  02 

02 

•  94 

.13 

BOONTON  2  SE 

2iS4 

T 

T 

.07 

1^91 

•  02 

.09 

.09 

•  32 

.38 

T 

BOUND  BROOK  1  W 

i.oe 

•  10 

•  09 

•  10 

31 

•  20 

.08 

•  20 

BRANCHVILLE 

2.2S 

•  16 

■  47 

.23 

•  11 

23 

■  91 

.43 

.14 

BRI06ETON  1  NE 

1.00 

.03 

•  03 

•08   .12   T 

99 

.04   .02 

.09 

.04 

BURLINGTON 

.<*« 

.02 

•  06 

.19 

.23 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.92 

.16 

•  88 

.37 

T 

•  08 

17 

•  31 

T 

•  44 

•  11 

T 

CANOE  BROOK 

1.70 

.06 

•  68 

•  19 

19 

•  27 

■  02 

•  40 

•  06 

T 

CANTON 

.SO 

•  02 

•  17 

.07 

36 

•  02 

•  14 

.02 

CAPE  MAY  3  W 

.40 

.01 

.01 

•  14 

•  10 

14 

CEDAR  GROVE 

4.6e 

2^00 

•  10 

13 

•  60 

1^80 

•  09 

CHARLOTTEBURG 

1.69 

•  10 

•  30 

.20 

•  06 

17 

.37 

•  49 

CHATHAM 

2.47 

•  OS 

•  96 

•  07 

60 

.29 

•  4« 

.09 

CLAYTON 

.92 

T 

.03 

T 

27 

.09 

.97 

CLINTON 

1.41 

.04 

.98 

•  19 

49 

.09 

.04 

.10 

OEEPWATER 

1.74 

.09 

•  04 

•  22 

91 

•  92 

ELIZABETH 

1.42 

.07 

•  00 

.66 

•  01 

•  10 

21 

.20 

.06 

ELIZABETHPORT 

.se 

.09 

.11   .01 

96 

.06 

•  OS 

.01 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

4.32 

3.14 

.90 

.68 

7 

FLEMINGTON  1  NE 

1.00 

T 

.06 

•  02 

T     .12 

T 

.12 

49 

.02 

T 

.21 

FORTESCUE 

.71 

.36 

.20 

13 

FREEHOLD 

1.43 

.06 

•  03 

27 

1.09 

GREENWOOD  LAKE 

2.17 

•  10 

.84 

•  33 

.04 

14 

.39 

.28 

.07 

.02 

HAMMONTON  2  NNE 

•  99 

10 

.13 

.32 

HIGH  POINT  PARK 

3.40 

•  19 

.97 

.03 

67 

.99 

.02 

.97 

HIGHTSTOHN  1  N 

1.83 

.10 

.01   .04 

T 

1 

09 

.63 

INDIAN  MILLS  2  W 

.79 

.01 

T 

•  01 

T 

12 

7 

.49 

.12 

IRVINGTON 

2.20 

.03 

1.00   .09 

•  06 

•  06 

49 

.49 

.02 

•  04 

JERSEY  CITY 

2.92 

.09 

1.18 

.02 

•  06 

73 

.92 

•  02 

LAKEWOOD  2  ENE 

.99 

T 

T 

•  09 

.09 

.02 

10 

T 

.29 

LAMBERTVILLE 

1.93 

.07 

.14 

.03 

93 

.04 

.72 

LAYTON  3  NW 

2.64 

.07 

•  07 

.21   .20 

•  07 

99 

.19 

.92 

LEESBURG  STATE  FARM 

.41 

•  28 

.03 

•  03 

02 

.02 

.03 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.36 

T 

T 

•  06 

2.19 

.01 

•  09 

10 

.46 

.49 

•  02 

LONG  BRANCH 

1.00 

.03 

.01 

.02 

T 

18 

.76 

T 

LONG  VALLEY 

3.31 

.04 

.09 

1.90 

.02 

•  10 

43 

•  02 

.99 

.16 

MACOPIN  INTAKE 

1.91 

•  07 

.33 

•  16 

.02 

•  07   , 

29 

•  34 

.61 

MAHWAH 

1.80 

.11 

.48 

.24 

•  09 

07 

•  51 

.33 

.01 

MANVILLE 

1.16 

T 

.12 

.12   . 

60 

T 

•  06 

■  24 

MARLTON  1  W 

1.27 

.06 

.01 

.09 

40 

•  02 

.69 

MAYS  LANDING 

.21 

T 

T 

.01 

•  02   . 

12 

.06 

MIDLAND  PARK 

2.41 

.07 

•  03 

.03   .86 

.12 

.14 

.03   . 

99 

•  93 

.01 

MILLVILLE 

.41 

.03 

.03 

.13 

.13   , 

09 

T 

T 

MILLVILLE  AIRPORT 

RtCORD  MISSING 

MILTON 

1.97 

.06        .37 

.19 

.10 

23 

•  26 

.13 

•  63 

MOORESTOWN 

1.6« 

.06 

•  24 

98 

T 

.39 

7 

MORRIS  PLAINS 

4.23 

T 

.09 

.04 

T    3^21 

.08 

37 

•  10 

•  33 

.09 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

1.S7 

T          T 

.09 

T 

•  91   T 

•  01 

.07 

44 

T 

.36 

T 

.03 

7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

.96 

.10 

.02 

T     ^12 

•  02 

.02 

96 

•  01 

■  11 

NEW  MILFORD 

3.94 

.04 

.02 

2.08   .12 

.04 

.04 

96 

.22 

•  02 

NEWTON 

1^S2 

.10 

.30 

.31 

.10 

28 

•  25 

.35 

.13 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

l^OO 

.08 

.39 

.27 

.08 

19 

•  41 

.92 

OLOWICK 

1.93 

.07 

.94 

.14 

22 

•  23 

.21 

.12 

ORANGE 

3.38 

.07 

2.19 

, 

60 

•  06 

.44 

.06 

PATERSON 

3^93 

T 

T 

.09 

2.99 

.01 

.04 

.06   . 

08 

.72 

.38 

T 

PEMBERTON  3  E 

.74 

.07 

.19 

17 

.34 

•  01 

PHILLIPSBURG 

3.06 

T          T 

.04 

.19 

T    1.87 

.10   . 

47 

.09 

.30 

.04 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.96 

•  08 

.09 

1.70 

47 

.26 

.19 

.29 

PLA INFIELD 

1.70 

T 

.10 

.01 

T     .40 

.09   . 

97 

.02 

.14 

.37 

PLEASANT  RUN 

.99 

T 

.07 

.23 

34 

.24 

.07 

•  04 

PLEASANTVILLE  1  N 

.81 

.09 

.06 

.23   , 

46 

T 

.01 

PRINCrrON  WATER  WORKS 

.68 

.OS 

.02 

36 

•  22 

RAHMAY 

1.07 

•  08 

.07   .02 

T 

T     . 

58 

.09 

•  23 

RIDGEFIELD 

6.02 

T 

•  06 

.02 

4.69   .08 

.03 

.09   . 

78 

T 

.23 

.09 

•  03 

T 

R I NGWOOD 

2.17 

.09 

.01        .73 

.41 

T 

.06   . 

43 

.13 

T 

.31 

T 

RUNVON 

1.96 

•  06 

.76 

.03 

SO 

•  2« 

SANDY  HOOK  LBSTA 

1.17 

T 

1. 

17 

T 

S0M6RVILLE 

.77 

•  09 

•  29 

.14   . 

14 

.04 

.06 

.09 

SPLIT  ROCK  POND 

2.37 

.10 

•  72 

.08 

.10   . 

29 

.30 

.80 

.02 

SUSSEX  3  N 

2.99 

T 

.12 

1^16 

.23 

T 

.09   . 

24 

.52 

•  96 

.11 

SWEOESBORO  5  NW 

1.98 

7 

.03 

T     T     ^02 

.01 

63 

.04 

T 

.89 

7 

TOMS  RIVER 

.77 

.09 

•  02 

.14 

•  92 

TRENTON  2 

1.44 

T 

•  06 

•  04 

73 

•  61 

7 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.40 

T    T 

•  09 

T 

T     .01 

T     . 

SS 

•  46 

7 

VINELAND 

.90 

.12 

.04 

08 

.04 

.22 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.73 

.07 

•  30 

.17 

.09   . 

20 

.40 

.92 

.02 

WERTSVILLE 

.99 

.07 

T          •OO 

T 

.09   • 

22 

.37 

T 

.19 

7 

WE5TF1ELD 

1.92 

• 

*     • 

1.77 

•  10 

.09 

WOODCLIFF  LAKE 

2.34 

•  06 

.04 

.66   .20 

70 

.64 

.02 

'  Notes  PollowlDg  Station  Index 


Tables 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JESCEV 
MAY    iS.57 

Station 

Day 

Of 

Month 

u 

s 

r 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

ATUiNTIC   CITY    W8 

MAX 
MIN 

83 
55 

62 

47 

~~59 
41 

53 
38 

56 

43 

65 

47 

78 
49 

74 

56 

79 

58 

67 

58 

65 
52 

57 
51 

70 
54 

68 
58 

79 
61 

70 
52 

61 

46 

68 

57 

57 

54 

56 

49 

54 
46 

61 

50 

66 

58 

64 

67 
59 

69 

60 

82 

62 

71 
55 

62 

56 

64 

57 

65 

59 

66.5 
53.5 

AUDUBON 

MAX 
HIN 

82 
51 

72 
48 

58 
40 

56 

38 

68 
46 

72 
48 

78 
42 

83 

51 

86 
95 

88 
99 

76 
52 

76 
51 

89 
59 

76 
62 

86 
60 

78 
52 

74 
44 

76 
57 

62 

63 

55 
49 

60 

44 

67 
43 

86 

60 

60 
66 

80 
61 

85 
63 

79 

67 

71 
56 

74 
49 

79 
49 

82 
92 

75.5 
91)9 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

83 
50 

81 
50 

65 
32 

99 

31 

70 
35 

68 

40 

78 
39 

88 
59 

86 
58 

88 

61 

60 

51 

79 
52 

83 

54 

79 

60 

89 
65 

68 
55 

79 
36 

79 
57 

68 
53 

58 
53 

57 
46 

66 

35 

33 

50 

85 
65 

79 
50 

90 
60 

84 
54 

78 
58 

74 
46 

74 
42 

79 
92 

77.5 
50.0 

BELVIDERE 

MAX 

MIN 

87 
1,2 

SO 
41 

60 
34 

56 
36 

65 
43 

75 
46 

89 
39 

89 
46 

89 

49 

90 
95 

80 
54 

76 
52 

92 
58 

81 
59 

89 
99 

60 
52 

74 
38 

73 
57 

67 
51 

57 
42 

62 

39 

64 
42 

35 
58 

78 
52 

80 
48 

85 
68 

81 
65 

72 
53 

76 
44 

81 
48 

85 
48 

77.0 
48.6 

BOONTON    2    SE 

MAX 
MIN 

70 
39 

81 
38 

62 
35 

59 

37 

95 

41 

65 
45 

70 
39 

78 

48 

78 

47 

82 

53 

83 

59 

61 

50 

72 

52 

65 
55 

71 

57 

62 

53 

68 
38 

69 
45 

69 
50 

54 

45 

49 

44 

63 

37 

63 
46 

77 
59 

75 
46 

74 
53 

82 

61 

78 
54 

69 

38 

71 

43 

79 

43 

70.5 
46.6 

BRIDGETON    1    NE 

MAX 
MIN 

70 
48 

81 
47 

65 
35 

32 

65 

69 

44 

77 
52 

83 
56 

85 
60 

87 
62 

76 

51 

87 
60 

80 
64 

87 
54 

70 
41 

77 

51 

60 
39 

66 
59 

86 
•  69 

81 
51 

92 

57 

78 
54 

71 
47 

73 
46 

76 
49 

76.8 
91.4 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

82 
49 

82 
46 

66 

38 

56 

36 

68 
46 

70 
48 

79 
42 

84 
52 

11 

89 
59 

84 
53 

65 
53 

89 
56 

90 
62 

65 
59 

66 
58 

86 

45 

89 
56 

88 
56 

59 

44 

60 
46 

67 
42 

87 

60 

81 

70 

80 
55 

91 
59 

90 
68 

78 
53 

74 
49 

76 

49 

81 
93 

79.6 
52.1 

CANOE    8RO0K 

MAX 
MIN 

70 
38 

80 
37 

62 
35 

56 

34 

58 
36 

67 

44 

69 
34 

79 

43 

81 

47 

89 
52 

87 
58 

60 
52 

74 
53 

84 

54 

68 
55 

65 
53 

67 

35 

72 
48 

68 

44 

56 

37 

96 

40 

61 
42 

65 

44 

30 
54 

75 
44 

80 
53 

88 
66 

79 
52 

69 

36 

67 

43 

71 
45 

71.6 
45.5 

CAPE   MAY    3    W 

MAX 
MIN 

77 

55 

74 
53 

58 

42 

58 
41 

63 

47 

67 

50 

73 

95 

80 
58 

84 

60 

80 
61 

77 
58 

69 

54 

75 
56 

69 

60 

81 
60 

74 
56 

65 

44 

78 
57 

65 

55 

61 
55 

57 
48 

63 

45 

80 
59 

67 
63 

69 
60 

74 
57 

70.7 
53.5 

CHARLOTTEBURQ 

MAX 
MIN 

75 
40 

75 
36 

59 

32 

59 
34 

53 
37 

64 

44 

68 

40 

76 

44 

79 
47 

82 
52 

84 
56 

59 

49 

72 
50 

32 
52 

70 
56 

62 
50 

65 

30 

69 
38 

66 
46 

51 
43 

46 
41 

61 
31 

61 
36 

79 
68 

73 
54 

75 
48 

32 

60 

78 
41 

65 
35 

72 
37 

74 
37 

69.6 

43.7 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

83 
50 

81 
47 

»4 
37 

57 
35 

66 
39 

70 
43 

77 
42 

82 

50 

85 
56 

86 

58 

83 

55 

79 

50 

87 
59 

86 
63 

88 
64 

86 
62 

71 
44 

78 
56 

70 
54 

56 

50 

64 

46 

65 

40 

67 
59 

85 

70 

79 
53 

90 
59 

83 
67 

79 
54 

74 
43 

76 

49 

79 
92 

77.3 

51.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

86 

43 

69 

44 

64 

34 

65 

34 

70 
43 

74 
46 

80 
41 

85 
48 

87 
52 

88 
56 

83 
53 

70 
52 

87 
53 

84 
61 

86 

97 

74 
54 

74 

44 

72 

55 

66 

54 

56 
46 

61 

46 

66 

40 

77 
58 

79 
63 

78 
46 

85 
56 

80 
67 

76 
53 

74 
45 

77 
47 

75 
50 

75.7 
49.7 

ESSEX    FELLS   SERV    BLD6 

MAX 
MIN 

68 

54 

78 
40 

60 
36 

54 
34 

58 
39 

60 
45 

99 

44 

78 
47 

82 

54 

78 

58 

82 

50 

64 
54 

84 
58 

82 

56 

76 
58 

62 
52 

76 
46 

75 
54 

76 
56 

56 

51 

56 

44 

66 
42 

72 

44 

31 
56 

80 
65 

84 
63 

80 
64 

80 
52 

66 

42 

66 

48 

74 
48 

72.1 
49.6 

FLEMtNGTON    I    NE 

MAX 
MIN 

83 
36 

81 

41 

62 

31 

63 

31 

68 

41 

72 

45 

80 

34 

83 

44 

85 

48 

88 
50 

77 
52 

74 
50 

90 
51 

87 
56 

87 
56 

86 
54 

72 

34 

74 
55 

65 
52 

55 
46 

62 

44 

64 
34 

83 
57 

82 
66 

79 

41 

87 
63 

85 
64 

30 
52 

76 

38 

78 
41 

80 
43 

77.0 
46.5 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

82 

45 

76 
44 

61 
32 

52 

31 

66 

38 

71 

44 

78 

45 

82 

51 

85 
53 

88 
56 

83 

51 

76 

49 

87 
52 

65 

58 

83 
56 

66 

55 

71 
40 

73 

54 

66 

53 

56 

46 

60 

44 

66 

39 

83 

57 

82 

67 

79 
48 

90 
55 

84 
65 

76 
52 

71 

44 

74 
46 

75 
48 

75.9 
49.0 

UAMHONTON   2   NNE 

MAX 
MIN 

73 
50 

85 
45 

69 
35 

61 

34 

58 
38 

68 
42 

73 

47 

81 

51 

86 

58 

89 

60 

91 
63 

74 
51 

32 
56 

90 
62 

80 
62 

41 

83 
56 

71 
55 

61 
50 

66 
45 

62 

38 

68 
53 

90 
65 

84 
61 

85 
56 

94 
67 

79 
54 

73 

44 

76 
46 

78 

50 

76.6 

51.0 

HIGH    POINT    PARK 

MAX 
MIN 

63 

43 

74 
32 

54 
26 

90 
28 

49 
33 

62 

41 

62 
43 

74 
49 

77 
61 

81 
61 

79 
46 

50 
46 

69 

48 

77 
51 

69 
92 

80 
42 

60 
32 

65 

41 

60 
43 

44 
39 

43 

37 

55 

38 

58 
46 

73 

52 

72 
44 

70 
50 

77 
56 

74 

45 

59 

38 

66 

44 

71 
50 

65.1 
43.8 

MI6HTST0WN    1   N 

MAX 
MIN 

81 

44 

78 
45 

59 
33 

53 

31 

67 
38 

70 
45 

77 

44 

81 
49 

85 
53 

87 

56 

60 
50 

74 
50 

87 
54 

80 
56 

66 
57 

79 
53 

73 
40 

73 
55 

64 
52 

53 

47 

SO 

44 

66 

39 

82 

57 

78 
66 

78 
47 

88 
56 

80 
66 

73 

52 

74 
44 

77 

45 

77 
48 

74.6 
49.0 

INDIAN   MILLS    2    W 

MAX 
MIN 

82 
43 

72 

45 

57 
30 

56 
29 

69 
34 

71 
39 

79 

35 

84 

48 

87 
56 

90 
53 

76 
52 

60 
SO 

69 

54 

77 
62 

39 
59 

77 
56 

75 
36 

77 
54 

61 
62 

94 
48 

61 
46 

67 
33 

87 
58 

30 
67 

61 
43 

91 

57 

79 
66 

71 

54 

74 
40 

79 

43 

30 
49 

79.9 
47.9 

JERSEY    CITY 

MAX 
MIN 

83 
52 

63 

44 

57 
38 

59 
39 

64 
46 

69 

51 

78 
50 

82 
54 

84 

60 

86 

64 

72 

51 

63 

50 

36 
52 

70 
53 

82 
53 

72 
54 

63 

44 

67 
57 

57 
52 

51 
45 

99 

44 

62 

47 

76 
56 

76 
52 

71 
66 

80 

60 

76 
63 

70 
54 

66 

50 

68 
52 

66 
92 

70.3 
51.5 

LAKENOOD   2    ENE 

MAX 
MIN 

84 
41 

65 

43 

68 
33 

53 
32 

63 

37 

72 
38 

79 

38 

85 

54 

89 
56 

92 

96 

66 

48 

75 
48 

89 
53 

69 
97 

90 
57 

72 

45 

66 
36 

70 
53 

59 

51 

51 

45 

99 
39 

68 
34 

87 

58 

79 
51 

72 

44 

91 
55 

77 
60 

71 
46 

67 
38 

70 
40 

72 
49 

72.9 
46.3 

•     LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

34 
40 

84 
42 

62 

31 

55 

32 

67 
38 

72 

48 

80 
37 

82 

44 

86 

48 

87 
53 

89 

53 

75 
51 

88 
56 

67 
60 

87 
96 

35 
56 

73 
37 

74 
55 

70 
54 

57 
48 

60 
45 

64 
41 

83 
58 

83 
63 

79 
46 

87 
55 

85 
65 

78 
54 

71 
41 

77 
46 

81 
49 

77.0 
48.4 

LAYTON    3   NU 

MAX 
MIN 

81 
31 

72 
36 

54 
30 

53 

34 

67 
49 

70 
40 

81 

30 

84 
35 

89 

40 

87 

47 

85 

45 

75 

50 

63 
55 

78 
48 

86 
55 

32 
46 

70 
27 

70 
50 

62 

45 

47 

41 

63 

41 

63 
50 

31 
60 

80 
58 

77 

40 

83 
48 

80 
65 

79 
59 

78 
32 

79 

38 

74.6 

44.1 

LEESBURG   STATE   FARM 

MAX 
MIN 

83 
49 

79 
48 

66 
36 

62 

38 

69 
39 

76 

44 

82 

50 

84 
63 

80 
49 

83 
91 

74 
52 

77 
59 

82 

60 

84 
68 

88 
64 

79 
61 

77 

42 

31 
54 

70 
53 

58 
46 

57 
46 

63 

40 

80 
50 

81 
52 

85 
60 

35 
68 

75 
53 

70 
45 

78 
43 

79 
92 

75 
59 

76.1 
51.3 

LITTLE    FALLS    I    E 

MAX 
MIN 

74 
39 

84 
41 

65 
36 

58 
35 

64 
41 

67 
47 

7» 

40 

83 
47 

84 

51 

87 
96 

88 

56 

61 
50 

76 
53 

99 

56 

72 
57 

36 

50 

70 
40 

72 
52 

69 
51 

56 

45 

62 

44 

66 

40 

66 

54 

82 
61 

78 
46 

79 

55 

86 
66 

80 
53 

72 
41 

76 

47 

76 
47 

74.4 
48.3 

LSMG   BRANCH 

MAX 
MtN 

S3 
45 

63 

46 

56 

37 

56 
33 

62 

44 

68 
43 

78 

45 

83 
55 

87 
58 

88 

98 

67 

50 

64 

50 

83 
52 

64 
96 

88 
55 

67 
50 

62 

43 

68 
54 

56 
51 

52 

45 

58 

45 

63 

41 

77 
59 

76 

60 

72 
55 

89 

57 

77 
65 

68 

54 

67 
45 

68 
47 

68 

48 

70.1 
49.9 

LONG   VALLEY 

MAX 

MIN 

83 
38 

79 
38 

54 
32 

92 

33 

66 

42 

69 

43 

71 
33 

80 
43 

83 

41 

86 

47 

81 

51 

72 

49 

86 

51 

81 
55 

81 

56 

79 

46 

69 

35 

67 
53 

64 
43 

92 
43 

60 

44 

62 

36 

77 
56 

79 

58 

75 

45 

62 

51 

76 
62 

72 
50 

71 
38 

75 

40 

77 
41 

T2.8 
44.9 

XILLVILLE 

MAX 
MIN 

73 

52 

83 
51 

67 

40 

58 

36 

64 

41 

67 
44 

71 

44 

79 
50 

83 
56 

87 
61 

88 
63 

76 
53 

79 

54 

89 
61 

80 
63 

88 
67 

71 
46 

71 
52 

79 
54 

62 
52 

58 
47 

59 
41 

65 
53 

89 
64 

32 
57 

78 

90 
67 

30 
56 

71 
49 

74 

49 

77 
94 

TS.4 
92.6 

MILLVILLE   AIRPORT 

MAX 
MIN 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

82 
49 

6S 
45 

97 
33 

54 
36 

68 
35 

70 
40 

78 
40 

82 
53 

89 
96 

87 
98 

72 
51 

77 
51 

38 
57 

75 
60 

85 
99 

73 
46 

72 

41 

74 
56 

59 
51 

53 

46 

60 
45 

65 

41 

89 
59 

77 
61 

73 
50 

89 
97 

78 
60 

70 
52 

74 
43 

77 
45 

SO 
4« 

73.8 
49.3 

MORRIS    PLAINS 

MAX 
MIN 

81 
39 

81 
40 

62 
30 

55 
36 

68 
46 

69 
45 

80 
38 

81 
46 

84 
48 

89 
93 

84 
51 

72 
49 

87 
51 

86 
99 

33 
56 

83 

50 

70 
40 

69 
52 

65 
49 

52 

44 

61 

43 

62 

37 

76 
56 

79 
62 

76 
47 

83 
51 

84 
65 

77 
50 

72 
40 

79 
42 

76 
41 

74.8 
46.8 

NEWARK    W8    AIRPORT 

MAX 

MIN 

89 
48 

65 
45 

99 

39 

96 
39 

66 
49 

74 
51 

83 
47 

85 
54 

89 
57 

90 
62 

72 
92 

69 
91 

90 
53 

66 
97 

89 
57 

71 
52 

68 
47 

71 
56 

58 
52 

52 
44 

61 
45 

6« 

44 

84 
«0 

79 
64 

77 
55 

89 

60 

81 
62 

72 
94 

75 
49 

73 
52 

72 
92 

73.8 
91.9 

NEN   BRUNSWICK    EXP    STA 

MAX 
MIN 

83 

44 

82 
43 

62 

35 

99 

33 

66 

40 

70 
47 

78 
44 

80 
50 

89 
52 

87 

97 

89 

51 

72 

50 

86 
53 

86 
58 

35 
55 

85 

52 

71 

42 

70 
53 

69 
52 

57 
46 

60 
44 

65 

40 

80 
57 

80 
66 

77 

47 

86 
56 

87 
66 

78 
51 

70 
44 

75 
45 

79 
43 

75.7 
49.1 

NEWTON 

MAX 
MIN 

69 

37 

81 
37 

61 

33 

93 
35 

94 
35 

66 

44 

69 
35 

81 

43 

82 

44 

89 
52 

86 

52 

55 

50 

75 
51 

84 
59 

70 
57 

82 
50 

67 
31 

70 
46 

61 
51 

93 

42 

46 
42 

99 
35 

62 

48 

78 
60 

74 
44 

71 
53 

83 
65 

78 
51 

66 
35 

73 
40 

76 
41 

70.1 
49.0 

PATERSON 

MAX 
MIN 

72 
45 

83 
43 

65 

37 

58 
38 

60 
45 

68 
50 

73 

49 

82 
56 

84 
53 

88 
62 

90 
56 

98 

51 

72 
53 

88 
55 

73 

57 

86 

52 

66 

45 

73 

50 

63 

51 

95 
46 

49 

44 

62 

44 

68 
52 

80 
62 

77 
52 

60 
56 

85 
65 

81 
69 

71 
45 

68 
50 

76 
49 

72.9 
50.6 

PEMBERTON   3    E 

MAX 
MIN 

81 
43 

81 
44 

64 

30 

5B 

30 

70 
36 

71 
37 

78 
36 

82 
46 

86 

49 

88 

49 

82 

52 

78 

49 

87 

55 

85 
61 

68 

56 

66 

56 

73 
37 

76 
54 

70 
52 

56 

49 

60 
45 

67 
35 

89 
59 

86 
67 

80 

48 

91 
56 

89 
66 

77 
52 

72 
42 

77 
42 

80 
46 

77,5 
47.8 

PniLLIPSBURG 

MAX 

MIN 

89 
49 

88 

44 

63 
36 

59 

32 

65 
43 

71 
46 

77 
40 

82 

45 

89 
46 

88 
52 

88 

56 

64 
52 

36 
52 

67 
59 

62 

58 

63 
52 

70 
38 

71 
57 

70 
54 

59 

46 

98 

45 

53 
42 

75 
57 

82 
62 

77 
48 

81 
57 

89 
64 

79 
54 

72 
42 

76 
47 

61 
91 

75.6 
49.3 

PUAINFIELD 

MAX 
MIN 

84 
42 

67 

43 

59 

34 

54 
32 

68 
46 

71 
48 

80 
40 

82 

48 

86 
50 

88 
95 

77 
52 

73 
51 

88 
54 

76 
57 

89 
56 

75 

54 

72 
41 

73 
55 

65 
52 

92 

47 

62 

45 

65 
38 

81 
98 

78 
53 

78 
46 

86 
56 

78 
66 

73 
53 

73 
41 

76 
46 

76 

47 

74.2 
43.6 

PLEASANTVILLE    1    N 

MAX 
MIN 

73 
51 

84 
52 

68 
36 

60 
33 

57 
32 

62 

32 

66 

40 

79 

50 

83 

48 

86 

58 

62 

59 

72 
51 

67 
53 

80 
59 

78 
60 

66 
64 

76 

42 

76 
56 

53 

52 

46 

37 

57 

67 

53 

55 

65 

52 

47 

44 

49 

50.1 

See   reference   notes   following   Station   Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1957 


Station 

Day 

Of 

Montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RIOGEFIELD 

MAX 
MIN 

81 
49 

85 

98 
37 

63 
38 

70 
43 

73 

47 

81 

41 

84 
51 

89 
59 

89 
60 

73 
51 

72 
91 

87 
94 

79 
98 

84 
58 

65 
52 

72 
43 

71 
54 

55 

53 

54 
44 

66 

44 

66 

44 

78 

58 

76 

61 

79 
50 

85 
56 

80 
60 

70 
50 

73 
44 

77 

48 

79 
90 

73.9 
90.0 

RUNYON 

MAX 
MIN 

7« 
38 

72 

62 

28 

57 
29 

70 
31 

75 
38 

80 
36 

89 
46 

88 

49 

91 
51 

87 

50 

73 
90 

91 
92 

89 

92 

91 
52 

76 

55 

71 
34 

76 

60 

71 
50 

51 

49 

67 
42 

75 
33 

84 
99 

84 

54 

85 

50 

90 
50 

86 
60 

79 
60 

74 

48 

74 
54 

78 
48 

77.7 
46.2 

SANDY  HOOK   LBSTA 

MAX 
MIN 

7« 
92 

7« 
46 

88 

39 

38 

81 

48 

74 
48 

78 
48 

82 

90 

89 
51 

88 
59 

84 
92 

63 

90 

83 
90 

89 
90 

87 
52 

86 

55 

73 
49 

70 
54 

70 
55 

59 
50 

62 
46 

67 
46 

76 

94 

78 
64 

71 
61 

83 
64 

82 
60 

78 
56 

71 
51 

69 
53 

68 

53 

74.5 
51.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

84 
40 

77 
40 

57 
33 

54 

31 

87 
42 

74 
49 

80 
36 

83 

43 

86 

47 

88 

52 

84 
93 

74 
51 

89 
54 

84 
60 

87 
56 

75 
54 

73 
38 

73 

55 

64 
54 

56 

47 

62 
45 

65 
37 

82 

97 

SO 
61 

78 
56 

87 
56 

84 
64 

74 
50 

73 

40 

77 

44 

79 
44 

75.8 
47.9 

SaSSEX    3   N 

MAX 
MIN 

68 

48 

BO 
35 

80 

31 

55 

32 

99 

37 

68 

42 

68 

41 

80 
42 

89 

50 

89 
54 

89 

90 

59 

49 

7S 
90 

83 
53 

69 
55 

82 

48 

66 

32 

69 
35 

65 
47 

91 

41 

46 
41 

62 
35 

63 

41 

73 
57 

73 
45 

73 
47 

81 
52 

78 
50 

65 
36 

72 
42 

76 
43 

69.8 
43.8 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

8* 
90 

6« 

49 

57 
37 

92 

34 

69 
44 

72 
49 

79 
45 

83 
93 

87 
57 

88 

60 

74 

91 

76 

51 

89 
98 

77 
60 

89 
58 

78 
57 

73 
44 

76 
57 

60 
54 

94 
46 

60 
45 

69 

45 

85 
60 

79 
65 

79 
52 

88 

61 

79 
65 

70 
54 

73 
48 

77 
50 

80 
60 

74.8 
51.8 

TRENTON    WB  CITY 

MAX 
MIN 

83 

6* 

84 
45 

58 

39 

91 
3« 

88 

48 

69 

91 

78 
48 

82 

94 

85 
58 

86 
62 

71 

90 

79 
90 

87 
56 

74 
59 

87 
58 

74 
54 

72 
48 

73 
57 

59 
53 

53 
45 

59 
45 

63 

44 

83 
60 

79 
67 

79 
56 

88 

61 

78 
64 

70 
55 

72 
50 

79 
92 

78 
52 

73.2 
52.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

Station 

lo? 

1 

?. 

,1 

4 

R 

R 

7 

fl 

9 

10 

11 

12 

1,1 

14 

l.S 

Ifi 

17 

IB 

19 

20 

21 

7.7. 

2:1 

24 

2R 

26 

27 

2R 

29 

.10 

31 

H       < 

PLEASAMTVILLE   1   N 

EVAP 

.29 

.34 

.81 

.59 

.25 

.18 

.28 

.25 

.26 

.07 

.14 

.15 

.11 

.20 

.18 

.19 

.14 

.05 

.04 

.16 

.02 

.04 

.40 

.29 

.14 

17 

22 

33 

18 

86.70 

WIND 

43 

79 

39 

62 

14 

30 

28 

48 

34 

41 

35 

34 

24 

31 

39 

34 

47 

42 

58 

56 

38 

41 

27 

35 

67 

22 

25 

39 

41 

34 

27 

1214 

RUNTOM 

EVAP 

_ 

.35 

_ 

.15 

.10 

.19 

.11 

.42 

_ 

_ 

_ 

_ 

.13 

.15 

_ 

_ 

.20 

.23 

.15 

_ 

_ 

.OS 

.08 

.09 

18 

.20 

_ 

. 

14 

22 

32 

_ 

WIND 

9 

10 

8 

12 

12 

7 

16 

10 

18 

13 

15 

16 

12 

9 

12 

1 

11 

11 

21 

35 

14 

12 

R 

7 

4 

5 

5 

5 

7 

7 

R 

340 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

MIN 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION 
AND 

Day  of  month 

s 

DUPTTI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

HEW  BRDNSWICK  EXP  STA 

HEASmiED  nNDER  SOD 

1    INCH 

MAX 

UIN 

72 
51 

71 
52 

67 
47 

57 
45 

67 
44 

72 
SO 

74 
47 

76 
52 

78 
53 

79 
52 

62 
55 

70 
55 

78 
58 

69 
60 

79 
59 

70 
55 

77 
51 

75 
58 

60 
55 

55 
52 

60 
52 

61 
SO 

72 

57 

78 
59 

82 
55 

82 
59 

72 
62 

76 
58 

79 
53 

82 

54 

83 
55 

12. \ 
53.7 

2   INCHES 

UAX 
UIN 

64 
54 

63 
54 

60 
50 

54 

48 

58 
48 

62 
52 

63 
51 

66 
S3 

67 
55 

74 
S3 

61 
55 

I 

I 

64 
60 

71 
59 

66 
59 

68 
SS 

67 
59 

61 
56 

56 
52 

58 
54 

59 
52 

65 
57 

71 
61 

72 
57 

72 
60 

69 
63 

70 
60 

70 
56 

72 
57 

73 
57 

64.2 
55.2 

4   INCHES 

HAX 
UIN 

63 
54 

62 
54 

59 
51 

53 
49 

58 
48 

61 
52 

61 
S2 

65 
54 

65 
55 

57 
53 

62 
56 

62 
55 

67 
58 

64 
60 

70 
59 

67 
60 

67 
56 

66 
60 

61 
57 

57 
53 

58 
54 

58 
52 

64 
57 

70 
61 

70 
58 

71 
60 

68 
64 

68 
60 

69 
57 

70 
58 

71 
58 

64.2 
55.9 

8   INCHES 

MAX 
UIN 

59 
55 

59 
55 

56 
S3 

54 
51 

54 
50 

57 
S3 

S7 
S3 

59 
54 

59 
56 

62 
57 

61 
57 

59 
56 

62 
58 

62 
60 

64 
59 

64 
62 

62 
58 

62 
60 

62 
58 

58 

55 

56 
54 

57 
54 

61 
56 

64 
60 

64 
60 

66 
62 

65 
63 

64 
61 

64 
59 

64 
59 

65 
60 

60.6 
57.0 

16   INCHES 

UAX 
UIN 

57 
55 

56 
55 

55 
53 

54 
52 

53 
51 

54 
52 

SS 
53 

57 
54 

56 
54 

58 
56 

58 
57 

57 
55 

58 
56 

58 
58 

60 
58 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

60 
58 

58 
56 

57 
55 

56 
55 

58 
56 

60 

58 

60 
59 

61 
59 

62 
61 

62 
60 

61 
59 

61 
60 

62 
60 

58.2 
56.4 

32   INCHES 

UAX 
UIN 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

52 
SI 

52 
51 

52 
51 

52 
52 

53 
52 

54 
53 

54 
53 

54 
S3 

55 
54 

55 
54 

56 
55 

56 
55 

56 
57 

57 
57 

57 
55 

56 
55 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

56 
55 

56 
56 

57 
56 

57 
57 

57 
57 

58 
57 

58 
57 

54.6 
53.9 

Ueasured  under  Kentucky  Bluegrass. 


8«*   rsfercnc*  nottts  follovloc   Station   Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


HEW  JERSEY 
■AT  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  ol  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
KAY  1957 


Bethlehem  Leblfh   U,    Pa. 


Quftjtertovn  1   E,    Pa, 

-o- 


Esaex  Felle  Service  Bldg.      '"^^U 

'NORTH      ^        "       -'--v''  /3 

^^'  ^   '    '   '  Can^^^ok        Orange/     *^'  ,'| 

-1  f'-l  60"  I     .Jer.ey  City 


•  lek                                /         W.t^lS^^      Elizabeth®!"'"" 
!                                     Plalnfleld      Westfleld  /Sllzabet^r 

Ple.sa.t    Ru„  r     So..r.,ne       ^S^^- "^^^  "j 

/        OOV  / 

FleBlngton  1  NK         Hanvllle  >^  j 

^       \^      Bl.ck.eU..luA        ^^ 
•erta.lUe  f      -O  ^ 


WB  AP 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
aTailable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


ALLEMMLE 
MTLANTIC   CITY  NB 
AUDUSON 

BASS  RIVER   ST   FOREST 
BELLEPLAIN 

SELNAR 
SELVIOERE 
BERLIN    t    W 
6LACKHELLS    MILLS 
BOONTON    Z    SE 

SOUNO   BROOK    1   M 
8RANCMVILLE 
BRID6ET0N    1   NE 
BURLINGTON 
CANtSTEAR    RESERVOIR 


CHARLOTTE BURS 
CHATHAM 

CMATSWORTM    5    S 
CLArTON 
CLINTON 

DEEPMATER 

ELIZABETH 

EL12ABETHP0RT 

ESSEX   FELLS   SERV   BLOC 

FLEMINGTON    1    NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

6LASSBORO 

GREAT  MEADOWS    4   N 

fiREENWOOO   LAKE 

HACKENSACK 
HAW*ONTON    2    NNE 
HIGH    POINT    PARK 
HI6MTST0WN    I    N 
HI6HTST0WN    PUMPING    STi 

INDIAN   MILLS    2    N 
IRVINGTON 
JERSEY    CITY 
LAKEWOOO    2   ENE 
LAHBERTVILLE 

LArrON   3   N« 
LEESBURG   STATE   FARM 
LITTLE  FALLS    I    E 
LOMG    BRANCH 
LONG   VALLEY 

LUHBERTON 
KACOPIN    INTAKE 
HAHMAH 
HANVILLE 
MARLBORO    SCS 


0100 
032» 

034« 


1562 

1590 
1S«B 
1708 
17*9 


3291 

3*16 
3S16 


County 


BERGEN 

ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 
CAPE    MAY 

MONMOUTH 

RREN 
CAMDEN 
SOMERSET 
MORRIS 

SOMERSET 
SUSSEX 

iMBERLAND 
BURLINGTON 

SUSSEX 

ESSEX 


S5AIC 
MORRIS 

BURLINGTON 
GLOUCESTER 

HUNTERDON 

■  ALEM 


CUMBERLAND 


GLOUCESTER 

'ARREN 
PASSAIC 


3S72  BERGEN 
3662  lATLANTlC 
3935  iSUSSEX 


BURLINGTON 

ESSEX 

HUDSON 

OCEAN 

HUNTERDON 

SUSSEX 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

BURLINGTON 

PASSAIC 

BERGEN 

SOMERSET 

MONMOUTH 


0  33 

1  09 
39  28 

■  0   0* 

■  I    07 

.0  *5 
39  28 
36  56 
0  52 
39  31 

03 

1  39  ** 

6  39  39 

0  3e 


^0  40 

^0  39 

40  31 

39  1* 

<.0  IS 

39  42 

40  56 
1.1  09 


7*  02 
75  05 
7*  57 


7*  30 

7*  21 
75  25 
7*  57 
7*  13 
75  10 


75  10 
7*  17 
75  07 


40 

SI 

74 

14 

73 

40 

48 

74 

46 

39 

5n 

74 

4a 

41 

01 

74 

24 

Obser- 
vation 
Time 


BERGEN  COUNTY  ENGS 
>•  MEATHER  BUREAU 

N  J,  NVCREN 
FORESTRY  SVC 
MRS.  ED  C.  HOFFMAI 


IT 

iiss  c.  : 

SAMUEL  H. 
HENRY  M, 
JERSEY  c 

AMERICAN 
ALBERT  M, 
RADIO  ST 


Observer 


■ATER  oePT 


TY    WTR    I 

CYANAMIO  CO 
DAVENPORT 

TION  WSNJ 
'C  E  *  G  CO 
JER  OEPT 

,LTh  WTR  CO 


INS  I 


(ATER  DEPT 

MOL I  TOR 
■M  S.  HAINES 

P.  CAMPBELL 
KLOCKNER 


DU  PONT  DE  NEMOURS 
UNION  CO  PARK  COHM 
SEWAGE  TREATMENT  PL 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 

JOHN  LOPER 
FRANK  J.  MOREAU 
PROF.  J.  B.  SANGREE 
ICHAEL  OZYOWSKI  JR 
GEORGE  T.  WIGGINS 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

UBBARO  PARKHURST 
.  DEPT.  OF  CONS 
JAMES  H,  PICKERING 
OEPT  WATER  ♦  SEWAGE 

EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
EftSEY  CITY  WTR  DEPT 
GEORGE  G.  WADDILL 
£.  E.  CASE 

I.  DEPUE 
LEESBURS  STATE  FARM 
PASSAIC  VLY  WTR  COMW 
STORM  WARN.  DSPL  STA 
ARTHUR  BARKMAN 

JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  OEPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L.  RADCLIFFE 
GEROW  BRILL 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


MARLTON  1  N 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILLVILLE  AIRPORT 

MILTON 
MOORE STOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  Wfl  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PMILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINF1ELD 

PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 

RIDOEFIELD 


SANDY  HOOK  LBSTA 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBORO  5  NW 

TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 

TRENTON  2 
•TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON  2  SW 
VINELAND 
WANAOUE  RAYMOND  DAM 


County 


BURLINGTON 

ATLANTIC 

BERGEN 

CUMBERLAND 


MORRIS 

BURLINGTON 
MORRIS 
ESSEX 
MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 
PASSAIC 

HUNTERDON 
ESSEX 

PASSAIC 
BURLINGTON 

WARREN 
WARREN 


HUNTERDON 

ATLANTIC 

MERCER 

UNION 

BERGEN 

PASSAIC 

MIDDLESEX 

MONMOUTH 

SOMERSET 

MORRIS 

UNION 

SUSSEX 

GLOUCESTER 

OCEAN 

WARREN 

MERCER 

MERCER 

OCEAN 

CUMBERLAND 

PASSAIC 


39  54 

39  27 

40  59 


39  58 

74  58 

40  50 

74  30 

40  42 

74  10 

40  28 

74  26 

40  57 

74  02 

41  03 

74  45 

41  02 

74  30 

40  40 

74  45 

40  47 

74  14 

40  55 

74  09 

40  41 

75  12 

40  42 

75  12 

40  36 

74  25 

40  34 

74  4B 

39  25 

Tt    31 

40  19 

-^9 

S7 

74  14 

40 

57 

74  50 

74  46 

74  46 

3fl 

35 

74  22 

41 

29 
03 

75  00 
74  18 

Obser- 
vation 
Time 


Observer 


Reier 

To 
Tables 


DAVIO  GRISCOM 

ELMER  EARLE 
CORNELIUS  HOWARD 

.  J.  GALLAMER 

.IRPORT  MANAGER 

lERSEY  CITV  WTR  Wl 

I.  J.  WILLARD 
JAMES  C,  LONG 
U.  S.  WEATHER  BUBEAUl  1 
ARTHUR  H.  AHLQUIST 

HACKENSACK  WATER  CO 
EWTON  WTR  SWR  COMM 
NEWARK  WATER  DEPT 

A.  COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 

I.  DEL  VECCMIO 
CHARLES  A.  DOEHLER' 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT 
JOINT  TOLL  BRDGE  COW 
S.  K.  PEARSON 

JOHN  H.  BERRYMi 
ATLANTIC  CITY  1 
INCETON  WATEI 
RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 
GEORGE  P.  KIRSTEN 

NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 
.  WATER  COMM 
>.  COAST  GUARD 
;.  HAVER 

JERSEY  CITY  D  P  W 

,  DEPT  OF  CONS 
BHICE  B.  STANTON 
SUN  OIL  CO 
ROBERT  F.  SNYDER 


I.  RISTOW 

;.  WEATHER  aUREAUl  : 
VERNON  W.  MOTT 

TE  HOME  FOR  WOME^ 
WATER  SUPPLY  COMM 

BONNIE  BURN  SAN. 
ROBERT  M.  MANNERS 

'  ENGINEER 
HACKENSACK  WATER  CO 
WOODROW  W,  HALTER 


2  3  5  I 
2  3  5 
2  3  5 


t   l-COASTU.;   2-DBLAWAHE; 


Addl' 


3-GRZAT  EGG  OARBORi   4-BACEENSACK;   S-RUDSOH;   6-MADRICE; 
REFERENCE  NOTES 
>  the  atftte  CllB&tologlst 


7-liOLLICA ;   8-PA3SAIC ;   9-RAHWAT ;   10-RABITAH;   11 -ROCKAWAY 


;  Weather  Bureai 


>  General  Dell 


Figures  and  letters  follovljig  tbe  station  oaae,  such  aa  12  SSW,  Indicate  distance  In  vlles  and  direction  froK  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  at   this  bulletin. 

Monthly  and  keasoaal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  la  the  June  Issue  of  this  bulletli 
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Inforaat'.on  concerning  the  bistor 
publication  may  be  obtained  froa 
may  be  found  in  the  latest  issues 


:faanges  in  locations .  elevations, 
Superintendent  of  Documents,  Goveri 
.  ...    ologlcal  Data,  Annual  : 


f   Local 

per   copy ,    monti 
Remittance   and 


SB  than  10  days 
h, 
but  may  vary  slightly 


xposure  etc.  of  substatloi 
lent  Printing  Office,  Wash 
r  the  respective  stations 


equivalent  to  every  10  inches  o 
1  teaperatures  are  published, 
ord  is  nlsslng.   See  Table  5  for 


ndlcates  that  the  theraoaetera  are  ex] 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Warmer  and  drier  than  usual  and  damage  resulting 
from  lightning  strikes  were  outstanding  features 
of  June's  weather. 

The  temperature  averages  for  all  divisions 
exceeded  long-term  values  by  more  than  2.0*. 
Maximum  readings  for  the  month  ranged  from  87° 
on  the  19th  at  Atlantic  City  WB  to  102°  on  the 
17th  at  Runyon.   The  lowest  temperature  for  the 
month  was  29°  at  Charlotteburg  on  the  10th,  but 
was  closely  followed  by  a  low  of  30°  at  Lay ton 
3  NW  also  on  the  10th.   Newark  WB  Airport  re- 
ported this  to  be  the  warmest  June  since  1943 
and  the  second  warmest  in  period  of  record 
(1931  -  1957).   Trenton  WB  City  reported  the 
warmest  June  since  1943,  and  the  eight  consecu- 
tive days  with  90°  or  above  (12th  through  19th) 
was  a  new  June  record. 


and  early  spring  weather  got  hays  off  to  a  good 
start,  but  dry,  hot  conditions  after  mid-June 
and  earlier  weevil  damage  cut  yields.   The  hot, 
dry  weather  also  had  an  adverse  affect  on  pota- 
toes and  sweet  potatoes. 

Despite  the  unusually  heavy  drop  in  June,  apple 
production  is  expected  to  exceed  any  of  the 
past  5  years.   Dry  weather  favored  insect  and 
disease  control,  and  apples  sized  well  but  needed 
a  soaking  rain  at  the  end  of  the  month.   Except 
for  some  winter  damage  to  peaches  in  North  Jersey, 
the  set  was  generally  heavy  -  too  heavy  on  some 
varieties.   Dry  weather  during  June  caused  some 
concern,  but  early  varieties  sized  well.   The 
early  plantings  of  commercial  vegetables  such 
as  snap  beans,  cabbage,  sweet  corn,  onions, 
and  tomatoes  developed  fairly  well,  but  later 
plantings  showed  some  damage  from  the  dry,  hot 
weather. 


The  precipitation  averages  for  all  divisions 
were  less  than  long-term  values  by  more  than 
one  inch.   All  stations  for  which  comparative 
data  are  available  showed  minus  departures,  and 
in  many  Instances  these  departures  exceeded  two 
inches.   Monthly  totals  ranged  from  1.04  inches 
at  Charlotteburg  to  4.05  inches  at  Pleasant  Run, 
while  the  greatest  amount  on  one  day  was  2.20 
inches  at  Phillipsburg  measured  on  the  25th. 
Newark  WB  Airport  reported  the  third  driest 
June  in  the  period  of  record  (1931  -  1957). 

The  percentage  of  possible  sunshine  was  greater 
than  usual  at  Atlantic  City  and  less  than  usual 
at  Trenton,  while  average  daytime  cloudiness 
was  slightly  deficient  at  Atlantic  City  and 
Newark,  and  slightly  greater  than  usual  at  Tren- 
ton. 

WEATHER  DETAILS 

Even  though  temperatures  during  the  first  week 
in  June  showed  fluctuating  tendencies  daily 
departures  were  not  of  noteworthy  significance: 
however,  a  cold  front  moved  across  the  State 
late  on  the  7th  ushering  in  a  four  day  cool 
spell  with  low  readings  for  the  month  occurring 
at  most  stations  on  the  8th  or  9th.   Dxiring  the 
remainder  of  the  month  temperatures  were  above 
the  long-term  average  on  most  every  day,  but 
the  period  12th-19th  was  warmest  with  some 
stations  reporting  departures  in  excess  of  10° 
on  several  of  these  days. 

Precipitation  during  June  was  very  spotty  and 
showed  a  wide  variation  in  amounts  of  occurrence. 
However,  with  the  occurrence  of  thunderstorms 
being  responsible  for  a  large  percentage  of  the 
month's  rainfall,  the  pattern  which  prevailed 
was  not  iinusual . 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  soil  conditions  in  New  Jersey  delayed  corn 
planting  and  this  plus  cool  temperatures  up  to 
June  10th  resulted  in  slow  growth.   Wheat,  which 
got  off  to  a  good  start  last  fall,  was  helped 
by  April  rains,  and  the  dry,  hot  June  weather 
hastened  maturity.   Oats  ripened  fast  during 
the  hot  June  and  yields  are  expected  to  be  the 
lowest  in  several  years.   The  favorable  fall 


DESTRUCTIVE  STORMS 

Thunderstorms  with  heavy  rain  and  high  wind 
occurred  on  the  16th  from  4  to  10  p.m.  in  Bur- 
lington, Camden  and  Gloucester  Counties  and 
caused  flooding  of  highways  especially  at  under- 
passes.  Power  and  telephone  services  were  dis- 
rupted when  utility  poles  and  trees  were  blown 
down.   Also  on  the  16th  from  4  to  8  p.m.  in 
north  and  central  Bergen  County  lightning  struck 
a  gasoline  service  station  and  at  least  nine 
homes.   Power  and  communications  lines  were 
downed  by  falling  trees  and  poles,  and  highways 
were  flooded  in  a  few  localities. 

On  the  24th  in  the  mid-afternoon  three  soldiers 
were  injured  at  Fort  Dix  when  lightning  struck 
an  emergency  communications  pole  they  were 
erecting  on  the  rifle  range.   The  three  men  were 
treated  for  shock  and  superficial  body  burns. 
On  the  25th  at  7:21  p.m.  in  southeast  Passaic 
County  only  minor  damage  was  done  when  one  home 
was  struck  by  lightning.   On  the  26th  at  10  a.m. 
in  central  Bergen  County  there  was  minor  property 
damage  with  a  two-hour  power  failure  when  light- 
ning struck  transmission  equipment  in  one  com- 
munity.  In  Union  County  at  mid-day  on  the  26th 
two  golfers  were  injured  when  struck  by  light- 
ning.  Both  men  were  treated  for  shock.   On  the 
26th  at  3:30  p.m.  in  western  Burlington  County 
a  construction  worker  was  killed  and  another 
knocked  unconscious  when  both  were  struck  by 
lightning  in  Maple  Shade. 

Considerable  damage  occurred  in  Bergen  and 
Passaic  Counties  on  the  27th  from  3  to  8  p.m. 
when  winds  up  to  55  mph  downed  trees  and  utility 
poles  leaving  several  communities  without  power 
for  six  hours  or  longer.   Telephone  service  was 
also  disrupted  and  lightning  struck  a  church 
and  numerous  houses.   Heavy  rain  flooded  storm 
sewers,  streets  and  highways  in  a  few  areas. 

FLOODS 

None  reported  on  rivers. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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70.7 
73.1 

1.2 

1.5 
3.4 

87 
94 
94 
96 

19 
17 
17 
19 

51 
49 
44 
53 

8 
9 
9 
9 

29 

11 

37 

5 

0 

3 
3 

4 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

2.76 
2.97 
1.43 
1.27 

-  .23 

-  2.16 

-  1.85 

.84 

1.19 

.54 

,48 

7 

6 

26 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

7 
5 
5 

4 

3 
2 

1 
0 

0 
2 

0 
0 

DIVISION 

71.6 

2.2 

2.11 

-    1.06 

.0 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE  • 
iwri  linen    tu  nTvi<;inN   AUFRAr;F«: 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

ReUb 

ve     humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1^  = 
§5  5 

Station 

1 

|J| 
III 

1 

1    B 

g       1 

a    J 

0 

_  a 
li 
&1 

o  m 

a 

O  H 
o  w 

a 

8 

• 

8 
jf 

g 
k 

I 

8| 

M  9 

i2 

III 

<  -2  3 

ATIAIITIC   CITY   WB 

- 

- 

14.5 

49 

s 

29 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

4 

3 

0 

0 

9 

73 

5.2 

LONG   BHANCH 

S 

18 

13.0- 

50 

NW 

30 

- 

83 

60^ 

62 

5 

3 

4 

1 

0 

0 

13 

74 

5.0 

NEIARK   IB   AIRPORT 

3SW 

13 

8.3 

39++ 

SSW 

29 

80 

76 

50 

64 

4 

2 

4 

1 

0 

0 

11 

* 

5.7 

TREirrOK  WB  CITY 

- 

- 

8.7 

33 

S 

29 

- 

- 

- 

4 

1 

7 

0 

0 

0 

12 

59 

6.2 

i  12:00   Xoon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

Station 

Z 

I 

H 

1  {  2  1 

3 

4  j 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  {  15 

16 

17    18 

19   20  1  21 

22  1  23   24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  MB        R 

ai7< 

.2* 

.1* 

T 

.97 

.19 

.8* 

.61 

' 

T 

.16 

AUDUBON 

I<B4 

.20 

.10 

.*• 

T 

T    T 

.86 

T 

.*1 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

>«M 

.T> 

1.02 

.16 

.61 

T 

.99 

.81 

.81 

.32 

.20 

BEI.LEPI.AIN 

1|*7 

.10 

.*0 

.38 

.90 

.29 

BELHAR 

lilT 

.» 

.10 

.16 

.09 

.*6 

BELVIOERE 

>|3T 

.03 

.20 

l.U   T 

T 

T    1.30 

•  30 

•  10 

.15 

.16 

BERLIN  1  K 

lt*< 

.19 

.*7 

l.*0 

.*7 

BLACKKELLS  KILLS 

>.0t 

.36 

.10       1.8« 

.76 

.02 

.08 

.08 

BSONTON  2  SE 

l»i» 

.17 

.03 

T 

.22 

.02 

.02 

•  *0 

T 

•  16 

.07 

.29 

BOUND  aao<x  l  a 

i.n 

.** 

.03 

.39 

.02 

.67 

.02 

.2* 

.02 

BRANCMVILLE 

>.M 

.1) 

.99 

.26 

.60 

.38 

T 

.1* 

.92 

BRIO«£T0N  1  NE 

3.M 

.*9 

.» 

.01 

.93 

.02 

.39 

.*« 

.03 

.02 

.03 

.21 

BURLINGTON 

l.C* 

.11 

.01 

.16 

.10 

.09 

.22 

.02 

.*0 

.10 

.97 

.26 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2>7t 

.12 

.17   .02 

.98 

.30 

.01 

.55 

1.01 

CANOE  BROOK 

1>M 

.06 

T 

.02   .38 

.91 

.11 

•  22 

.39 

CANTON 

3<*a 

.76 

•  09 

.» 

.32 

.»7 

.*3 

.13 

•  06 

.13 

•  30 

CAPE  MAV  3  M 

2>«T 

.22 

.02 

1.00 

1.19 

.28 

.1* 

.09 

.07 

CEDAR  GROVE 

2iM 

.93 

.12 

.29 

.71 

.69 

.*2 

CHARLOTTEBURG 

1.0* 

.12 

.01 

.12 

T 

.06 

.39 

T 

T 

.30 

.0* 

CHATHAM 

liM 

.02 

T 

.2* 

•  73 

.16 

.1* 

.37 

CLAYTON 

)f53 

.*2 

.31 

•  IS 

T 

1.16 

.1* 

T 

T 

.36 

.72 

.22 

CLINTON 

2.10 

.09 

.83 

.13 

.39 

1.08 

•  13 

.25 

OEEPWATER 

l.*4 

.08 

.09 

.29 

.72 

.08 

.20 

.02 

T 

T 

.18 

ELIZABETH 

l.«I 

.21 

.01 

.10 

.02 

1.21 

.20 

.17 

.01 

EL  I ZABETHRORT 

l.U 

•  2* 

.02 

.82 

.22 

.16 

.02 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2.M 

.10   .30 

1.10 

•  5* 

.18 

.3* 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

3.30 

.67 

.07 

.09 

T     .37   .*9 

.17 

•  90 

.15 

T 

.19 

T 

FORTESCUE 

2. A3 

.16 

.11 

.16 

•  92 

.*9 

•  29 

.2* 

.10 

FREEHOLD 

2.21 

.22 

.01 

.1* 

.01 

.91   .0* 

.27 

T 

.91 

.85 

.15 

T 

GREENWOOD  LAKE 

l.«A 

.07 

T 

.07 

.02 

•  30 

.02 

.68 

.26 

T 

HAHMONTON  2  NNE 

A.39 

.2* 

.01 

.61 

.30 

.55 

.03 

1.96 

.04 

.31 

.33 

.01 

HIGH  POINT  PARK 

1.9* 

.17 

.*0 

T 

.«2 

.29 

.02 

.25 

.39 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.0« 

.02 

T 

T 

.17 

.02 

.10 

.72 

T     .08 

.72 

.28 

T 

INDIAN  HILLS  2  W 

3.13 

T 

.09 

.19 

•  09 

.*2 

.29 

.03 

.11 

.63 

.09 

.98 

.21 

IRVINGTON 

1.62 

.*0 

T 

.19 

.99 

.37 

.30 

.01 

JERSEY  CITY 

2.1« 

.71 

.02 

.01 

.99 

.20 

.33 

.20 

.11 

.03 

LAKEWOOD  2  ENE 

1.31 

.02 

.02 

.17 

.01 

.92 

.36 

.17 

.02 

LAMBERTVILLE 

1.52 

.98 

.21 

.10 

.06 

.81 

T 

•  2* 

.03 

.22 

.07 

LAYTON  3  NW 

2.*3 

.10 

T 

.73 

.10 

.03   .10 

•  21 

.31 

.15 

.09 

.61 

LEE5BURG  STATE  FARM 

i.aj 

.12 

.*7 

.*7 

.92 

.2* 

.23 

LITTLE  FALLS  1  E 

2.3S 

.79 

.01 

T 

.06   T 

.0* 

.35 

.** 

•  37 

.26 

.01 

LONG  BRANCH 

l.*3 

T     .28 

T 

T 

.11 

T 

.03 

.02 

T 

.03 

.5* 

.17 

.25 

LONG  VALLEY 

2.*3 

.27 

.08 

.*1   .01 

1.19 

.36 

.15 

MACOPIN  INTAKE 

l.K 

.09 

.01 

.11 

T 

•  06 

.*9 

.01 

.26 

.13 

MAHWAH 

2. SO 

.09 

.23   .27 

.06 

.97 

.01 

.10 

.61 

.29 

.07 

MANVILLE 

2.07 

.72 

.39 

T 

.89 

.03 

.26 

MARLTON  1  M 

2.M 

.08 

•  03 

.06 

.30 

.10 

T 

•  0* 

2.02 

.07 

.26 

MAYS  LANDING 

2.7* 

.30 

.29 

•  39 

.*7 

.06 

•  01 

.66 

.09 

.37 

.10 

MIDLAND  PARK 

3.12 

.02 

.01 

•  03 

.29 

•  S* 

•  1* 

1.0* 

.51 

.2* 

MILLVILLE 

2.93 

.09 

.19 

.92 

.06 

.36 

•  55 

.06 

.01 

.02 

.35 

HILTON 

l.»» 

.29 

.20 

.*1 

.29 

.6* 

MOORESTOHN 

l.»6 

.11 

.02 

•  3* 

.09 

T          T 

.23 

T 

.*7 

.25 

.09 

MORRIS  PLAINS 

1.62 

•  *0 

.0* 

T 

.33 

T 

T 

T 

.*6 

.02 

.07 

T 

.28 

.02 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

1.5* 

.33 

T 

T 

T 

T     .16 

.01 

.73 

.1* 

.13 

.02 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.10 

.11 

T 

.03 

T 

.97 

.06 

.20 

.93 

.2* 

.05 

NEW  MILFORD 

2.S* 

.*0 

.28 

.12 

.02 

1.16 

.58 

.16 

.12 

NEWTON 

1.9« 

.10 

.03 

.19   .05 

.03 

.02 

.*7 

.0* 

.72 

.35 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.01 

.29 

.22 

.22 

.28 

.96 

.06 

OLDWICK 

2.0« 

.01   .01 

•  07 

T 

.01 

.03 

•  03 

1.66 

.01 

.06 

.17 

ORANGE 

2.18 

.30 

.0* 

.09 

•     .3* 

• 

• 

• 

l.*5 

PATERSON 

2,97 

T 

•  69 

T 

T 

T     T 

.7* 

.38 

.06 

.62 

.28 

PEMBERTON  3  E 

1.76 

•  35 

.06 

.12 

•  1* 

.06 

.02 

.76 

.27 

PHILLIPSBURG 

3.03 

.12 

T 

T 

T 

.13 

.2* 

2.20 

T 

.17 

.17 

PHILLIPSBUR6  BRIDGE 

3.20 

.06 

.3* 

.26 

1.83 

.33 

.36 

PLAINFIELD 

3.1* 

.** 

T 

T 

.10 

.27 

T 

.62 

.7* 

.72 

T 

.25 

T 

PLEASANT  RUN 

*.o: 

•  23 

•  11 

.12 

.17   .02  1.06 

2.01 

.03 

•  10 

.20 

PLEASANTVILLE  1  N 

2.26 

.39 

.06 

.05 

•  57 

T 

.28 

.60 

T 

•  0* 

.25 

.06 

PRINCETON  HATER  WORKS 

l.*B 

.18 

.19 

.02 

.97 

.19 

•  02 

.03 

.27 

.01 

RAHWAY 

2. SO 

.60 

.02 

.0* 

.0* 

1.35 

.26 

.20 

T 

RI06EF1ELO 

2.65 

.28 

T 

.9* 

.18 

.19 

1.38 

T 

.09 

.01 

RIN6W00D 

2.09 

.06 

.06 

T 

T 

.26 

.0* 

T 

1.37 

.22 

.08 

RUNYON 

1.92 

.06 

.11 

.36 

.10 

.26 

•  81 

.18 

SANDY  HOOK  LBSTA 

1.27 

•  26 

•  30 

.03 

.03 

.*6 

.13 

.02 

SOMERVILLE 

2.22 

.12 

T 

.79 

.87 

.2* 

T 

.20 

.0* 

SPLIT  ROCK  POND 

1.62 

.09 

.16 

.15 

.08 

.7* 

.02 

•  27 

.13 

! 

SUSSEX  3  N 

1.** 

.07 

.17 

.27 

.30 

■  19 

.05 

.13 

•  26 

SWEDESBORO  5  NW 

3.86 

.06 

T 

.21 

.10 

.78 

T     .01 

•01        .90 

1.8* 

.06 

.0* 

.25 

TOMS  RIVER 

2.69 

•  06 

.08 

•  10 

l.BT 

.35 

.21 

TRENTON  2 

2.16 

.10 

.1* 

T 

.23 

.06 

.*6 

.31 

.27 

T 

.29 

.3* 

TRENTON  WB  CITY         R 

l.*7 

.19 

T 

T 

.18 

•  05 

.26 

.26 

T 

.23 

.12 

.16 

T 

VINELAND 

3.09 

.20 

.07 

.09 

.89 

.03 

•  *a 

.13 

.16 

.02 

.57 

.37 

.10 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

l.*5 

.09 

T 

.12 

.69 

.06 

.02 

.26 

.23 

WERTSVILLE 

l.*2 

.** 

T 

T 

•  07 

T          .0* 

.02   .13 

.*9 

T 

.01 

.21 

.01 

WESTFIELO 

3.77 

.** 

.02 

.09 

1.62 

1.0* 

.*0 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

1.6* 

.12 

.02 

.38 

•  ** 

.26 

.*2 

See  Reference  Notea  Vollowlns  StatloD  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

SeMon  of  1956   -   1957 


HEM  JERSEY 


Stdtian 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Jdnuary 

February 

Much 

April 

Ma, 

June 

Total 

ATLANTIC  CITY  WB 

T 

7.9 

1.0 

.2 

1.0 

10.1 

AUDUBON 

T 

12.0 

2.0 

T 

14.0 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

- 

- 

- 

- 

BELLEPLAIN 

I.O 

7.0 

- 

1.9 

- 

BEUMAR 

- 

- 

- 

~ 

BELVIOERE 

T 

T 

6.3 

6.3 

1.0 

9.0 

18.6 

8ERt.IN  1  W 

3.9 

- 

- 

8LACKWELLS  MILLS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.4 

2.4 

- 

BOONTON  2  SE 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOUND  BROOK  1  M 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

*.o 

9.3 

4.5 

2.0 

- 

BRANCWVILLE 

- 

T 

1.0 

12.9 

10.9 

- 

7.9 

- 

BRIOCETON  1  NE 

— 

- 

- 

BURLINGTON 

T 

~ 

. 

- 

- 

CANISTEAR  RESERVOIR 

•  9 

1.5 

e.o 

6.0 

3.9 

4.S 

29.0 

CANOE  BROOK 

*" 

8.3 

8.4 

2.7 

1.3 

- 

CANTON 

T 

_ 

_ 

T 

- 

CAPE  MAY  3  W 

. 

* 

- 

CEDAR  GROVE 

6.5 

6.0 

4.0 

- 

- 

CHARL0TTEBUR6 

1.0 

1.8 

8.8 

6.6 

6.3 

8.9 

33.0 

CHATHAM 

- 

- 

- 

- 

■ 

CHATSWORTH  5  S 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

CLAYTON 

T 

T 

9.1 

T 

T 

9.1 

CLINTON 

.9 

7.1 

10.5 

•  9 

3.0 

21.6 

DEEPWATER 

T 

T 

T 

T 

T 

" 

ELIZABETH 

T 

•5 

7.5 

7.9 

2.6 

2.0 

20.1 

ELIZA8ETHP0RT 

- 

_ 

. 

- 

- 

- 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

T 

- 

7.9 

- 

9.0 

- 

FLEMINGTON  1  NE 

•  9 

.9 

10.6 

13.0 

7.9 

4.0 

36.1 

FORTESCUE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FREEHOLD 

T 

.6 

6.2 

11.3 

1.9 

1.8 

21.4 

GREENWOOD  LAKE 

T 

1.3 

. 

. 

9.0 

9.0 

- 

HAMMONTON  2  NNE 

- 

-. 

- 

HIGH  POINT  PARK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

HI6HTST0WN  1  N 

T 

T 

6.4 

6.3 

2.3 

•  8 

19.8 

INDIAN  MILLS  2  M 

T 

9.2 

1.5 

T 

T 

6.7 

IRVINGTON 

T 

. 

6.0 

. 

5.7 

. 

JERSEY  CITY 

- 

- 

- 

- 

LAKEWOOD  2  ENE 

T 

■ 

— 

— 

T 

T 

- 

LAMBERTVILLE 

T 

9.6 

6.5 

2.1 

1.0 

15.2 

LAYTON  3  NM 

3.4 

9.7 

14.6 

10.9 

4.7 

8.4 

51.7 

LEESBURG  STATE  FARM 

_ 

_ 

. 

LITTLE  FALLS  1  E 

- 

- 

8.2 

8.4 

2.8 

4.7 

- 

LONG  BRANCH 

.2 

6.3 

8.0 

1.7 

1.0 

17.2 

LONG  VALLEY 

T 

1.0 

10.0 

7.0 

6.0 

- 

MACOPIN  INTAKE 

1.0 

7.9 

6.6 

2.5 

6.5 

24.1 

MAHMAH 

_ 

- 

. 

- 

2.9 

. 

. 

9.2 

8.8 

- 

MANVILLE 

_ 

3.4 

- 

- 

MARLTON  1  W 

6.9 

- 

- 

MAYS  LANDING 

T 

7.9 

1.0 

T 

8.9 

MIDLAND  PARK 

T 

~ 

9.9 

6.0 

MILLVILLE 

6.0 

^ 

_ 

_ 

. 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

. 

MILTON 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MOORESTOWN 

T 

9.7 

4.S 

T 

T 

10.9 

MORRIS  PLAINS 

T 

,i> 

.9 

9.3 

8.1 

.  !•« 

5.3 

25.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

T 

1.3 

7.8 

8.8 

2.1 

4.1 

24.1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

- 

T 

6.0 

10.3 

2.0 

2.0 

- 

NEW  MILFORO 

- 

_ 

_ 

NEWTON 

.7 

2.9 

9.0 

6.0 

2.0 

6.0 

26.2 

OAK  RI06E  RESERVOIR 

1.3 

1.4 

9.1 

6.5 

7.3 

7.5 

33.1 

OLOWICK 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

3.7 

9.0 

- 

ORANGE 

- 

_ 

. 

- 

- 

PATERSON 

T 

.1 

8.2 

9.0 

1.1 

6.0 

24.4 

PEMBERTON  3  E 

9.1 

3.9 

8.6 

PMILLIPSBURG 

T 

.5 

6.0 

7.0 

.9 

3.5 

17.9 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

1.0 

8.1 

7.0 

_ 

. 

- 

PLAINFIELD 

T 

.2 

8.5 

8.9 

2.9 

3,0 

23.1 

PLEASANT  RUN 

13.5 

9.4 

9.9 

2.0 

30.8 

PLEASANTVILLE  1  N 

.9 

- 

. 

- 

- 

PRINCETON  WATER  WORKS 

T 

- 

- 

- 

1,9 

- 

RAHWAY 

T 

5.6 

7.1 

1.7 

2.0 

16.4 

RIDGEFIELD 

T 

1.3 

9.9 

8.7 

4.0 

5.0 

28.9 

RINGWOOD 

- 

7.8 

5.3 

1.7 

2,5 

RUNYON 

- 

7.0 

1.3 

- 

SANDY  HOOK  LBSTA 

- 

T 

5.0 

9.1 

3.0 

- 

SOMERVILLE 

.2 

7.7 

9.2 

1.9 

3.0 

21.6 

SPLIT  ROCK  POND 

^ 

- 

- 

SUSSEX  3  N 

1.0 

- 

_ 

7.9 

4.0 

9.0 

- 

SWEDESBORO  5  NW 

T 

3.3 

2.0 

.1 

T 

5.4 

TOMS  RIVER 

1.0 

5.6 

2.0 

8.6 

TRENTON  2 

T 

- 

6.9 

7.9 

2.5 

1,2 

_ 

TRENTON  WB  CITY 

T 

.2 

9.6 

6,7 

4.9 

1,4 

18.4 

VINELAND 

- 

6.9 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

8.8 

9.2 

1.3 

5.2 

20.5 

WERTSVILLE 

- 

- 

- 

- 

.2 

- 

WESTFIELD 

T 

.9 

9.6 

9.3 

3.1 

2.6 

25.1 

WOODCLIFF  LAKE 

- 

" 

~ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  5 

E 

)A 

IVi 

'    1 

'El 

VlP 

ER 

A-] 

^U] 

=IE 

s 

NEW  JERSEY 
JUNE  1957 

Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  MB 

MAX 
MIN 

M 
61 

70 
60 

66 
56 

69 

58 

69 

61 

69 
58 

1o 

99 

64 

51 

63 

52 

66 

60 

Tl 
58 

77" 
64 

7J 

67 

79 
67 

77 
67 

83 

71 

85 
73 

84 

74 

87 

74 

82 
66 

65 

75 
68 

79 

70 

70 

77 
69 

77 

69 

69 

74 

70 

i6 

68 

86 

68 

74.9 
64ia 

AODUeOM 

MAX 
MIN 

ao 

57 

85 
62 

69 
60 

79 
53 

71 
64 

80 
62 

88 
63 

72 
51 

74 
38 

SO 
47 

82 
52 

91 
67 

92 
67 

94 
68 

96 

69 

98 

71 

96 
71 

97 
73 

94 
75 

82 
66 

87 

58 

91 
63 

94 
65 

95 
74 

91 

70 

86 

71 

92 
72 

92 
71 

85 
66 

86 
67 

66.5 
63.8 

BEU.EPLAIN 

MAX 
MIN 

78 
99 

86 
59 

83 

56 

71 
51 

70 
62 

73 
62 

85 
61 

84 
50 

70 
43 

75 

44 

SO 
45 

89 
69 

93 

64 

92 
66 

98 
66 

96 

70 

98 

70 

97 
71 

97 
73 

89 
60 

87 
55 

87 
61 

94 
65 

93 
73 

91 
68 

91 

70 

92 
70 

90 
70 

86 
66 

80 
65 

85.8 
61.9 

KLVIOERE 

MAX 
MIN 

84 
92 

80 
63 

75 
93 

80 
46 

77 
56 

83 
»6 

88 
66 

70 
56 

to 

43 

89 

41 

89 

51 

90 
67 

92 
63 

93 
6« 

97 
68 

98 
69 

98 

70 

98 
70 

90 
70 

84 
57 

90 
53 

93 
53 

93 

64 

96 

71 

90 
69 

88 
69 

91 
68 

90 
71 

he 

66 

82 

60 

87.6 
60.9 

dOONTOM  2  SE 

MAX 
MIN 

T7 
48 

77 

59 

79 
99 

72 

43 

79 

51 

76 

55 

80 
59 

81 
53 

66 

40 

7S 
37 

78 

47 

81 
61 

87 
62 

8« 
64 

•0 

64 

91 
67 

96 
66 

94 
68 

96 
69 

89 
62 

78 
52 

86 

54 

88 
57 

87 
65 

91 
67 

87 
69 

84 
70 

86 
67 

81 
69 

80 
66 

83.1 
98.7 

BRtSSETON  1  NE 

MAX 
MIN 

82 

89 
98 

60 

55 

72 
59 

68 
61 

76 
61 

89 
54 

78 
49 

80 
69 

89 
65 

91 
67 

89 
66 

97 
68 

95 

70 

96 
74 

92 
61 

83 
55 

87 

61 

92 
66 

93 
70 

89 
71 

83 
70 

90 
72 

88 
68 

85.0 
63.2 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

7» 
97 

B7 
61 

73 
62 

76 
53 

75 
63 

80 
63 

86 
62 

80 
54 

74 
48 

81 

91 

83 
53 

94 
69 

92 
69 

96 
69 

98 
68 

100 
72 

98 
72 

99 
77 

95 
74 

90 
63 

89 
58 

93 
64 

94 
65 

90 
66 

87 
55 

86 
69 

91 
66 

90 
69 

87 
63 

88 
64 

87.5 
63.5 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

7« 
92 

77 
57 

79 
56 

71 
46 

78 
52 

74 
68 

80 
61 

84 
54 

65 
44 

72 

44 

78 
48 

84 
64 

86 

64 

88 
66 

93 

69 

95 
64 

96 
68 

95 

67 

04 
75 

92 

62 

79 

60 

92 
53 

91 
57 

93 
66 

92 
68 

86 
68 

80 
66 

87 
70 

85 
66 

82 
62 

84.2 
59.8 

CAPE  MAY  3  N 

MAX 
MIN 

7* 
99 

77 
99 

71 
57 

6* 

57 

66 

62 

72 
63 

82 

60 

79 
54 

67 

49 

72 
60 

76 
66 

88 
66 

87 
70 

88 
68 

89 
66 

88 
63 

94 
69 

92 

70 

93 
72 

88 
69 

82 
55 

80 
68 

84 
69 

84 
71 

80 
67 

83 
69 

SO 
69 

84 
69 

86 
67 

Sl.l 
64.2 

CHARLOTTEBURS 

MAa 
MIN 

76 
39 

7« 
43 

74 
50 

70 
38 

7S 
43 

73 
48 

78 
58 

80 
51 

65 
33 

73 
29 

78 
36 

82 

66 

86 

59 

86 
61 

89 
99 

92 
61 

94 
61 

93 
61 

95 
65 

90 
54 

77 
45 

84 
45 

87 

51 

89 
62 

90 
67 

86 
64 

82 
67 

86 
66 

86 
64 

80 
62 

82. 2 
53.3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

79 
55 

84 
61 

71 
97 

Tl 
58 

69 
63 

77 
61 

84 
62 

82 

91 

70 
45 

77 
51 

80 
51 

89 
66 

91 
67 

90 
68 

94 
67 

98 

71 

95 
70 

95 
72 

91 

74 

S2 
52 

87 
58 

89 
61 

91 
66 

91 
73 

88 
69 

87 
70 

87 
71 

88 
72 

85 
69 

86 
66 

84.9 
63.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

79 
57 

80 
61 

74 
60 

75 
50 

T5 
59 

81 
62 

8* 
63 

77 

55 

76 

44 

79 

45 

85 
50 

91 
65 

89 
68 

91 
67 

99 
68 

96 

71 

96 

72 

94 
72 

96 

71 

87 
61 

86 

57 

89 

59 

88 
64 

92 

70 

86 
68 

84 
70 

88 
69 

87 
70 

86 
67 

86 
63 

85.6 
62.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

74 
48 

54 

80 
56 

70 
48 

76 
52 

76 
66 

78 
60 

82 
56 

66 
42 

74 
42 

76 

50 

82 
55 

84 
62 

86 
69 

90 
66 

92 
67 

96 
68 

96 
68 

94 
69 

90 
58 

78 
56 

86 
58 

86 
55 

87 
68 

90 
72 

87 
68 

82 
69 

84 
5S 

83 
67 

85 
69 

82.9 
59.6 

FLEMINSTON  1  NE 

MAX 
MIN 

79 
49 

SI 
56 

71 
56 

76 
42 

76 
99 

82 
60 

87 
64 

79 
53 

79 
37 

81 
37 

89 
45 

90 
60 

92 
60 

94 
64 

96 
65 

100 
68 

98 
68 

100 
57 

94 
68 

87 
56 

89 

50 

91 
54 

94 
59 

95 

70 

89 
67 

88 
59 

90 
67 

90 
69 

83 
67 

86 
62 

87. 2 
58.8 

FREEHOLO 

MAX 
MIN 

76 
55 

at, 

60 

69 

60 

76 
49 

72 
59 

79 
60 

87 
59 

78 
92 

72 

43 

77 

43 

84 
50 

91 
61 

89 
69 

93 

63 

96 
67 

96 
69 

95 
69 

95 

71 

95 

70 

87 
59 

85 
56 

88 
60 

91 
62 

92 

68 

87 
67 

84 
67 

89 
69 

87 
69 

84 
67 

85 
64 

85.4 
61.1 

MAIMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

81 
55 

80 
59 

89 
57 

62 

54 

73 
59 

70 
61 

83 
66 

87 
56 

74 
44 

72 
46 

78 
51 

84 
62 

92 
65 

94 
67 

96 
66 

101 
71 

102 
69 

97 
72 

98 
72 

94 
71 

86 
57 

96 
74 

95 
75 

95 
68 

92 
70 

84 
70 

88 
70 

89 
67 

86 
66 

67 
62 

86. 8 
61.1 

WUH   POINT  PARK 

MAX 
MIN 

74 
62 

72 
57 

69 

49 

71 
46 

70 
52 

66 

54 

74 
57 

73 
45 

63 
44 

69 

47 

73 

53 

78 
60 

79 
60 

82 

61 

83 
65 

88 
67 

89 
67 

86 
68 

88 
68 

80 
52 

69 
50 

81 
59 

82 
60 

81 
63 

87 
65 

79 
63 

80 
63 

82 
65 

79 
59 

74 
57 

77.4 
57.6 

KHHTSTOKN  1  N 

MAX 
MIN 

7t 

54 

82 

61 

68 
61 

78 

48 

72 
60 

78 
61 

86 
61 

77 
53 

71 
41 

81 
42 

84 
49 

91 
63 

90 
63 

94 
63 

96 
67 

95 

71 

93 
69 

96 

70 

93 

72 

S3 
59 

88 

55 

88 

57 

91 
51 

93 

70 

91 
67 

84 
68 

90 
69 

88 
69 

84 
67 

86 
63 

86.6 
61.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

78 
52 

86 
59 

69 

58 

73 
52 

70 
61 

77 
60 

86 

60 

69 

51 

72 
41 

78 
41 

81 
44 

91 
64 

90 
61 

93 

64 

97 
66 

100 
67 

96 
67 

99 
68 

94 
71 

82 
56 

88 
50 

89 

58 

91 
52 

92 
68 

88 
67 

81 
67 

88 
70 

87 
69 

85 
68 

86 
66 

85.2 
60.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

74 
99 

75 
60 

67 
60 

67 
51 

73 
62 

79 
98 

82 
56 

62 

64 

71 
50 

69 
49 

76 
57 

87 
65 

81 
68 

80 
67 

89 

69 

93 
74 

93 
76 

88 
76 

90 

73 

80 
63 

79 
60 

79 
65 

78 
67 

85 

71 

80 
70 

75 
70 

80 
68 

79 
71 

81 
69 

81 
68 

78.8 

64.1 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

73 
51 

80 
60 

66 

48 

71 
48 

69 
59 

74 
59 

68 

59 

61 
48 

70 
39 

73 

40 

86 

43 

93 
62 

83 
62 

90 
62 

93 
66 

92 

68 

96 
68 

92 
68 

97 

70 

83 
56 

S3 
51 

82 

53 

86 
58 

89 
67 

85 
66 

81 
67 

88 
59 

85 
68 

86 
66 

89 
63 

82.8 
58.8 

LAieERTVILLE 

MAX 

MIN 

81 
52 

82 
61 

73 
98 

79 
45 

77 
98 

SO 
61 

87 
69 

80 
63 

76 
41 

81 
40 

82 

48 

90 
65 

90 
63 

92 
66 

96 

67 

98 
69 

96 
69 

98 
69 

91 

74 

87 
51 

88 
53 

92 

60 

92 

63 

93 
70 

90 
69 

87 
70 

91 
71 

91 
71 

85 
69 

85 
65 

86.9 
61.6 

LAYTOM  S  tm 

MAX 
MIN 

80 
40 

77 
55 

74 
45 

80 
38 

72 
60 

81 

45 

SO 
62 

71 
44 

78 
35 

87 

30 

89 
43 

87 
69 

92 
94 

90 
60 

93 
64 

93 
55 

93 
65 

96 
64 

88 
65 

62 
48 

85 
46 

90 
45 

89 
55 

94 
65 

87 
66 

86 

64 

88 
65 

86 
66 

82 
62 

83 
58 

84.9 
54.3 

LEESBUR6  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

SO 
5« 

81 
55 

77 
57 

66 

59 

67 
63 

74 
62 

84 
61 

82 

50 

66 

40 

73 
48 

84 
46 

S3 
66 

88 
63 

89 
66 

92 

67 

91 
69 

93 

69 

96 

70 

93 

74 

92 

52 

84 
55 

85 
61 

89 
68 

89 

71 

84 
71 

82 

70 

84 
70 

84 
72 

S3 
66 

87 
60 

83  .4 
62.1 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

78 
51 

79 
59 

79 
56 

72 
46 

79 
96 

77 
96 

82 

60 

84 
46 

67 
42 

76 

40 

81 
54 

86 
66 

90 
63 

91 
64 

93 
66 

96 

69 

99 

70 

98 
70 

98 

70 

92 
50 

81 
52 

90 
56 

89 

59 

89 
56 

94 
68 

89 
68 

84 

70 

89 
69 

88 
66 

B4 
64 

85.8 
60.0 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

69 
54 

75 
60 

65 

57 

68 

54 

67 
59 

72 
60 

86 

59 

62 

50 

70 
44 

70 
46 

79 
51 

89 
63 

80 
67 

84 
64 

87 
65 

90 
70 

94 
70 

89 
72 

92 

73 

80 
63 

78 
59 

SO 
61 

80 
53 

86 
66 

80 
59 

78 
66 

84 
66 

82 
69 

85 
67 

86 
66 

79.5 
61.8 

LONS  VALLEY 

MAX 
MIN 

76 
47 

77 
60 

69 
52 

75 

41 

74 
51 

80 
93 

85 
57 

79 
52 

74 
39 

79 
34 

83 
43 

89 
60 

90 
58 

94 
67 

94 
62 

97 
63 

93 
67 

95 
67 

90 
66 

85 
56 

85 
52 

89 
56 

90 
57 

95 
67 

87 
58 

83 
67 

81 
68 

86 
67 

80 
63 

81 
61 

84.9 
57.6 

NILLVILLE 

MAX 
MIN 

80 
56 

81 
61 

87 
59 

61 

56 

71 
59 

68 
62 

75 
62 

86 
57 

60 

47 

72 

51 

78 

50 

80 
62 

91 
67 

93 
68 

91 
67 

96 
72 

99 
71 

97 
74 

97 
75 

95 
64 

84 
50 

87 
63 

90 
67 

92 
72 

92 
70 

89 
70 

85 
71 

89 
72 

88 
67 

84.6 
63.9 

HOORESTOWN 

MAX 
MIN 

78 
56 

84 
60 

69 

53 

75 
50 

71 
63 

77 
62 

88 
61 

61 
48 

72 

43 

79 

44 

80 
51 

91 
66 

90 
69 

93 

67 

97 
68 

99 

71 

97 
71 

97 

71 

93 

74 

S3 
63 

88 

55 

90 
63 

92 
63 

94 
73 

90 
58 

86 
69 

89 

70 

90 
69 

85 
68 

85 
68 

85.4 
62.4 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

76 
4« 

77 
58 

70 
56 

79 
42 

74 
53 

78 
95 

82 
61 

79 
52 

72 
38 

78 
36 

83 
49 

89 
60 

89 
60 

91 
63 

93 
64 

97 
66 

97 
71 

96 

70 

94 
68 

87 
58 

85 
49 

88 
53 

S8 
55 

91 
67 

87 
56 

87 
67 

87 
68 

87 
67 

84 
65 

80 
64 

S4.7 
98.2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
58 

80 
61 

70 
57 

72 
51 

75 
62 

79 
61 

89 
99 

64 
55 

73 

47 

74 
49 

89 
54 

89 
67 

86 

70 

87 
68 

99 

69 

94 
74 

97 
75 

93 
76 

95 

73 

80 
65 

84 
63 

83 
55 

82 
66 

91 
72 

85 

70 

80 
70 

86 
69 

86 
72 

85 
69 

86 
66 

83.2 
64.4 

NEW  BRUNSMICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

74 
53 

80 
60 

70 
60 

76 

48 

73 
62 

79 
60 

89 

60 

SO 

53 

72 

41 

78 

44 

82 
49 

90 
63 

88 
65 

93 
64 

94 
67 

95 

70 

94 
70 

95 
71 

92 

71 

88 
60 

86 
57 

87 
56 

90 
60 

92 
63 

90 
68 

87 
69 

89 
69 

88 
70 

84 
67 

84 
66 

86.2 
61.3 

NEWTON 

MAX 
MIN 

79 
43 

78 
59 

74 
50 

72 
40 

77 
52 

72 
49 

81 
98 

76 
51 

66 

35 

76 
33 

81 
46 

85 
59 

87 
56 

91 
65 

90 
62 

94 
64 

96 
63 

96 

64 

96 
57 

87 
53 

78 
45 

87 
49 

90 
56 

90 
63 

94 
67 

88 
67 

85 
65 

88 
67 

86 
66 

SO 
61 

84.0 
99.8 

PATERSON 

MAX 

MIN 

77 
54 

79 
56 

80 
58 

72 
48 

77 
58 

79 
67 

80 
61 

S3 
55 

67 

47 

76 

49 

79 

57 

86 
65 

90 
67 

90 
68 

92 
71 

98 

73 

100 
73 

96 
74 

96 

73 

96 
63 

82 
68 

86 
60 

89 
53 

88 
69 

94 
69 

88 

70 

82 
69 

89 
69 

87 
66 

85 
65 

85.3 
62.7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

79 
53 

89 

58 

70 
57 

79 
48 

71 
60 

79 
60 

88 
60 

75 

53 

72 
39 

79 
49 

82 

45 

93 
63 

91 

63 

94 
64 

97 
66 

100 
66 

99 
63 

100 
67 

95 
67 

89 
55 

88 
51 

89 

50 

92 
52 

91 
69 

91 
65 

86 

67 

90 
69 

90 
68 

84 
69 

86 
59 

86.7 
58.8 

PHILLIPSBURS 

MAX 
MIN 

80 
55 

89 
62 

79 
56 

76 
46 

75 
55 

SO 
5B 

86 
66 

85 
53 

76 

47 

79 

41 

81 
50 

89 
69 

88 
62 

90 
66 

93 
67 

95 
68 

98 
59 

95 

70 

89 

70 

87 
57 

84 
53 

88 
58 

89 

70 

87 
71 

89 

70 

90 
68 

90 
70 

88 
69 

90 
68 

81 
62 

86.1 
61.9 

PLAINPIELD 

MAX 

MIN 

78 

54 

80 
61 

71 
59 

78 
46 

75 

57 

80 
57 

86 
57 

72 
63 

75 
40 

79 
43 

84 
48 

89 
65 

88 
66 

93 
66 

99 
67 

97 

71 

95 
70 

96 

70 

93 
71 

82 
61 

86 
54 

88 
57 

88 
60 

93 

70 

88 
68 

82 
69 

88 
5S 

87 
69 

82 
67 

84 
63 

86.0 
60.9 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

71 
55 

73 
63 

79 
59 

61 
56 

70 
59 

67 

61 

72 
69 

84 
57 

60 
45 

69 
94 

72 
46 

77 
60 

89 
64 

82 
69 

83 
67 

87 
69 

90 
69 

91 
69 

92 

73 

94 
66 

84 
55 

94 
66 

94 
70 

94 
71 

86 
68 

86 

71 

85 

71 

85 

69 

83 
67 

86 
62 

81.3 
62.9 

RI06EFIELO 

MAX 
MIN 

79 
53 

79 
60 

74 
55 

77 
49 

76 
58 

82 
58 

84 
57 

68 
93 

79 
46 

81 
45 

86 
55 

88 
66 

90 
68 

93 
67 

94 
68 

97 
71 

95 
72 

95 

71 

93 

73 

79 
53 

87 
56 

89 
61 

89 

64 

94 
72 

89 

70 

79 
69 

88 
59 

88 
72 

84 
68 

84 
69 

85.3 

62.9 

\   following   Statli 

56    - 


1 

Al 

l,Y 

1 

h.^ 

1H 

^H 

A  1 

III 

■JKI 

"> 

NEW  JERSEY 

Table  5 -Continued 

JUNE  1957 

Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

S 

C 

7 

G 

9 

10 

" 

I?, 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

RUNYON 

MAX 
MIN 

82 

SO 

84 

58 

79 

54 

77 
42 

81 
50 

82 
52 

89 

61 

77 

56 

79 

44 

82 
42 

B4 

40 

95 

62 

93 

58 

94 

62 

99 
65 

99 
67 

105 
68 

loo 

67 

99 
68 

88 

56 

92 
56 

00 
58 

93 

63 

94 
62 

«0 
62 

85 
67 

«4 
66 

93 
66 

S4 
67 

87 
62 

98>3 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

69 
57 

71 
64 

72 
59 

69 

55 

70 
62 

76 

60 

87 
59 

77 
59 

78 
53 

77 
56 

81 
56 

91 
65 

85 

67 

85 
67 

88 
65 

88 
62 

94 
73 

95 
74 

96 

70 

79 
66 

78 
69 

78 
69 

84 
67 

88 
72 

84 
70 

80 

70 

82 
67 

83 
70 

81 
71 

83 
62 

81.6 
»4.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

80 
50 

80 
61 

72 
59 

78 

45 

77 
56 

82 
61 

88 
63 

79 
54 

76 
39 

83 
39 

85 
47 

93 
66 

93 
62 

99 
66 

96 

99 
69 

98 
71 

98 
69 

93 
73 

83 
57 

90 
52 

92 
66 

93 
62 

94 

70 

90 
67 

8« 

70 

90 
69 

02 

70 

86 
67 

85 
61 

87.5 
60.4 

SUSSEX  3  N 

MAX 

MIN 

79 
44 

78 
48 

69 

50 

74 
40 

76 
46 

72 

47 

80 

50 

79 

48 

68 

37 

76 
35 

80 
40 

84 

54 

8S 

55 

91 
62 

90 
64 

93 
63 

95 
64 

94 
64 

96 
67 

88 
55 

76 
46 

36 

61 

89 
56 

87 
60 

94 
66 

86 
66 

85 
66 

88 
67 

85 
63 

80 
58 

83.4 
54.3 

TRENTON  2 

MAX 
MtN 

79 
56 

83 
62 

73 

58 

75 
49 

63 

81 
62 

87 
63 

67 
52 

75 

45 

81 
47 

83 

53 

92 
65 

92 
68 

94 
69 

97 
70 

98 
74 

97 
72 

98 

74 

94 

74 

81 
62 

87 
60 

90 
64 

93 
65 

93 
73 

89 
69 

86 

70 

90 
72 

89 
71 

84 
68 

86 
66 

S«.3 
63.9 

TRENTON  KB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
56 

82 

61 

69 

57 

73 
53 

72 
64 

78 
62 

85 
60 

60 
51 

71 
44 

79 
50 

85 
55 

90 
66 

90 
71 

92 
69 

96 
69 

99 
75 

95 

73 

96 
76 

92 

71 

80 
64 

88 
63 

89 
65 

90 
65 

90 
74 

88 

70 

84 

70 

88 
71 

72 

84 
69 

83 
67 

84.4 
64.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CANOE  BROOK 
PLEASANTVILLE  1  N 
RUNTON 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
VAX 
KIN 

8 

.24 
31 

.06 

18 

.09 
24 

.19 

5 

.22 
34 

.30 

4 

.07 
39 

.11 

5 

.10 
6 

.24 

.07 
3 

.03 
12 

.18 

.19 

4 

.12 

15 

.19 

.20 
3 

« 
38 

.18 

.04 
9 

• 
17 

.20 

.09 
31 

.32 
33 

.25 

.28 

11 

.32 
33 

.13 

.23 

8 

.27 
60 

.23 

.13 

10 

.19 
36 

.19 

.23 

8 

.22 
21 

* 

.19 

7 

.22 
30 

.57 

3 

.23 
30 

.35 

.39 
5 

.15 
15 

.11 

* 
9 

.33 
8 

.14 

.43 
8 

.27 
43 

.22 

.26 
18 

.28 
28 

.24 

.17 
10 

.35 
44 

.23 

.16 
5 

.15 
22 

.13 

.15 
24 

.27 
24 

.14 

.14 

1 

.25 
48 

.16 
5 

.14 
53 

.20 
8 

.20 
49 

.50 

.12 

5 

.17 
7 

.14 

.13 
7 

.26 
39 

.10 

.17 
29 

.24 

72 

.37 

.10 
14 

.30 
63 

.11 

B5.08 
285 

6.00 
974 

5.80 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION 

Day  of  month 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

HEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  CMDER  SOD 

1  INCH 

HAX 

82 

82 

77 

84 

75 

82 

88 

64 

82 

87 

93 

92 

91 

78 

94 

95 

95 

97 

98 

93 

94 

98 

95 

102 

89 

81 

91 

87 

95 

87 

88.6 

MIN 

58 

63 

58 

55 

62 

64 

64 

57 

52 

53 

58 

65 

66 

68 

70 

73 

73 

73 

72 

67 

63 

64 

67 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

67 

65.5 

2  INCHES 

MAX 

71 

72 

70 

74 

70 

74 

77 

66 

72 

75 

78 

79 

81 

84 

85 

86 

87 

87 

86 

81 

83 

85 

85 

88 

84 

80 

84 

82 

80 

79 

79.5 

MIN 

60 

63 

61 

58 

63 

64 

65 

59 

55 

56 

60 

66 

67 

69 

70 

74 

73 

74 

74 

69 

66 

67 

69 

73 

73 

73 

73 

74 

72 

69 

66.9 

4  INCHES 

MAX 

70 

71 

70 

72 

69 

73 

74 

67 

71 

74 

76 

78 

79 

82 

83 

84 

86 

86 

84 

80 

81 

84 

83 

86 

82 

79 

83 

80 

78 

77 

78.1 

MIN 

61 

63 

62 

59 

63 

64 

65 

60 

56 

52 

61 

66 

67 

69 

70 

74 

73 

74 

75 

70 

67 

68 

70 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

69 

«7.4 

8  INCHES 

HAX 

65 

66 

65 

66 

66 

67 

69 

68 

65 

67 

69 

70 

72 

73 

76 

77 

78 

78 

78 

76 

75 

76 

77 

78 

77 

76 

77 

76 

75 

74 

72.4 

MIN 

62 

64 

63 

61 

64 

64 

65 

64 

61 

60 

63 

66 

68 

68 

70 

72 

73 

73 

74 

72 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

70 

68.2 

16  INCHES 

MAX 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

65 

65 

63 

63 

64 

66 

67 

68 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

68.4 

MIN 

61 

62 

62 

61 

62 

62 

63 

63 

61 

61 

62 

64 

65 

66 

67 

89 

70 

71 

72 

71 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

66.7 

32  INCHES 

MAX 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

63 

63 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

62.9 

MIN 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

63 

63 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

62.1 

Measured  under  Kentucky  Blue^ass . 


S««   refer«nc«   BOtvs   folloalnc  Station   Ind«i 
-    57    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

ATLANTIC  CITY  WB 

1 

0 

70 

183 

524 

605 

1019 

721 

701 

394 

173 

29 

4420 

4741 

AUDUBON 

1 

1 

110 

229 

955 

704 

1088 

742 

692 

324 

112 

14 

4572 

BELLEPUAIN 

0 

3 

100 

196 

479 

635 

1029 

714 

680 

312 

124 

19 

4291 

BELVIDERE 

10 

2 

94 

257 

638 

851 

1203 

819 

742 

380 

124 

10 

5130 

BOONTON  2  SE 

14 

13 

190 

369 

69* 

879 

1233 

873 

804 

433 

217 

34 

5719 

BRIOGETON  1  NE 

0 

5 

226 

557 

719 

751 

354 

116 

12 

BURLINGTON 

3 

1 

90 

192 

527 

698 

1080 

735 

697 

319 

90 

4 

4436 

CANOE  BROOK 

13 

14 

153 

354 

616 

896 

1230 

860 

758 

407 

230 

25 

5516 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

64 

138 

455 

579 

692 

301 

126 

11 

CHARLOTTEBURG 

29 

50 

246 

466 

716 

918 

1294 

935 

890 

486 

271 

78 

63  79 

CHATSWORTH  5  S 

552 

691 

CLAYTON 

2 

11 

114 

231 

524 

687 

1075 

725 

697 

327 

109 

9 

4511 

ELIZABETH 

5 

1 

111 

229 

547 

769 

1141 

785 

722 

351 

123 

10 

4790 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

11 

10 

166 

310 

649 

834 

1230 

785 

815 

391 

166 

31 

5398 

FLEMIN6T0N  1  NE 

9 

e 

162 

327 

638 

808 

1204 

837 

776 

396 

154 

23 

5342 

FREEHOLD 

6 

6 

119 

250 

598 

746 

1139 

779 

749 

349 

142 

14 

4857 

HAMMONTON  2  NNE 

1 

5 

105 

277 

536 

691 

1092 

746 

658 

325 

129 

HIGH  POINT  PARK 

1019 

1504 

1029 

1003 

574 

332 

HIOHTSTOWN  1  N 

9 

6 

129 

269 

969 

744 

1144 

792 

754 

360 

145 

14 

4941 

INDIAN  MILLS  2  W 

3 

7 

133 

284 

983 

739 

1136 

768 

752 

330 

160 

23 

4934 

JERSEY  CITY 

i: 

5 

138 

275 

981 

788 

1162 

812 

742 

404 

164 

24 

5107 

LAKEWOOD  2  ENE 

7 

18 

148 

315 

618 

779 

424 

218 

45 

LAMBERTVILLE 

7 

2 

136 

287 

694 

771 

1145 

809 

752 

369 

137 

15 

5024 

LAYTON  3  NW 

21 

19 

204 

417 

7S1 

978 

1339 

934 

856 

453 

202 

44 

6216 

LEESBURG  STATE  FARM 

1 

7 

116 

244 

539 

656 

1088 

794 

713 

321 

108 

20 

4603 

LITTLE  FALLS  1  E 

10 

5 

130 

313 

595 

813 

1189 

814 

754 

390 

157 

23 

5193 

LONG  BRANCH 

6 

8 

134 

253 

552 

717 

1129 

793 

734 

425 

195 

37 

4983 

LONG  VALLEY 

1« 

26 

178 

319 

660 

862 

1239 

854 

798 

427 

208 

36 

5626 

MILLVILLE 

296 

121 

22 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

7 

112 

236 

519 

623 

750 

MOORESTOWN 

S 

4 

132 

267 

584 

726 

1102 

778 

727 

372 

159 

26 

4882 

MORRIS  PLAINS 

12 

16 

163 

318 

635 

848 

1222 

840 

780 

405 

166 

31 

5436 

NEWARK  WB  AIRPORT 

9 

2 

117 

244 

565 

767 

1140 

799 

705 

367 

132 

17 

4860 

5262 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

9 

9 

124 

259 

575 

765 

1147 

797 

743 

363 

138 

16 

4941 

NEWTON 

27 

33 

224 

427 

741 

952 

1308 

923 

862 

465 

254 

49 

6269 

PATERSON 

9 

3 

124 

267 

563 

781 

1152 

791 

746 

372 

154 

17 

4«79 

PEMBERTON  3  E 

4 

7 

113 

244 

535 

701 

1121 

752 

733 

349 

145 

18 

4722 

PHILLIPSBURQ 

9 

3 

94 

986 

800 

1184 

790 

719 

352 

137 

12 

PLAINFIELD 

9 

7 

130 

261 

593 

791 

1152 

807 

739 

376 

147 

16 

5028 

PLEASANTVILLE  1  N 

1 

9 

105 

227 

598 

722 

1130 

776 

790 

372 

30 

RIOGEFIELD 

11 

3 

134 

269 

615 

814 

1177 

820 

737 

377 

142 

10 

5105 

RUNYON 

3 

10 

119 

309 

599 

796 

1155 

789 

737 

356 

190 

14 

5047 

SANDY  HOOK  LBSTA 

5 

3 

77 

213 

723 

1105 

790 

728 

108 

5 

SOMERVILLE 

11 

1 

141 

272 

604 

794 

1189 

835 

757 

379 

149 

14 

5146 

SUSSEX  3  N 

20 

13 

197 

J«0 

740 

990 

1337 

946 

893 

494 

263 

98 

6311 

TRENTON  2 

e 

2 

111 

241 

967 

1101 

779 

705 

359 

129 

14 

TRENTON  WB  CITY 

8 

2 

123 

240 

965 

728 

1115 

783 

713 

364 

133 

19 

4793 

5068 

Table  2,  3,  5: 


Mlllvllle  Airport 


CORRECTIONS 
MONTH:   AUGUST  1956 


MONTH:   DECEMBER  1956 
DELAYED  DATA 


ANNUAL:  1956 


MONTH:   FEBRUARY  1957 


Tenperature  departure  fron  long-tern 
means  should  be  -  1.7 


Temperature  departure  from  long-term 
means  should  be  -  0.6 


Data  published  as  MlllTllle  should  be 
Mlllvllle  Airport 


August  temperature  departure  from  long- 
term  means  should  be  -  1.7 


Essex  Fells  Serv  Bldg 


Average  maxlnum  temperature  should  be 
44.4;  average  minimum  temperature  29,3; 
average  temperature,  36.9;  total  degree 
days  785. 


Essex  Fells  Serv  Bldg 


MONTH:   MARCH  1957 


Maximum  temperature  for  the  25th  should 
be  49;  minimum  temperature  for  the  26th 
should  be  40;  average  maximum  temperature 
should  be  44.4;  average  minimum  tempera- 
ture should  be  29.3 


Phlllipsburg 


Maximum  temperature  on  the  30th  should 
be  53;  31st,  53;  minimum  temperature  on 
the  30th  should  be  37 


See  Reference  Notes  Folloving  Station  Index 
-  58  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 

NEW    JERSET 
DELAYED   DATA 

Temperature 

Precipitation 

<   1 

•>    E 

2   i 
>    ^ 
<  2 

1 

< 

1-32 

a  1  s 

0}    a    nj 
Q  u.  H 

1 
X 

1 

.3 

1 

>- 

1 

No  ol  Days 

1 

ae  1 

a 
g 

6 

1 

Snov 

/,  Sleel 

No  ol  Days 

Station 

Max 

Min 

1 

1^ 
Q    o 
X  O 
I     0 

a 
8 

2 
o 

2 

o 

11 

sJ 

s3 

o2 

DECEMBER   19S6 
MILLVILLE   AIRPORT 

53.911 

35.011 

44.  SH 

71 

8 

15 

31 

625 

0 

0 

0 

3.84 

.86 

16 

T 

0 

8 

4 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Steiioo 

DsyofMontli 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

DICmBn  1956 
■IU.TILLI   IIBPORT 

T 

.19 

.20 

.04 

.S3 

.80 

.96 

T 

.31 

T 

.73 

.05 

T 

.05 

T 

.19 

3.84 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

DECEMBER  1956 
■ILLTILLE  AIBPOBT 

MAX 
HIN 

46 
19 

58 
28 

59 
33 

56 
45 

66 
45 

71 
56 

67 
21 

45 
30 

56 
39 

61 
46 

62 
48 

57 
40 

54 
39 

51 
44 

51 
28 

45 
28 

54 
42 

55 
42 

55 
40 

51 
24 

39 
24 

44 
27 

51 
36 

40 
15 

53.9 
35.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSET 
DELAYED   DATA 


STATION 

Day  of  month 

< 

AND 
DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULY    1956 

NEW   BRUNSWICK   EXP   STA 

MEASURED   UNDER   SOD 

1    INCH 

MAX 

87 

86 

87 

73 

67 

65 

79 

82 

78 

81 

S3 

82 

80 

81 

82 

74 

80 

85 

77 

74 

67 

77 

84 

75 

83 

87 

83 

86 

84 

75 

83 

80.2 

HIN 

65 

71 

71 

67 

63 

62 

64 

67 

71 

69 

69 

66 

67 

68 

65 

67 

65 

65 

64 

65 

65 

64 

69 

69 

66 

68 

71 

72 

69 

64 

64 

66.8 

2    INCHES 

MAX 

81 

81 

82 

72 

67 

64 

76 

78 

76 

78 

80 

78 

75 

77 

77 

72 

77 

80 

73 

72 

67 

74 

79 

74 

80 

83 

81 

82 

81 

78 

79 

76.8 

MIN 

66 

70 

71 

68 

63 

63 

64 

67 

71 

70 

67 

67 

68 

69 

66 

68 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

69 

70 

67 

69 

71 

73 

70 

65 

65 

67.5 

4    INCHES 

MAX 

79 

79 

80 

73 

68 

64 

73 

76 

75 

77 

78 

76 

74 

76 

76 

72 

76 

79 

73 

71 

67 

72 

78 

73 

78 

81 

79 

SO 

79 

76 

78 

73.4 

MIN 

67 

71 

71 

68 

64 

63 

64 

67 

70 

70 

67 

68 

68 

70 

66 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

69 

70 

68 

69 

72 

74 

70 

67 

66 

67.9 

8    INCHES 

MAX 

73 

74 

74 

73 

68 

65 

69 

71 

72 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

71 

70 

69 

69 

73 

72 

75 

75 

75 

76 

75 

73 

73 

71.8 

MIN 

68 

70 

71 

69 

65 

64 

64 

67 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

67 

66 

68 

70 

68 

69 

72 

73 

72 

69 

68 

66.5 

16    INCHES 

MAX 

69 

70 

71 

71 

69 

66 

66 

68 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

69.1 

MIN 

67 

68 

69 

69 

66 

65 

64 

66 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

67 

66 

67 

69 

68 

69 

70 

71 

71 

70 

69 

68.0 

32    INCHES 

MAX 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

65 

66 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

65.5 

MIN 

64 

64 

64 

65 

65 

64 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

87 

67 

.    J 

67 

64.6 

Measured   under  Kentucky  Bluegrass. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


HEW  JERSEY 
JUNE  1957 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JUNE  1957 


laollnes  are  dravn  through  points  of  approxlaately  equml  values.   Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  I>reclpltatlon  Data". 
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LAKEWOOD  2  ENE 
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HARREN 
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0M7   SOMERSET 
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0927  SOMERSET 
SUSSEX 
02a  CUMBERLAND 
BURLINGTON 
SUSSEX 

ESSEX 
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ESSEX 
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M«    CAMDEN 


County 


512 

582    PASSAIC 

ago  MORRIS 

998  BURLINGTON 
708  GLOUCESTER 

740  NUNTERDON 
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3102  CUMBERLAND 
Slfil 

3291  GLOUCESTER 
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BERGEN 
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SUSSEX 


BURLINGTON 
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HUDSON 
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SUSSEX 
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2  39  M 
1  »  37 
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40  M 
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2  41  09 
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30  28 

38  ^6 
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2  39  42 
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2  41  18 

10  hO  le 
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2  41  19 
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8  kl  06 
10  ^0  33 
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74  57 
74  39 
74  24 

74  33 

74  47 

75  12 
74  53 

74  30 


74  23 

74  32 

75  06 

74  55 

75  30 
74  14 
74  12 
74  18 

74  51 

75  10 

74  17 

75  07 
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<OHN    L.    RAOCLIFFE 
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MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILTON 

HOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  W6  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  Sit 
NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPS8URG 
PHILLIPSSURG  BRIDGE 
PLAINFIELO 
PLEASANT  RUN 


RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX  3  N 
SWEDESflORO  9  NW 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  2 

•TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON  2  SW 
VINE LAND 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WATCHUAG 

WERTSVILLE 
«WESTFIELD 
WOOOCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 

CLOSED  STATIONS 

MILLVILLE  AIRPORT 


BURLINGTON 

LANTIC 
BERGEN 
CUMBERLAND 


BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 


HUNTERDON 

ESSEX 

PASSAIC 

INGTON 
WARREN 
RREN 
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40NM0UTH 
SOMERSET 
40RRIS 
'J  ION 

SUSSEX 
GLOUCESTER 

OCEAN 
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HERCER 

lERCER 
OCEAN 

CUMBERLAND 
SSAIC 


CUMBERLAND 
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30  27 
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hi    01 


39   47 
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to    57 


■•0    13 
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39    20 
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>  weather  bureau  : 
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newark  water  dept 

a.  coughlin 

ty  engineer 

.  del  vecchio 
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5EWAGE  DISPOSAL  PLT 
joint  toll  8HDGE  COM 
.  PEARSON 
H.    BERRYMAN 
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CIT 


WTR    I 


I,  WATER  COMM 
S.  COAST  GUARD 
E.  HAVER 
:SEY  CITY  D  P  W 
I.  OEPT  OF  CONS 

CE  B.  STANTON 
SUN  OIL  CO 
lOBERT  F,  SNYDER 

t  ERVEY 

«  R I  STOW 

.    WEATHER    BUREAU    , 
/ERNON    W.    MOTT 
STATE    HOME    FOR    WOMEN 
KATER    SUPPLY    COMM 
30NNIE    BURN    SAN. 

ROBERT    M.    MANNERS 
:iTY   ENGINEER 
iACKENSACK    WATER    CO 
ifOOOROW    W.    HALTER 


2    3    5    ( 
2    3    9 
2    3    9 


INAC       2/96 


.IRPORT  MANAGER  ILOSED      3/57 


t      1-COASTAL;      2-DILAWAU;      3-OBUT  BGC  HARBOB;      4-HACIXRSACK;      S-HITOSOR:      6-IUDBICB;      T-HOLLICA;      S-PASSAIC;      ft-RABWAT;      10 

UnaERCS   HOTSS 
cllMkte   of  Ne«  JerB«7   bat   be   obtained   b;  writing   to   the   State   Clljutologlat   At   ffeatlier    Bureaa   Of: 


11~B0CUWAT 


o   General   Delivery,    Trentoi 


Mew  Jeraer, 


rigarea  and  letters  following  tbe  station  naae,  auch  aa  12  S3V,  Indicate  dlatance  In  allea  and  direction  from  the  poat  office. 

Delayed  data  and  correctlona  will  be  carried  onlr  in  tbe  June  and  Deceaber  isaues  of  thla  bulletin. 

■onthly  and  •eaaonal  anowfall  and  beating  degree  daya  for  the  preceding  12  aooths  will  be  carried  In  the  June  laaue  of  this  bulletin. 


Statloi 

Dlvlal< 

Dnleaa 

are  the  sm 


I  appearlDg  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  i 
IS.  as  used  in  Table  2,   becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 


eluded  in  this  isi 


*F,  precipltfttiOD  and  evaporation  In  inches,  and  wind  aoTeaent  in  allea, 
I  otherwise  ahown  bj   footnote  following  Table  6.   Haa  aad  Hin  Id  Table  6  i 


Honthly  degree  day  totals 
efer  to  eatre»es  of 


■  represent  observati' 


Vater  e<[uiTaleBt  values  published  In  Table  7  are  the  wate: 
obaerTationa;  consequently  occasional  drifting  and  other  i 
is  Measured  at  aelected  atatlona  when  two  or  aore  inches  ■ 


I  of  Snowfall 


I   Tables   2   and   7,    and   in   tbe   t 


ilvalent    of   snow,    sleet   or  : 

IS   of   local   Tariability   in  1 
lOv  are   on    the   ground. 

iwfall  table,    include  snow  i 


Entries  of  i 


I  ground  in  Table  7  Is  i 


I  tiae  for  all  except  Teather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  static 
I  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  bj  no  entry. 


,  the  record,   fate: 

I  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

The  Station  Index  lists  obserration  tiaes 

IS  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.a. ,  B.S.T 
Consult  the  annual  issue  of  this  publlcat 


In  the  standard  of  tiae 


I  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  i 


recorder  stations.   These  i 


that 


Ko  record  in  Tablea  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5,  Is  indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  Issue  of  this  publication  for 

precipitation  totals. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  alnnte  wind  speed. 

Aaount  Included  In  following  asasureaent,  tiae  <l 

Gage  is  eqnippsd  with  a  windshield. 

Theraoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter 

on  tbe  roof  of  a  building. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

Adjusted  to  a  full  aonth. 

In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indlcatei 

"Hourly  Precipitation  Data". 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  eatlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 

One  or  aore  days  of  record  slsslng;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  aisslng.   See  Table  9  for  detailed  dally 

stations,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

Aaoonts  fro«  recording  gage  (Thsse  awmnts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data" 

Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeaaure. 

Includes  total  for  prwious  aonth. 


erpolated  aontbly 


,tioas  are  processed  for  special  purposes  and  are  published 


Degree  day  data.  If  carr: 


laforaatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  19SS  aay  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  si 
publication  aay  tw  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docoaents.  Governasnt  Printing  Office,  lashington  25,  D.  C.  for  IS  cents.  Siallar  Inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  i 
aay  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmtologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents. 


MTRC.,  Ashevllle,  R.  C. 


See  Page  58  for  Correetloos 
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ASHEVILLE:  1957 


NEW  JERSEY  -  JULY  1957 
WEATHER  SUUHARY 


GENERAL 

Severe  drought  conditions  prevailed  during  the 
month,  and  temperatures  averaged  mostly  near 
seasonal  but  several  days  on  which  maximum 
readings  were  unusually  high  contributed  to  the 
drought  damage. 

All  division  temperature  averages  for  the  month 
showed  departures  from  long-term  means  that 
were  less  than  1"    (-0.9°  in  the  Northern  Divi- 
sion to  +0.6"  in  the  Coastal  Division).   A  large 
percentage  of  the  stations  reported  maximum 
readings  that  equaled  or  exceeded  100°,  but  top 
honors  went  to  Rimyon  with  106*  on  the  22nd. 
Nearly  all  stations  in  the  State  recorded  their 
low  for  the  month  on  the  3rd,  with  a  36°  reading 
at  Layton  3  NW  being  lowest  closely  followed 
by  38°  at  Charlotteburg. 

The  precipitation  averages  for  all  divisions 
were  deficient  from  long-term  means  by  more 
than  two  inches.   All  stations  for  which  com- 
parative data  are  available  had  quite  note- 
worthy minus  departures.   The  monthly  totals 
ranged  from  0.31  inch  at  Atlantic  City  WB  to 
4.89  inches  at  High  Point  Park,  while  the 
greatest  amount  on  one  day  was  2.01  Inches  at 
Jersey  City  on  the  13th.   Atlantic  City  WB 
reported  a  total  of  3.61  inches  for  May,  Jume 
and  July,  which  was  the  lowest  total  for  these 
three  months  on  record.   A  total  of  4.92  inches 
for  these  three  months  at  Newark  was  reported 
as  the  lowest  for  that  period  since  1843,  and 
at  Trenton  a  total  of  4.10  inches  for  these 
three  months  was  the  least  for  that  period 
since  records  began  in  1865. 

The  percentage  of  possible  sunshine  was  well 
above  average  at  Atlantic  City  and  slightly 
above  at  Trenton,  while  daytime  cloudiness  was 
just  slightly  more  than  average  at  Atlantic 
City  and  somewhat  less  than  average  at  Newark 
and  Trenton. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  during  July  fluctuated  rather 
frequently,  but  for  most  of  the  month  daily 
departures  were  not  of  noteworthy  significance. 
There  were  two  warm  periods  which  were  somewhat 
unusual,  the  4th-5th  and  20th-22nd.   Some  sta- 
tions reported  departures  from  the  long-term 
mean  on  some  of  these  days  that  were  10°  or 
more.   There  were  many  stations  in  the  State 
that  reported  maximum  temperatures  of  100°  or 
above  during  the  20th-22nd  period.   Minimum 
readings  for  the  month  were  reported  from  most 
stations  on  the  3rd  with  readings  in  the  40 's 
at  about  one-half  of  the  stations  in  the  State. 

Precipitation  in  July  was  quite  deficient  in 
all  areas  of  the  State.   Measurable  amounts  of 
rainfall  which  occurred  as  a  result  of  showers 
and  thunderstorms  were  mostly  in  the  light 
category  and  furnished  little  relief. 

WEATHER  EFFECTS 

Reports  received  indicated  that  field  corn  was 
heavily  damaged  in  all  areas  of  the  State  by 
severe  drought  conditions.   Most  fields  were 
stunted  at  the  critical  silking  stage  and  a 
high  percentage  of  plants  failed  to  start  ears. 


Wh'sat  yield  was  slightly  smaller  than  last 
year.   Oats  showed  the  lowest  yield  per  acre 
and  production  since  1947.   Soybeans  were  also 
damaged  by  drought  conditions.   Most  hay  fields 
have  furnished  only  one  cutting  to  date  and 
prospects  for  later  cuttings  declined  further 
during  July.   Production  of  potatoes  and  sweet 
potatoes  Is  expected  to  be  less  than  last  year. 

Early  variety  apples  sized  fairly  well,  but 
later  varieties  were  retarded  by  the  continued 
dry  weather.   The  dry  weather  favored  insect 
and  disease  control.   Heavy  set  and  continued 
dry  weather  limited  the  size  of  peaches;  however, 
growers  have  been  able  to  maintain  a  good  spray   j 
cover.   Grape  crop  prospects  declined  and  the 
yield  of  most  vegetable  crops  was  adversely 
affected  by  the  prolonged  drought. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

On  the  afternoon  of  the  27th  two  boys  were  killed 
when  struck  by  a  bolt  of  lightning  while  playing 
in  woods  near  their  home  in  Roselle  Park  in 
north  central  Union  County. 

In  northern  Camden  County  and  adjacent  portion 
of  Burlington  County  during  mid-afternoon  of  the 
28th  wind  blew  down  the  tent  of  a  summer  theater, 
also  blew  down  trees  and  disabled  power  and 
communication  lines.   Driving  rain  flooded  some 
streets  and  highways,  stalling  traffic.   Light- 
ning set  fire  to  one  home  and  tore  hole  in  the 
roof  of  another.   In  southwestern  Union  County 
on  the  afternoon  of  the  28th,  the  roof  of  a  home 
was  damaged  by  a  lightning  bolt. 

On  the  31st  in  the  late  afternoon  in  eastern 
Monmouth  County,  trees  and  utility  poles  were 
blown  down,  an  electrical  substation  and  two 
homes  were  struck  by  lightning  and  heavy  rains 
flooded  streets  and  highways.   An  isolated  thun- 
derstorm struck  Clementon  Borough  in  Camden 
County  on  the  afternoon  of  the  31st.   Winds  were 
estimated  to  have  reached  75  mph  or  higher  in 
gusts.   Several  buildings  were  partially  unroofed 
and  plate  glass  windows  were  blown  out  of  three 
business  establishments.   Several  trees  were 
uprooted.   Lightning  struck  one  large  tree,  the 
top  of  which  fell  on  a  private  residence.   Heavy 
rain  damaged  the  interior  of  unroofed  buildings, 
and  also  those  buildings  with  windows  blown  out. 
Damage  by  rain  also  occurred  in  private  homes. 
Three  persons  were  injured  in  an  amusement  park 
by  flying  debris.   One  home  was  struck  by  light- 
ning, with  minor  damage  by  fire  as  a  result. 

FLOODS 

None  reported  on  rivers.   The  U.  S.  Geological 
Survey  reported  that  streamflow  continued  to 
decline  especially  in  the  southern  half  of  the 
State  where,  at  the  key  station  Great  Egg  Harbor 
River  at  Folsom,  it  dropped  to  25.7  cfs  for  the 
month  -  slightly  less  than  the  previous  minimiun 
in  September  1931.   Water  levels  in  wells  con- 
tinued to  decline  at  a  greater  than  average  rate 
and  in  some  observation  wells  reached  new  low 
levels  for  July. 

Franklin  W.  Long,  Climatologlst 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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.99       .04 

T           .08 

■  16 

.11       .31 

RINGWOOD 

3.06 

.48 

.35 

T 

.22 

T 

.90      .35 

.07 

.55 

.06      .10 

T         . 

RUNYON 

1.07 

20 

.23       .08 

.18 

.08 

■  18 

.12 

SANDY   HOOK    LBSTA 

2.4S 

.19 

.98 

.14 

•  01 

1.53    . 

SOPIEtVILLE 

1.36 

.31 

•10      .92 

.03 

SPLIT    ROCK   POND 

1.73 

.11 

.40 

.02 

.19 

.32       .22 

.09 

.22       .11 

.05    . 

SHSSEX    3    N 

3.54 

.09 

.35 

.04 

.23 

.03 

.43    1.08 

.06 

T 

.03 

.62       .98 

SVEDESBOm   i   NW 

1.72 

.39 

.00 

.13 

.96 

.15 

TOIS   RIVER 

1.34 

.43 

.27 

.03 

.23 

■  15 

.05 

.18     . 

TRENTON    2 

1.67 

.06 

.52 

.04 

.04 

.34 

.67 

T          . 

TRENTON   WB   CITY                     R 

1.23 

T 

T 

.20 

.27 

T 

.01       .01 

.25 

.49 

T          . 

TUCKERTON 

.40 

.2* 

.14 

VINELAND 

1.10 

.M 

.45 

.31 

WANAQUE    RAYMOND  DAM 

1.90 

.21 

.30 

T 

.M 

.27      .49 

.05 

.19      .09 

.14     . 

WERTSVILLE 

.90 

.09 

.02 

.» 

.«1 

.22 

.00 

.15 

.04 

WESTFIELD 

1.50 

.03 

•  1« 

••> 

•           .79 

.09 

.45 

WOODCLIFF    LAKE 

2.88 

.26 

.10 

.02 

.90 

.10 

.20 

1.30 

WOODSTOWN    i    WSW 

.90 

.02 

.62 

.35 

.01 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
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Number  of  days  with  precipitation 

°  «  ® 

u    S    n 

£  8.1 

1 

Staiioo 

O" 

.a 

1 

f  §1 

ill 

o.'.a  a 

< 

Jl 

J2 
o      1 

a     J 

li 

o  H 
o  « 

a 

O  H 

o  w 

0. 

H 

o 

i 

3 

1 
o 

g 
k 

O) 

at 
I 

4 

N  a 

1 

«  8  - 
111 

ATLANTIC  CITY  WB 

- 

- 

14.2 

29 

s 

21+ 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

8 

82 

5.4 

LONS  BRANCH 

s 

17 

12.2 

28 

N 

24 

- 

75 

SStf 

57 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

84 

5.0 

NEIARK  WB  AIRPORT 

sw 

13 

9.8 

27++ 

WNW 

1+ 

65 

87 

44 

51 

4 

4 

1 

2 

0 

0 

11 

- 

5.5 

TRENTOK   WB    CITY 

- 

- 

8.4 

26 

3 

26 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

10 

71 

5.3 

t  12:00   Noon 
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Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
JULY    1957 


Day 

Of 

Month 

i^ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

80 
66 

81 
60 

75 

61 

85 
66 

92 

67 

82 
65 

78 
66 

81 
69 

68 
57 

60 
69 

61 
52 

79 
56 

74 
69 

83 
69 

63 
72 

76 
62 

76 
55 

78 
67 

81 
67 

83 
69 

83 

73 

86 

74 

80 
67 

73 

68 

75 
63 

76 
69 

79 
59 

79 
70 

77 
71 

79 

70 

79 
69 

80.1 
67.4 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

81 
66 

82 
59 

89 
51 

95 
66 

95 

78 

89 
64 

91 
55 

92 

64 

91 
58 

81 
65 

84 
56 

90 
67 

66 

70 

92 
72 

68 
56 

85 
50 

89 
61 

92 
61 

92 
52 

96 
56 

103 
70 

102 
76 

33 
71 

64 
63 

87 
53 

67 
63 

66 

65 

33 
65 

90 
65 

96 

71 

92 

70 

89.5 
65.3 

BELLEPLAIN 

MAX 

MIN 

84 
62 

80 
48 

89 
46 

97 
68 

95 
75 

89 
55 

90 
60 

94 
60 

91 
55 

84 
52 

81 
50 

92 

68 

92 
69 

95 
72 

69 
57 

84 
68 

83 
52 

85 
54 

90 
54 

95 
62 

100 
70 

101 
74 

95 

70 

61 
54 

60 
54 

68 
60 

86 

59 

S3 
62 

69 
64 

97 

70 

93 

70 

69.5 
61.7 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

80 
58 

85 

50 

90 
48 

94 
67 

92 

70 

69 
57 

92 
69 

93 

58 

92 
67 

85 
60 

S4 
52 

92 
59 

83 
53 

91 
68 

87 
64 

84 
50 

89 
51 

91 
55 

96 
58 

97 

57 

101 
65 

100 
70 

86 
56 

84 

55 

86 
54 

87 
66 

90 
62 

86 
69 

86 
66 

92 
55 

92 
69 

89.5 
60.6 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

80 
58 

77 
56 

78 
45 

84 
57 

88 
67 

88 
56 

83 
58 

87 
59 

88 
66 

90 
60 

76 
54 

80 
56 

84 
51 

75 
62 

86 
53 

81 
56 

81 
53 

65 

57 

89 
58 

89 

61 

92 

65 

96 
63 

97 
69 

81 
59 

80 
53 

85 
57 

64 
58 

35 
63 

76 
64 

32 
56 

91 
55 

84.5 
59.5 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 
MIN 

87 
61 

80 
56 

81 
48 

88 
68 

95 

75 

93 

54 

90 
62 

91 
68 

90 
64 

80 
54 

84 
67 

92 
66 

92 

59 

65 

58 

68 
58 

90 
55 

59 

67 
70 

92 

70 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

85 
65 

83 
58 

90 
53 

95 

68 

95 
76 

91 
63 

93 
64 

92 
64 

93 
68 

91 

67 

84 
58 

89 
62 

87 
69 

93 

70 

66 
68 

86 
60 

89 
62 

90 
63 

92 
61 

96 

66 

105 
72 

103 
79 

98 

73 

89 
63 

37 
62 

86 
61 

88 
65 

85 
56 

90 
66 

94 
66 

93 
69 

91.0 
65.5 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

82 
56 

77 
46 

78 
42 

87 
63 

91 
72 

90 
64 

86 
66 

69 
56 

91 
66 

90 
50 

S3 

48 

66 

55 

67 
62 

66 
66 

94 
54 

84 
49 

B6 
51 

87 
52 

93 
54 

60 

99 
64 

100 
63 

100 
71 

80 
56 

81 
52 

85 
56 

68 
60 

84 
65 

75 
65 

67 
56 

94 
65 

87.3 
53.4 

CARE  HAY  3  N 

MAX 
MIN 

77 
70 

89 

73 

88 
66 

63 
65 

86 

54 

86 

53 

87 
62 

87 
51 

85 
68 

63 
69 

90 
68 

38 
69 

82 
64 

81 
60 

85 
51 

64 
60 

93 
68 

95 
73 

93 
72 

80 
67 

79 
58 

SO 
65 

32 
61 

83 
68 

86.3 
66.7 

OWRLOTTEBURS 

MAX 
MIN 

80 
56 

76 
52 

76 
38 

84 
44 

84 
64 

87 
55 

83 
64 

85 
50 

39 
54 

87 
59 

75 
45 

80 
53 

85 
54 

73 
62 

85 
61 

78 

47 

63 
47 

86 

56 

69 
57 

95 

60 

97 
67 

60 
55 

80 
48 

84 

53 

87 
55 

35 
63 

76 
55 

32 
51 

91 
52 

83.6 
65.2 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

82 
65 

81 
54 

87 
52 

94 
52 

93 

77 

87 
54 

89 
53 

89 
54 

90 
54 

87 
65 

63 
55 

88 
66 

69 
69 

90 
58 

89 
68 

86 

59 

89 
59 

89 
61 

90 
64 

94 
64 

101 
69 

99 
74 

96 
70 

32 

64 

85 
59 

84 
51 

86 
63 

82 
63 

87 
56 

90 
68 

92 

70 

86.6 
53.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

81 
60 

81 
54 

90 
50 

94 
68 

95 

75 

69 

58 

89 
63 

94 
62 

89 
68 

87 
69 

61 
59 

88 
51 

62 
56 

90 
69 

86 
67 

84 
58 

90 
67 

91 
59 

93 
59 

98 
54 

102 
70 

102 
72 

93 

72 

34 
54 

86 
58 

86 

61 

85 
63 

76 
68 

86 

66 

93 
67 

92 
67 

86.9 
63.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

MAX 

MIN 

78 
58 

76 
52 

76 
46 

82 

58 

88 
58 

90 
56 

82 
52 

68 
60 

90 
54 

68 
56 

79 

52 

78 
54 

78 
53 

79 
60 

90 
61 

68 
63 

60 
54 

79 
53 

61 
56 

66 

58 

64 
53 

100 
66 

98 
68 

82 

50 

80 
56 

82 

60 

84 
62 

34 
61 

80 
62 

64 
56 

90 
68 

84.0 
56.5 

FLEMIN«TON  1  NE 

MAX 
MIN 

84 
55 

BO 
51 

91 
41 

95 
66 

93 
71 

86 

53 

90 

56 

94 
55 

92 

67 

87 
60 

63 
46 

90 
58 

65 
56 

90 
67 

85 

64 

83 
53 

69 

49 

92 
52 

95 
54 

96 

64 

103 
66 

104 
69 

96 

70 

84 
58 

89 
53 

88 
56 

89 
59 

65 
66 

91 
62 

96 

63 

95 

54 

00.4 
59.0 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

79 
60 

80 
53 

87 
49 

93 
63 

94 
68 

90 
59 

86 
62 

91 
61 

89 
66 

89 
51 

82 

53 

84 
63 

81 
55 

89 
63 

65 
67 

84 
54 

65 
56 

90 
61 

92 

59 

96 

65 

101 
68 

101 
73 

98 

72 

83 

63 

86 

57 

86 

50 

84 
63 

79 
65 

87 
55 

93 
65 

90 
66 

88.2 
62.1 

HAPMDNTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

80 
54 

82 

51 

89 

64 

97 
75 

68 

63 

90 
64 

93 

57 

89 
64 

80 
56 

84 
55 

89 
59 

90 
72 

92 
66 

91 
57 

82 
57 

88 
60 

90 
59 

93 
63 

96 
69 

103 

75 

102 
72 

62 

65 

33 
57 

85 
60 

85 
53 

88 
62 

87 
66 

88 
66 

94 
57 

96 
66 

89.2 
63.9 

HMH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

74 
54 

64 
45 

69 
49 

80 
55 

82 
62 

60 
54 

76 
59 

79 
59 

82 

62 

81 

52 

66 

49 

73 
52 

78 
56 

66 

56 

81 
61 

70 
49 

72 
52 

78 
56 

61 
62 

81 
52 

86 

64 

89 
69 

66 
63 

73 
51 

74 
52 

77 
56 

76 
60 

79 
61 

73 
62 

80 
58 

84 
66 

77.3 
57.1 

HMHTSTOKN  1  N 

MAX 

MIN 

81 
59 

82 
50 

88 

47 

92 
56 

95 
74 

89 
58 

88 

61 

93 

59 

90 
55 

80 
51 

84 
54 

87 
63 

77 
55 

91 
69 

87 
65 

84 
55 

88 
53 

90 
54 

93 
56 

97 
62 

103 
66 

102 
73 

92 

70 

81 
61 

67 
56 

88 

60 

86 
64 

79 
64 

89 
66 

94 
67 

94 
69 

83.7 
61.9 

INDIAN  MILLS  2  N 

MAX 

MIN 

79 
59 

80 
44 

87 
42 

95 
63 

93 

75 

87 
61 

90 
68 

92 
57 

88 

67 

60 
50 

81 

48 

87 
61 

89 
55 

90 
70 

87 
63 

66 
49 

67 
50 

90 
53 

91 
52 

95 

60 

101 
67 

101 

73 

88 

67 

66 

51 

85 

51 

84 

54 

85 
59 

83 

59 

88 
61 

93 
63 

92 
66 

66.3 
56.6 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

79 
63 

79 
58 

85 
56 

88 
68 

91 
73 

85 
65 

63 
67 

89 
67 

81 
56 

75 
64 

78 
59 

81 
66 

74 
57 

88 
69 

83 
65 

82 
69 

63 
62 

66 
66 

88 
68 

97 
72 

93 

75 

100 
76 

79 
72 

60 
52 

83 
51 

76 
66 

76 
68 

72 
69 

83 
68 

85 

70 

83 

70 

83.4 
66.4 

LAKEKOOO  2  ENE 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 
49 

68 
43 

96 
65 

98 
70 

88 
53 

89 
58 

89 
59 

89 
67 

82 
55 

85 
50 

82 
63 

76 

64 

89 
68 

88 
60 

80 
51 

83 
53 

89 
55 

90 
64 

99 

63 

101 
70 

105 
73 

74 
69 

80 
60 

SO 
55 

86 
60 

82 
60 

82 
67 

84 
67 

92 

67 

89 
63 

87.1 
60.2 

LAMBERTVIU.E 

MAX 
MIN 

82 
56 

80 
48 

89 
45 

94 
68 

93 
73 

69 
55 

88 

59 

92 

58 

90 
68 

90 
60 

83 
52 

68 
62 

66 
63 

89 
69 

89 
65 

83 
52 

87 
52 

90 
55 

92 

58 

97 
61 

101 
65 

100 
69 

98 

70 

63 
56 

35 
53 

86 

58 

67 
62 

65 
56 

90 
66 

93 
67 

93 
69 

89.5 

60.7 

LAYTON  3    NW 

MAX 
MIN 

70 
54 

78 
42 

87 
36 

90 
62 

87 
67 

83 
50 

86 
52 

89 
50 

96 
66 

85 
53 

81 
46 

86 
47 

82 
53 

67 
64 

85 
60 

80 
48 

86 
45 

87 
49 

88 

48 

95 

54 

97 
56 

97 
63 

82 
55 

80 
48 

84 
46 

78 
48 

86 
65 

90 
62 

83 
62 

87 
60 

88 

60 

85.9 
63.9 

LEESBUR6  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

81 
65 

82 
56 

86 

47 

91 
69 

94 
74 

92 

54 

93 

63 

91 
60 

90 
64 

90 
64 

79 
61 

65 
70 

88 
69 

93 
71 

93 
65 

84 

57 

83 
54 

67 
55 

86 
65 

89 
57 

95 

70 

98 

71 

94 

70 

81 
64 

80 
56 

84 
61 

81 
60 

78 
64 

82 
61 

64 
69 

85 
69 

87.0 
63.1 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

83 
60 

80 
52 

81 
47 

89 
58 

92 

92 

58 

87 
60 

90 
50 

93 
66 

93 
59 

78 
52 

64 
68 

89 
63 

79 
65 

91 
64 

63 
55 

64 
54 

87 
62 

92 
58 

93 
65 

98 
67 

102 

70 

100 
69 

83 
60 

83 
55 

87 
60 

88 

52 

86 
54 

77 
56 

86 
67 

94 
67 

87.9 
61.0 

LMG  BRANCH 

MAX 
MIN 

78 
61 

78 
54 

86 

51 

88 
67 

93 

71 

84 
&0 

83 
64 

85 
63 

84 
66 

77 
66 

78 

55 

80 
65 

74 
56 

88 
67 

83 
67 

80 
62 

82 
58 

86 
52 

90 
60 

96 
55 

93 

70 

102 
75 

78 
66 

80 
65 

78 
64 

84 
62 

78 
64 

78 

64 

83 
69 

90 
68 

89 
69 

84.2 
64.1 

L«He  VALLEY 

MAX 
MIN 

77 
55 

78 
*6 

85 
40 

90 
62 

89 

60 

84 
49 

87 
54 

89 
56 

87 
63 

82 
53 

80 
47 

85 

64 

81 
57 

85 
62 

82 
60 

79 
52 

84 
48 

89 
49 

90 
66 

95 
56 

98 
61 

99 
71 

85 
66 

80 
56 

65 
58 

87 
52 

85 
58 

81 
57 

86 
67 

94 
66 

90 
62 

86.1 
56.9 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

•7 
64 

81 
5« 

82 

53 

87 

95 

93 

59 

87 
64 

90 
64 

82 

58 

92 
67 

80 
58 

63 
67 

90 
70 

91 
72 

93 
68 

93 
59 

66 
51 

89 
63 

90 
69 

90 
63 

94 
68 

99 

75 

100 
73 

84 
65 

83 

60 

65 
63 

86 
63 

86 
66 

86 

67 

87 
69 

91 
70 

88.4 
64.6 

MOORESTOHN 

MAX 
MIN 

80 
65 

81 
57 

88 
49 

93 

67 

94 
73 

87 
69 

89 
65 

91 
62 

90 
68 

78 
59 

63 
55 

SB 
65 

83 
68 

90 
70 

87 
67 

84 
56 

88 
55 

90 
57 

91 
60 

94 
65 

102 

70 

101 
76 

SO 

70 

83 
63 

65 
56 

86 
62 

87 
64 

87 
64 

68 
65 

93 
67 

92 

66 

88.1 
63.5 

NBMIS  PLAINS 

MAX 

MIN 

80 
58 

80 
52 

85 
43 

90 
64 

90 
68 

90 
54 

89 
55 

91 
56 

91 
66 

90 
61 

81 

48 

89 
65 

87 
57 

89 
66 

89 
61 

83 
63 

87 

52 

90 
62 

91 
57 

96 
62 

96 
65 

99 
68 

96 

69 

80 
60 

86 

68 

85 

55 

65 
58 

79 
65 

86 
63 

94 
55 

92 
64 

68.1 
59.3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

81 
64 

81 
59 

91 
5« 

95 

70 

9S 
73 

88 
65 

89 
66 

94 
68 

93 
58 

80 
66 

84 
60 

87 
66 

78 
56 

91 
71 

85 
67 

84 
61 

85 
63 

89 
64 

93 
66 

98 
68 

99 

74 

101 
76 

83 
73 

83 

63 

83 

64 

87 
64 

81 
66 

75 
70 

87 
69 

92 

68 

92 
70 

87.9 
66.6 

NEW  BRONSHKK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
60 

78 
53 

87 
49 

91 
67 

93 
74 

90 
59 

8« 

61 

91 
60 

90 
66 

90 
62 

SO 
53 

86 
62 

85 
66 

89 
68 

38 
67 

83 
56 

86 
56 

87 
60 

91 
60 

96 

62 

100 
70 

102 
72 

99 
72 

61 
63 

83   85 
60   61 

66 
64 

61 
65 

68 
66 

92 
67 

91 
69 

88.3 
62.6 

NEWTON 

MAX 
MIN 

81 
60 

76 

43 

77 
40 

86 
59 

89 

66 

88 

56 

84 
66 

87 
53 

90 
67 

89 

60 

74 
49 

81 
50 

85 
57 

74 
63 

90 
54 

81 

55 

80 
46 

86 
49 

90 
52 

90 
62 

97 

64 

98 
66 

98 
69 

60 
56 

60 
48 

84 
52 

88 
68 

88 
66 

79 

64 

79 
65 

90 
67 

65.1 
67.5 

PATERSON 

MAX 
MIN 

85 
62 

81 
55 

80 
53 

88 

65 

93 
71 

92 

60 

88 
64 

90 
65 

92 
66 

90 
63 

75 
57 

82 
61 

88 
63 

78 
70 

90 
68 

65 
69 

83 
59 

85 
60 

89 
62 

93 
67 

98 

70 

101 
75 

102 
70 

82 
61 

63 

59 

84 
62 

63 

93 

67.6 
63.3 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

83 
57 

S3 
48 

S« 
49 

»S 

63 

95 

68 

89 
53 

89 
60 

91 
57 

91 
67 

90 
55 

65 
46 

68 
63 

87 
66 

92 
63 

68 
69 

68 

51 

89 
51 

91 
52 

92 

53 

95 

59 

103 
70 

103 
71 

98 
69 

85 

64 

87 
55 

87 
58 

86 

60 

83 
62 

87 
64 

92 

64 

92 

65 

90.1 
69.8 

PHILLIPSBORG 

MAX 
MIN 

83 
60 

7S 
SO 

•5 
47 

91 
64 

86 
71 

82 
55 

83 
38 

92 

60 

90 
68 

90 

61 

80 
52 

85 
60 

84 
58 

86 
71 

86 
65 

83 

55 

83 
53 

88 

56 

89 
57 

90 
54 

97 
67 

101 
69 

98 
69 

84 
67 

85 
55 

86 

57 

65 
62 

88 
69 

36 
65 

92 
64 

93 
67 

67.5 
60.5 

PLAINFIELO 

MAX 

MIN 

79 
59 

80 

SO 

88 
46 

92 
66 

93 

73 

86 
67 

89 
59 

92 
60 

90 
67 

78 
58 

81 
52 

87 
62 

76 
66 

88 
68 

84 
64 

62 
55 

65 
54 

89 
67 

91 
56 

96 

64 

101 
67 

100 
70 

60 
73 

83 

61 

85 
56 

87 
59 

87 
63 

60 
67 

88 
67 

92 
66 

92 
67 

87.1 
61.6 

PIEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

87 
61 

80 

51 

82 
4« 

81 
62 

92 

70 

93 

53 

84 
59 

68 
63 

88 
67 

90 
66 

60 
51 

84 
66 

84 
58 

83 
69 

88 
66 

89 
55 

61 
55 

83 
50 

86 
50 

95 
65 

93 
66 

95 

73 

100 

70 

66 
66 

80 
55 

80 
60 

81 
60 

83 

67 

82 
67 

83 
69 

85 
68 

86.0 
60.6 

RIBeCFIELO 

MAX 
MIN 

79 
63 

80 
53 

88 
50 

91 
67 

93 
76 

88 
62 

89 
63 

91 
63 

88 
68 

76 
51 

81 
66 

88 

60 

76 

54 

87 
66 

84 
67 

63 
51) 

66 
56 

90 
58 

92 
61 

97 
67 

98 

70 

100 
73 

76 
72 

83 
62 

85 
57 

87 
63 

87 
65 

75 
69 

86 
59 

91 
69 

91 
69 

86.7 
63.6 

3e«   r«r«r«Bc«   notsa   follorlac  Sta 
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Table  5-Contiiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  1957 


Day 

Of 

Month 

tr 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

r 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

RUXTON 

MAX 

87 

84 

84 

92 

94 

89 

89 

94 

9? 

85 

86 

91 

89 

94 

91 

88 

90 

04 

94 

100 

102 

106 

97 

65 

67 

89 

69 

86 

86 

9(J 

94 

90.9 

MIN 

62 

48 

43 

68 

63 

64 

62 

62 

67 

59 

46 

58 

62 

67 

67 

46 

Its 

55 

59 

68 

66 

66 

71 

60 

57 

56 

57 

66 

66 

62 

64 

59.6 

SANOY  HOOK  LBSTA 

MAX 

83 

79 

82 

93 

93 

92 

83 

92 

87 

82 

84 

84 

80 

96 

90 

ni 

01 

90 

91 

96 

96 

101 

95 

82 

64 

86 

82 

66 

62 

91 

90 

67.9 

MtN 

64 

58 

58 

69 

75 

72 

69 

66 

67 

65 

61 

66 

70 

72 

69 

62 

66 

65 

66 

71 

73 

75 

71 

65 

65 

66 

72 

73 

68 

69 

66 

67.5 

S*MERVIU.E 

MAX 

82 

82 

91 

96 

95 

89 

90 

93 

93 

83 

83 

89 

85 

91 

88 

63 

87 

91 

93 

98 

103 

103 

95 

65 

87 

67 

88 

82 

90 

96 

95 

90.2 

MIN 

60 

49 

44 

.64 

74 

53 

58 

59 

67 

57 

51 

60 

62 

68 

55 

56 

53 

56 

57 

60 

67 

70 

72 

59 

55 

57 

62 

67 

67 

66 

67 

60.7 

SUSSEX  3  N 

MAX 

81 

77 

78 

87 

91 

89 

83 

88 

90 

88 

75 

81 

86 

74 

87 

77 

78 

84 

aa 

69 

96 

96 

97 

60 

81 

63 

86 

88 

78 

78 

90 

84.7 

MIN 

57 

46 

42 

48 

62 

55 

55 

55 

56 

58 

49 

52 

57 

59 

54 

50 

48 

50 

54 

64 

63 

60 

66 

52 

49 

51 

55 

61 

64 

60 

65 

55.7 

TRENTON  2 

MAX 

80 

80 

88 

93 

93 

87 

90 

92 

90 

80 

83 

88 

81 

92 

85 

85 

68 

91 

93 

95 

102 

102 

82 

84 

65 

87 

87 

62 

89 

92 

94 

38.4 

MIN 

62 

56 

53 

69 

76 

62 

65 

64 

69 

65 

56 

66 

71 

68 

69 

59 

60 

60 

64 

66 

71 

75 

70 

63 

60 

63 

60 

6/ 

69 

69 

lU 

65.4 

TRENTON  ITB  CITY 

MAX 

79 

79 

87 

92 

91 

85 

88 

90 

90 

78 

81 

87 

77 

90 

84 

84 

87 

90 

90 

95 

100 

100 

82 

82 

85 

85 

64 

60 

86 

90 

92 

66.6 

MIN 

64 

57 

56 

68 

73 

65 

67 

67 

69 

67 

60 

69 

70 

69 

57 

60 

63 

65 

67 

69 

73 

77 

70 

63 

63 

64 

68 

67 

68 

69 

71 

66.6 

TUCKERTON 

MAX 

81 

82 

83 

83 

94 

92 

85 

88 

90 

89 

63 

83 

81 

88 

88 

82 

61 

87 

88 

93 

96 

101 

90 

79 

79 

82 

82 

81 

83 

87 

65 

66.0 

MIN 

60 

51 

45 

65 

66 

54 

60 

62 

67 

63 

53 

65 

68 

70 

65 

53 

60 

55 

55 

67 

67 

74 

71 

67 

56 

58 

56 

68 

67 

69 

70 

62.2 

WOODSTOHN  J  WSM 

MAX 

83 

SO 

81 

87 

94 

94 

88 

89 

90 

91 

79 

83 

89 

91 

92 

89 

65 

67 

90 

91 

94 

100 

102 

83 

83 

87 

86 

86 

65 

66 

92 

88.4 

MIN 

64 

56 

50 

60 

69 

58 

65 

61 

68 

64 

57 

61 

69 

72 

68 

59 

59 

60 

58 

62 

65 

72 

73 

65 

60 

63 

64 

62 

64 

69 

70 

63.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

•6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

CAIOE  BROOK 
PLZASAHTTILLE  1  X 

ETAP 
WIHD 

ETAP 
Win) 

.29 

13 

.33 
58 

.21 
31 

.35 
54 

.21 
25 

.32 
48 

.22 

7 

.26 
28 

.15 
5 

.16 
49 

.24 

a 

.38 
38 

.18 
8 

.21 
38 

.25 
14 

.29 
20 

.17 

4 

.35 
32 

.08 
6 

.24 
40 

.31 

26 

.35 
67 

.14 

5 

.37 
33 

.25 
5 

.15 
25 

.09 
5 

.10 
18 

.08 

10 

.20 
20 

.22 
4 

.17 
34 

.21 

7 

.40 
30 

.17 
5 

.27 
49 

.19 
4 

.26 
1 

.24 
4 

.25 
7 

.06 
3 

.19 
41 

.32 
2 

.37 
38 

.25 
14 

.29 
13 

.02 
3 

.14 
34 

.17 

7 

.23 
27 

.26 
5 

.22 
25 

.16 
4 

.13 
24 

.18 
13 

.26 
34 

* 
6 

.24 

37 

.17 
5 

.22 
47 

.18 
6 

.23 
42 

5.65 
262 

7.93 
1051 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5. 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  mcE 

MAX 

HIN 

86 
64 

90 
61 

93 
60 

94' 
69 

91 
69 

98 
64 

87 
67 

100 
66 

93 
71 

91 
65 

90 
62 

89 
67 

79 
70 

90 
70 

89 

67 

94 
62 

97 
63 

95 
65 

96 
65 

103 
67 

105 
72 

105 
73 

79 
68 

96 
64 

100 
63 

96 
65 

98 
67 

83 
67 

94 
68 

101 
69 

93 
70 

93.3 
67.2 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

78 
67 

77 
64 

81 
63 

83 
69 

83 
71 

87 
67 

SO 
69 

87 
68 

82 
78 

83 
69 

80 
65 

84 
68 

75 
71 

84 
71 

82 
70 

85 
66 

87 
67 

84 
68 

86 
68 

90 
69 

92 
74 

93 

75 

79 

71 

83 
68 

85 
67 

82 
69 

85 
70 

78 
70 

83 
69 

87 
70 

83 
71 

83.4 
68.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

77 
68 

79 
65 

79 
64 

81 
69 

81 
72 

83 
68 

79 
70 

85 
69 

81 
72 

82 
70 

79 
65 

82 
69 

75 
71 

82 

71 

81 
71 

S3 
67 

85 
68 

82 
69 

83 
69 

87 
70 

89 

75 

90 
76 

78 
73 

81 
69 

83 
69 

81 
70 

82 

70 

77 
71 

81 
70 

84 
71 

82 
72 

81.7 
69.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
70 

73 
67 

73 
67 

75 
70 

76 
72 

76 
71 

75 
71 

77 
71 

76 
72 

76 
71 

74 
69 

76 
70 

74 
72 

76 
71 

76 
72 

76 
70 

76 
70 

76 
71 

77 
71 

79 
72 

81 
75 

82 
76 

80 
75 

76 
72 

77 
72 

76 
72 

77 
72 

75 
72 

76 
71 

77 
72 

77 
72 

76.2 
71.3 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

70 
69 

70 
68 

71 
69 

72 

70 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

72 
70 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
70 

73 
71 

72 
71 

72 
71 

74 
71 

75 
72 

76 
74 

76 
74 

74 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

72.5 
70.9 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

68 
67 

67 
67 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
67 

68 

67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
68 

68 
67 

68 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
68 

69 
69 

69 
69 

68.2 
67.6 

Measured  under  Kentucky  Blucfrasa. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NFW  JEHSBY 
JULY  1957 


NEW  JERSEY 


5TB    MERIDIAN   TIHE    ZONE 


Milford.    Del. 


STATION     LEGEND 
O       •       *      Pftcipitation    only 
O  Pf0cipitafion,  storoga 

<>-•--<»-     Prgcipitofion    ona    Tgmptrofur* 
-i>     -^     ^     PrtcipitoHon,   Tamp»ratart   on<J   EfOporaf'O 

Typa  of  gogm:         O     Non-'tcofiimg, 
•    Rtcording ,  <t     Bo/1   fypes 

DouDIt  circit   combinotions   indicate    lf>e    oifOiioOihty    of 
f  meloorologicol   data 


Xflollnes  axe  drawn  throush  points  of  approzliuttelr  equal  values.      Hourly  precipitation  data  froB  recorder  substations  will  be 
available   in  the  publication  ''Hourly  Precipitation  Data**. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   JTERSET 
JULY   1957 


R*v»8c<J   WRI'C.    Chat  laitooRa  ,    T*nn. 


Isollaea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
arallable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


ALLENMLE 
•AT1.AHTK   CITT  as 
AUBUSOM 

BAS5    RIVEI    ST    FOSCST 
BELLEFLAIN 

BELJUA 
BELVUERE 
BERLIN    1    « 
BLACKMELLS    HILLS 
BOONTON    2    SE 

BOUND   SIIOaK    1    « 
BtAMOIVILLE 
StlDSETON    1    ME 
BUSLINGTOM 
CANISTEAB    RESEtVOIR 

CAMOE   SROOK 

CANTOM 

CAPE    KAT    3    • 

CEDAR   eROVE 

cemterton 

ckarl0ttebur6 
c?utnam 

OUTSKORTH    i    5 

CLATTON 

CLINTON 

Oee»*MATER 

ELIZABETH 

ELIZABETH POUT 

ESSEX   FELLS   SERV   BLM 

FLENIN6Tan   1    NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

SLASSBORO 

6REAT   MEAOOVS    4    N 

6REEMW000   LAKE 


INDIAN   MILLS    2    « 
IRVIN6TON 
JERSEY    CITY 
LAKEWOOO    2    ENE 
LAMBERTVILLE 

LATTOM    3    NH 
LEES8URG    STATE    FARI 
LITTLE    FALLS    1    E 
LONG    BRANCH 
LONG    VALLEY 


BER«EN 
ATLANTIC 
CAWCH 
BURLINeTOH 
CA^E    NAY 


SOMERSET 

SUSSEI 

CUM8ERLAN0 

BURLINGTON 

SUSSEX 


County 


ESSEX 


BURLINCTtM 
GLOUCESTER 
EROOM 


UNION 
ESSEX 
HUhfTEROQN 

CUMBERLAND 

MOWWUTH 

GLOUCESTER 

RREN 
PASSAIC 

BERGEN 

ATLANTIC 

SUSSEX 

MERCER 

MERCER 

BURLINGTON 

ESSEX 

HUDSON 

OCEAN 

HUNTERDON 

SUSSEX 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

HO*MOl/TH 

MOftRIS 

RLINGTON 

SSAIC 
BERGEN 
SOMERSET 
MONMOUTH 


*l  02 

-M  08 

30  Z2 

T4  25 

30  54 

TS  04 

T4  20 

39  U 

74  52 

40  10 

74  02 

40  90 

TS  09 

30  40 

74  97 

40  n 

74  39 

40  M 

7*  24 

40  33 

74  33 

41  09 

39  20 

n    12 

40  04 

74  53 

41  07 

74  30 

40  49 

7*  21 

39  2B 

75  29 

3B  M 

74  57 

40  92 

39  31 

75  10 

39  41 

75  30 

40  40 

74  14 

40  30 

74  12 

74  18 

40  31 

74  51 

39  14 

75  10 

40  15 

74  17 

75  07 

40  5« 

74  55 

41  09 

74  20 

40  93 

74  03 

39  30 

74  48 

41  18 

74  40 

41 

15 

74 

51 

39 

14 

74 

5fl 

14 

18 

59 

40 

48 

7* 

39 

58 

7^ 

48 

41 

01 

74 

24 

06 

10 

^^ 

34 

40 

20 

74 

Obser- 
vation 
Time 


BCROEN    COUffTT    EN 
U.    S*    WEATHER    BUREAU 
IRVIN    J.    NYGREN 
N.Y.    FORESTRY    SVC 
MRS.    ED    C*    HOFFMAN 

CITT    HATER    DEPT 

C.    S*    HIX50N 
SAMUEL    H.    HC    CULLEY 
HENRY    M.    MILLER 
JERSEY    CITY    WTR    WS 

AMERICAN    CVANAMIO    CC 
ALBERT    H.    DAVENPORT 

0  STATION  WSNJ 
PUBLIC  SVC  E  +  G  CO 
NEMARK    HATER    OEPT 

COMHOHHEALTH    ItfTR    CO 
GERTRUDE    S.    MILL  IS 
•MEST    MAGNE5ITE    CO 
't    A.    PLUMKETT 
OHN    HOPKINS    UNIt 

EMARK  WATER  OEPT 
EDWARD  P.  MOLITOR 
lAM  S.  HAINES 
HARRY    P.    CAMPBELL 

•     1U.OCItNEfi 

DU  PONT  DE  NEMOURS 
N  CO  PARK  COMM 
SEWAGE  TREATMENT  PL 
BOROU'SH  ESSEX  FELLS 
DONALD    YOUNG 

LOPER 
FRANK    J.    MOREAU 
PWOFt    J.    B.    SANGREE 
CHAEL    OZYOWSKl     JR, 
GEORGE    T.    WIGGINS 


WATER    +    SEW, 

EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WTR  OEPT 
GEORGE  G.  WADOILL 
E*  E*  CASE 

.  DEPUE 
LEESBORG  STATE  FARM 
PASSAIC  VLY  WTR  COMI 
STORM  WARN*  DSPL  STA 
ARTHUR  BARKHAN 

JAMES  LAWTON 
HEWARK  WATER  OEPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L.  RADCLIFFE 
6ER0W  BRILL 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


MARLTOH  1  W 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILTON 


MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 

NEVTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEM8ERT0N  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  SRIOGE 
PLAINFIELO 
PLEASANT  RUN 


*TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
VINELAND 

HANACUE  RAYMOND  DAM 
WATCHUNG 

WERTSVILLE 
■WESTFIELO 
WOODCLIFF  LAKE 
WOOOSTOWN  6  WSW 


County 


BURLINGTON 

ATLANTIC 

BERGEN 

CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 
MORRIS 
ESSEX 
MIDDLESEX 

BERGEN 


BURLINGTON 

RREN 
WARREN 


lOOLESEX 
MONMOUTH 
SOMERSET 
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40 
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DAVID  GRISCOM 
ELMER  EARLE 

IDGEWOOD  WATER  ' 

*  J*  GALLAHER 
JERSEY  CITY  WTR  1 

•  WILLARO 
JAMES  C.  LONG 

'*  WEATHER  auREAL 
lUR  H.  AMLQUIST 
HACKENSACK  WATER  CO 

ON  WTR  SWR  COMM 
RK  WATER  DEPT 
A.  COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 

.  DEL  VECCMIO 

CHARLES  A.  OOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT 
JOINT  TOLL  BRD6E  CON 

•  PEARSON 
JOHN  H(  BERRVMAN 


ATLANTIC  CITY  WTR  WK 

PRINCETON  WATER  CO 

»AHWAY  VLY  5WG  AUTH 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 

NtJ.  WATER  COMM 

Ut  St  COAST  GUARD 

X.  E.  HAVER 

JERSEY  CITY  0  P  W 

N.J.  DEPT  OF  CONS 

BRICE  a.  STANTON 

SUN  OIL  CO 

?OBERT  F.  SNYDER 

H.  J.  ERVEV 

E.  H.  RISTOW 

*  S.  WEATHER  BUREAU 
EV  EDWARD  0.  ME 
STATE  HOME  FOR  WOMEN 
WATER  SUPPLY  COMM 
BONNIE  BURN  SAN. 

ROBERT  M,  MANNERS 

ITY  ENGINEER 
HACKENSACK  WATER  i 
RAYMOND  L(  SLEW  I 
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'epresent  obser' 


later  equivalent  values  pnbllsbed  la  Table  7  are  the  water  equivalent  of  si 
observations;  consequently  oecasiooal  drifting  and  other  causes  of  local  vi 
Is  Beasored  at  selected  stations  when  two  or  sore  laches  of  nnow  are  on  thi 

Intrles  of  Snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table, 
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tlMe  of  observatlo) 
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pttbllcatlon  say  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  DoouBsnts   Governsent  Ihrlntlng  Office,  fashington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Siallar  inforsi 
Bay  be  found  Ln  the  latest  Issues  of  Local  CI last o logical  Data,  Annual  for  the  respective  statlona,  obtained  as  indicated  above,  price  15  centa. 
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NEW  JERSEY  -  AUGUST  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Cooler  and  drier  than  usual  were  signifi- 
cant features  in  New  Jersey's  weather 
during  August. 

Temperature  averages  for  all  stations 
having  long-term  averages  showed  minus 
departures  which  ranged  from  -  0.1°  at 
Newark  WB  Airport  to  -  5.5°  at  Sussex  3  N. 
The  high  reading  of  101°  on  the  3rd  at 
Flemington  1  NE  took  top  honors,  while 
Atlantic  City  WB  reported  86°  on  the  12th 
for  the  lowest  maximum  reading.   The  lowest 
temperature  for  the  month  was  34°  at  Lay ton 
3  NW  on  the  24th. 

The  precipitation  averages  for  all  stations 
which  have  long-term  values  were  deficient, 
and  in  a  number  of  instances  these  defi- 
ciencies exceeded  three  inches  and  in  a 
few  cases  they  exceeded  four  inches.   Month- 
ly totals  ranged  from  0.65  inch  at  Indian 
Mills  2  W  to  3.79  inches  at  Midland  Park, 
while  the  greatest  measurement  on  one  day 
was  2.65  inches  at  Runyon  on  the  26th. 
Trenton  WB  City  reported  the  fourth  con- 
secutive dry  month,  and  the  second  driest 
August  of  record,  the  driest  being  0.92 
inch  in  1869.   Also  the  30.46  inches  of 
reduced  pressure  of  the  22nd  was  the  highest 
ever  recorded  for  August . 

WEATHER  DETAILS 

The  month  began  with  temperatures  aver- 
aging above  seasonal  for  the  first  few 
days,  but  the  passage  of  a  cold  front 
brought  cooler  weather  on  the  5th  that 
continued  for  the  next  few  days.   During 
the  remainder  of  the  month  pressure  pat- 
terns that  controlled  the  State's  weather 
produced  daily  temperatures  that  were  pre- 
dominantly cooler  than  the  long-term  aver- 
age.  However,  there  was  considerable 
fluctuation  in  temperatures  and  there  were 
several  instances  when  daily  values  were 
slightly  above  long-term  averages. 

The  only  precipitation  of  real  significance 
occurred  on  the  25th  and  26th  during  the 
passage  of  a  low  pressure  system  which 
produced  general  rains  over  the  State. 
There  were  several  prior  dates  on  which 
some  precipitation  fell  and  also  some 
thunderstorm  activity,  but  amounts  that 
occurred  were  mostly  in  the  light  category. 

WEATHER  EFFECTS 

During  the  first  decade  of  the  month  drought 


conditions  continued  statewide.   Corn, 
tomato,  potato,  and  fruit  yields  were  poor 
to  date  and  prospects  were  poor.   Pastures 
were  mostly  dry.   Local  showers  around  mid- 
month  helped  to  start  pasture  growth  and 
improve  prospects  of  late  hay  cuttings. 
Corn  which  had  been  damaged  at  tassel  time 
was  not  benefited.   The  harvest  of  corn 
damaged  by  drought  was  active  for  use  as 
silage.   The  peach  harvest  was  near  peak, 
with  Elbertas  on  the  market  sooner  than 
usual.   The  cool  weather  and  showers  were 
helpful  in  starting  plantings  of  fall 
vegetables.   Harvests  of  cucumbers  and 
market  tomatoes  continued,  with  light  yield. 

Rains  on  the  25th  and  26th  came  too  late 
to  help  many  crops,  such  as  field  corn, 
peaches,  and  tomatoes  for  processing,  but 
were  of  considerable  benefit  to  fall  pas- 
tures, hay  for  late  cuttings,  for  new  seed- 
ings  which  survived  the  drought,  late  apples, 
and  fall  vegetable  crops.   The  rains  also 
permitted  plowing  for  fall  grain,  cover 
crops,  and  emergency  pasture  crops.   As  the 
month  came  to  an  end  more  rain  was  needed 
to  bring  about  further  recovery  of  pastures 
and  hayfields,  also  needed  for  recently 
planted  pastures  and  hay  seedings,  including 
alfalfa  and  emergency  rye  plantings,  fall 
grains,  and  cover  crops.   The  harvest  of 
lima  beans  for  freezing  was  active  in  the 
south,  with  fields  showing  considerable 
earlier  drought  damage. 


DESTRUCTIVE  STORMS 


None  reported, 


FLOODS 


None  on  rivers,  Accordi 
Geological  Survey  the  ge 
the  26th  yielded  an  inch 
cipitation  to  most  of  Ne 
the  drought  temporarily 
ture  was  concerned,  but 
prove  the  seriously  defi 
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secutive  month  at  the  ke 
Egg  Harbor  River  at  Fols 
of  record,  and  a  new  min 
18  cfs  occurred  on  sever 
level  in  the  key  well  ne 
clined  to  within  0.05  ft 
August  level  of  record. 
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neral  storm  around 

or  more  of  pre- 
w  Jersey  and  broke 
as  far  as  agricul- 
did  little  to  im- 
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r  the  second  con- 
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om,  with  32  years 
imum  daily  flow  of 
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4 
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51 
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-  5.5 
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40 
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0 
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1 
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0 
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CLAYTON 
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85.0 
83.3 
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61.5 

73.5 
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0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
1 
6 
5 

2 
2 

1 
3 
2 

PLEASANTVILLE  1  N 
RUNYON 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKcRTON 

AM 
R 

80.5 
84.9 
33.8 
81.6 
81. IM 

58.4 
56.6 

61,9 
62,4 
59, 9M 

69.5 

70.8 
72.9 
72.1 
70. 6M 

-  3.4 

-  1.7 

-  1.1 

91 
95 
96 
95 
90 

4 
9 
3 
3 
3 

48 
35 
51 
53 
46 

24 
24 
24 
24 
24 

13 

18 

0 

0 

11 

2 

5 
6 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.77 
3.19 
1.43 
1.10 
3,12 

-  3.06 

-  1.22 

-  4.16 

-  3.49 

.75 
2.65 

1.15 

.95 

1.30 

5 
26 
25 
25 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
3 

1 
7 

2 

1 
1 
I 
2 

WOODSTOWN  5  WSW 

AM 

84.4 

60,0 

72.2 

97 

4 

49 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

1.65 

1.16 

26 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

71,8 

-  1.7 

2.08 

-  3.12 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

R 

75.8 
81. 4M 
79.1 
32.4 

65,3 
64. 8M 
60.6 
64.3 

70.6 
73. IM 
69.9 
73.4 

-  2.5 

-  2.9 

-  .7 

86 

95 
92 

12 

3 
3  + 

56 
48 
49 
58 

6 
24 

24 
28+ 

1 
0 
6 
0 

0 

1 
1 
6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.38 
2.16 
2.82 
1.61 

-  1.34 

-  2.55 

-  2.94 

.64 
.92 

1.34 
1.08 

4 
19 

4 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 
2 

4 
2 
2 

1 

0 
0 

1 
1 

DIVISION 

71.8 

-  1.8 

2.49 

-  2.42 

.0 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN    DIVISION   AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 



station 

& 

1    1    2        3 

4 

5        6 

7'|    8    1    9 

10 

u 

12 

13  1    14       15 

16  1   17  1   18 

19  1 

20   1 

"2r 

22      23  1   24 

25      26 

27 

28  1  29      30 

31 

ATLANTIC   CITY  We                  H 

3.3a 

.84 

T 

T 

.04 

•  08 

.94 

.79 

.01 

.01                   T 

.38      .75 

AUDUBON 

1.12 

.14 

T 

T 

T 

T 

T 

.96       .42 

BASS    RIVER   ST    FOKEST 

i.ea 

.20 

.48 

T 

.05 

.01 

•  39 

.88 

BELLEPLAIN 

3.17 

1.91 

.18 

•  02 

.04 

.18 

.32 

.84 

.48      .12 

BELMAR 

2.82 

.87 

T 

.U 

1.03 

T           T 

T 

.19 

.54      7 

BELVIOERE 

1.26 

T 

•  06 

.71 

.11 

.40 

T 

BERLIN    1    W 

1.20 

•  47 

T           .73 

BLACKWELLS   MILLS 

1.67 

.07 

.17 

.07 

.27 

.13 

.07 

.77 

.09 

.03 

' 

BOONTON    2    SE 

U** 

.40 

•  06 

.03 

.24 

T 

.30 

1.35 

.02 

.04 

BOUND  BROOK    I    tf 

2.77 

•  30 

.18 

.18 

1.09 

T 

.02 

.67 

.38 

.05 

BRANCHVILLE 

1.1* 

.88 

.03 

•  04 

•  04 

.44 

.04 

.02 

.45 

.02 

BRI06ET0N    1   NE 

1.90 

.19 

.08 

.19 

.07 

.23 

1.15 

.02 

BURLIN6T0W 

1.38 

.09 

iOl 

.20    1.12 

CANISTEAR   RESERVOIR 

!.«> 

•  02 

.01 

•  09 

.06 

.53 

T 

.09 

.12 

.48 

.04 

.09 

CANOE    BROOK 

2.18 

.09 

•  14 

.58 

.08 

.03 

.09 

T         1.22 

.01 

.04 

CANTON 

2.03 

.47 

.88 

T 

.93 

.13 

.84 

CAPE  MAV   3    W 

2.18 

.04 

•  08 

.94 

.92 

.18 

.02 

.38 

CEDAR   GROVE 

3.33 

.10 

.17 

.34 

.16 

.13 

.12 

2.30 

.03 

CKARLOTTEeURe 

2.00 

.89 

.04 

•  07 

.97 

.97 

.12 

.93 

.11 

.04 

CHATHAM 

2.18 

.02 

T 

.49 

.06 

.02 

1.58 

T 

.01 

CLAYTON 

1.71 

•  33 

.89 

T 

.04 

T 

.02 

.58      .87 

T         • 

CLINTON 

1.70 

.04 

.06 

.01 

.07 

.29 

.08 

.08    1.10 

.05 

DEEPWATER 

1.49 

.18 

.07 

.04 

1.14 

ELIZABETH 

2.a7 

.10 

.13 

.01                 .01 

.06 

.22 

.12 

.01 

.01 

.21    2.06 

.03 

ELI2ABETHP0RT 

2.43 

.30 

.04 

.21 

T 

1.29       .83 

ESSEX   FELLS   SERV  BLDG 

1.38 

.02 

.21 

1.12 

T 

FLEMINGTON    1    NE 

1.28 

•  08 

T 

.08 

.10 

.04 

T 

T 

.09       .94 

T           .03 

FORTESCUE 

2.18 

.93 

.49 

.15       .85 

FREEHOLD 

2. 71 

•  72 

•  09 

.02 

.10 

.13 

T 

•  01 

.35    1.35 

SREENHOOO  LAKE 

1.8« 

.02 

•  09 

.04 

.23 

.58 

.96 

.02 

HAMMONTON    2   NNE 

1.82 

•  20 

.01 

.25    1.34 

.02 

HIGH    POINT    PARK 

3.»« 

7           T           T 

•  90 

•  90 

.10 

.98 

.20                   .01 

.11 

.70 

.52 

.15 

HIGHTSTOWN    1    N 

1.39 

•  21 

.19 

T 

.02 

T 

.03 

•  01 

.06      .87 

T 

INDIAN  MILLS    2    W 

.89 

•  20 

T 

•  01 

.01 

.01 

T 

.24      .18 

IRVINGTON 

3.09 

•  34 

.07 

.95 

.05 

T 

.08 

1.87      .33 

JERSEY   CITY 

3.07 

.42 

.09 

.34                   .18 

.01 

1 . 03       .95 

.05 

LAKEWOOO   2    ENE 

2.94 

.52 

.05 

1.61 

T 

.10 

T 

.60      .01 

.05 

LAMBERTVILLE 

1.98 

•  02 

.03 

.08 

.11 

.12 

.02 

.14    1.45 

.03 

LAYTON    3    NW 

1.41 

.19 

•  40 

.02 

.22 

.02 

.05 

.03 

.03 

.05       .41 

.01 

LEESeuRG    STATE    FARM 

2.93 

1.02 

.17 

T 

.02 

.14 

.26 

.60 

.30      .32 

LITTLE    FALLS    1    E 

2.39 

.03 

.09 

.06 

.42 

.24 

.03 

.21 

1.33 

.01 

LONG    BRANCH 

2.82 

1.34 

.09 

T 

.19 

T 

.20 

.21       .83 

T 

LONG   VALLEY 

1.34 

•  08 

•  06 

•  48 

.18      .65 

.11 

MACOPIN     INTAKE 

2.23 

.18 

•  02 

•  09 

•  02 

.03 

.43 

.17 

•  34 

.88 

.04 

.03 

MAHWAH 

2.24 

.17 

.02 

.18 

.12 

•  14 

1.47 

.13 

.03 

MANVILLE 

3. S3 

.33 

•  37 

•  18 

1.13 

T 

.02 

,90       .65 

T 

.35 

MARLTON    1    H 

1.18 

.21 

.01 

•  02 

.04 

•22      .86 

MAYS    LANDING 

1.97 

.37 

•  10 

.34 

.12 

.13 

.20      .31 

MIDLAND    PARK 

3.79 

• 

•  26 

T 

•  03 

.47 

.02 

.79 

1.98 

.16 

.06 

MILLVILLE 

2.19 

.42 

•  91 

.02 

.24 

.22 

.06 

•  66 

MILTON 

1.97 

.12 

•  09 

.03 

.72 

.05 

.93 

.02 

.03 

.02    ■ 

MOORESTOWN 

1.13 

.04 

•  03 

•  01 

T 

.02 

.09       .94 

.04 

MORRIS    PLAINS 

1.82 

.20 

•  02 

T 

•  16 

•  02 

•  29 

.02 

.02 

.04 

.12       .69 

•  04 

NEWARK    we    AIRPORT                R 

2.«4 

.32 

•  OS 

.44 

.22 

.03 

T 

1.47       .07 

.01 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

3.88 

.31 

T 

•  15 

•  12 

.90 

.77 

.08    1.33 

T 

NEW   MILFORD 

3.89 

.24 

.62 

.06 

.34 

1.18    1.26 

NEWTON 

1.38 

.08 

•  09 

.03 

•  09 

.50 

.01 

.45 

.05 

.04 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

2.04 

.03 

•  07 

.08 

•  11 

.69 

.14 

.69 

.05 

OLDWICK 

.84 

•  09 

.01 

•  12 

.14 

.01 

.03 

.06 

.34 

.08 

ORANGE 

2.83 

•  37 

.12 

2.14 

PATERSON 

S.8S 

.OS 

.02 

.07 

•  01 

T 

.48 

.07 

T 

.25 

1.75 

.06 

PEHBERTON    3    E 

2.79 

1.48 

.07 

•  10 

•  03 

.16 

.42      .93 

PHILLIPSBURG 

2.22 

.19 

T 

T 

T 

•  20 

T 

T 

T         1.46 

.26 

PHILLIPSBURG   BRIDCE 

1.78 

.08 

.30 

•  33 

.05 

.97 

T 

.03 

PLAINFIELD 

2.93 

.08 

T 

.06 

•  21 

.36 

.25 

.01 

T 

.09    1.62 

.05 

PLEASANT    RUN 

1.57 

1 
•  07 

.04 

•  19 

.10 

.02 

.02 

.12 

.02 

.89 

.02 

.12 

PLEASANTVILLE    1    N 

2.77 

•  43 

•  75 

.02 

.12 

.04 

.47 

.03 

.24       .66 

.01 

PRINCETON   WATER   WORKS 

2.02 

.96 

.83 

.04 

.46       .13 

RAHWAY 

2.27 

.40 

•  01 

•  12 

.23 

.35 

.13 

.69       .31 

.03 

RID6EFIEL0 

3.33 

.39 

T           T 

•  09 

•  49 

.03 

.04 

2.01       .34 

.02 

RINGWOOD 

1.81 

T 

•  23 

T 

•  02 

.19 

.22 

.36 

.02       .53 

.04 

RUNYON 

3.19 

.06 

•  14 

•  11 

•  09 

•  04 

.14    2.65 

SANDY    HOOK   LBSTA 

1.81 

.20 

•  09 

•  09 

•  08 

.04 

•  03 

.03 

1.08 

.01 

SOMERVILLE 

1.30 

•  20 

•  10 

•  18 

.13 

.04 

.09      .54 

.04 

SPLIT   ROCK   POND 

2.20 

•  16 

i09 

•  11 

■  41 

.44 

.96 

.03 

SUSSEX    3    N 

1.49 

•  08 

.17 

T 

•  03 

.12                   .01 

T 

.08 

.44 

.19 

.37 

SWEDESBORO    S    NW 

2.09 

.92 

.12 

T 

T 

•  04 

.03 

T         1.83 

.01 

TOMS    RIVER 

1.33 

.90 

.60 

•  03 

TRENTON    2 

1.43 

.11 

•  03 

T 

.02 

T 

•  01 

1.15     ..10 

.01 

TRENTON   WB   CITY                     R 

1.10 

.09 

•  02 

.01 

T 

•  01 

.99      .06 

T 

TUCKERTON 

3.12 

.12 

.20 

.10 

.40 

1.30 

.70       .30 

VINELAND 

1.38 

.27 

T 

.08 

.02 

.23 

.26       .54 

WANAQUE    RAYMOND  0AM 

1.73 

.20 

.02 

.01 

.24 

.03 

.10 

.54 

.57 

.02 

WERTSVILLE 

1.48 

.07 

.08 

•  12 

.08 

.06 

1.07 

.01 

.01 

WESTFIELD 

3.02 

T 

•  28 

•02      •Ol 

•  06 

.28 

.04 

T 

T 

.24 

1.01    1.08 

WOODCLIFF   LAKE 

2.82 

•  18 

.38 

.06 

.40 

1.08      .72 

HOOOSTOWN    9   WSW 

1.89 

•  IB 

•  23 

.06 

1.18 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  vrith  precipitation 

1 

d 

i      1 

station 

1 

1 

III 

1 

> 
< 

1  ^ 

£  a 

g      1 
D       J 

_  a 

»     « 

o  w 

4 

0, 

a 

O  CO 

i 

8 

q 

3 
i 

i 

in 

I 

A 

1 

ATLANTIC   CITY    WB 

- 

- 

13.2 

59 

w 

4 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

* 

4 

0 

0 

12 

69 

5.6 

LONE   BRANCH 

S 

16 

11.0 

3S 

sw 

15 

- 

78 

58< 

61 

3 

1 

3 

I 

1 

0 

9 

71 

5.5 

NEWARK    WB   AIRPORT 

NNE 

13 

9.1 

29++ 

NNW 

12 

71 

72 

47 

56 

1 

4 

3 

0 

1 

0 

9 

- 

5.9 

TRENTON  WB   CITY 

- 

- 

7.5 

25 

N 

12 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

0 

1 

0 

0 

8 

58 

5.9 

d  12:00   Noon 

Sefereoce  Kotes  FoIIovIjik  Station  lodex 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JFPSfY 
AUGUST  1957 


Station 

Day 

CH 

Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITT  WB 

MAX 
MIN 

as 

71 

79 
68 

79 
72 

7» 
69 

T8 
63 

74 
56 

79 
63 

77 
65 

80 
70 

79 

69 

76 
65 

8« 
67 

69 
61 

75 
63 

76 
66 

77 
68 

74 
64 

76 
66 

70 
64 

73 
64 

76 

63 

72 
65 

70 
60 

73 
60 

72 
66 

77 
69 

82 
68 

70 
58 

72 
60 

76 
69 

76 
70 

75.6 
65.3 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

»l 
6S 

92 
62 

98 

87 
74 

83 
68 

82 
56 

84 
55 

91 
59 

86 
69 

82 
69 

94 

61 

89 
69 

81 
56 

88 
66 

91 
66 

89 
72 

85 
60 

64 
57 

74 
61 

86 
61 

88 
67 

78 
60 

83 
54 

82 

60 

75 
65 

75 
67 

89 
63 

78 
55 

80 
54 

85 
66 

87 
66 

65.0 
61.9 

BELLEPLAIN 

MAX 

MIN 

95 
67 

92 

60 

97 
»7 

S* 

70 

89 
65 

81 
49 

82 
49 

84 
62 

88 
67 

81 
71 

89 
61 

85 
68 

82 
56 

86 
56 

84 
67 

93 
68 

80 
54 

85 
51 

76 
60 

79 
58 

83 
56 

82 

59 

70 
50 

70 

45 

72 
66 

78 
67 

85 
63 

63 
54 

76 
61 

86 
69 

66 
67 

83.3 
60.1 

BELVIDERE 

MAX 

MIN 

89 
60 

91 
5« 

98 
69 

92 

72 

79 
63 

SO 
44 

81 

62 

91 

51 

90 
64 

84 
68 

92 
56 

83 
60 

80 
48 

86 
52 

38 
67 

86 

64 

84 
51 

82 

50 

60 
62 

83 

54 

87 
50 

85 

54 

85 
48 

86 
46 

74 
64 

79 
64 

S6 

60 

78 
46 

78 
60 

63 
63 

88 
63 

84.8 
57.1 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

91 
66 

87 
57 

89 
58 

93 
69 

S3 

63 

79 
48 

78 
49 

81 
49 

88 
64 

90 
69 

77 
57 

90 
60 

82 
46 

78 
47 

S3 
53 

89 
62 

84 
56 

60 
55 

60 
69 

79 
54 

81 
52 

65 
57 

77 
46 

80 

44 

80 
46 

71 
64 

78 
61 

83 
47 

75 
49 

73 
53 

80 
62 

82.1 
55.3 

BRIDGETON  I  NE 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
62 

91 
65 

99 

79 

84 
66 

84 
91 

81 
53 

S3 
54 

88 
66 

82 
62 

90 
62 

89 
56 

80 
52 

83 
67 

85 
66 

92 
62 

84 
64 

66 
59 

81 
67 

88 
59 

77 
52 

82 
46 

81 
62 

77 
63 

87 
55 

79 
54 

80 
61 

86 
69 

84.3 
69.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

90 
69 

95 
65 

97 
66 

91 
75 

86 
67 

83 

64 

89 

56 

91 

60 

90 
60 

84 
66 

93 
64 

91 
64 

91 
56 

87 
56 

91 
65 

89 

70 

86 
60 

84 
58 

77 
54 

65 
63 

87 
59 

84 
62 

81 
56 

82 
53 

77 
67 

75 
67 

89 
64 

85 
65 

79 
56 

66 
64 

86 
69 

86.4 
62.2 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

91 
61 

89 
54 

90 
58 

9S 

73 

89 

64 

80 
43 

80 
48 

82 
48 

90 
60 

90 
67 

84 
58 

98 
58 

82 
45 

82 
47 

89 
67 

88 
52 

84 
47 

65 
48 

84 
61 

76 
52 

82 

49 

86 
56 

76 

48 

80 
46 

84 
49 

70 
66 

77 
63 

86 

45 

74 
50 

74 
54 

74 
61 

83.5 
54.3 

CAPE  MAY  3    N 

MAX 
MIN 

86 
69 

86 
67 

86 
70 

86 

72 

82 
71 

79 

60 

83 
61 

80 
72 

82 

67 

86 

70 

79 
60 

80 
64 

83 
69 

66 
64 

61 
56 

78 
62 

76 
62 

82 
68 

77 
62 

76 
66 

76 
56 

84 
68 

81 
68 

76 
60 

83 
67 

82 
69 

31.4 
64.3 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

89 
57 

85 
50 

88 
53 

94 
56 

80 
60 

77 
42 

76 
43 

80 
42 

88 

46 

89 
63 

75 
50 

90 

54 

SO 
39 

80 
40 

81 
46 

86 

59 

S4 

47 

60 

41 

80 
51 

78 
48 

80 
45 

85 
49 

74 
39 

79 
37 

80 
40 

70 
63 

80 
55 

82 
39 

74 
41 

70 
47 

79 
66 

81.1 
48.3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
62 

96 
60 

93 

65 

82 
67 

80 
62 

83 
66 

88 

58 

B4 
68 

83 
72 

90 
62 

89 
68 

83 

55 

85 
54 

87 
66 

89 
72 

84 
61 

63 
58 

73 
60 

82 
59 

87 
58 

77 

60 

82 

63 

SO 
50 

74 
65 

76 

67 

86 
64 

78 
64 

80 
55 

85 
66 

86 
69 

84.0 
61.5 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
62 

99 
64 

93 
74 

83 
64 

80 

51 

86 

54 

92 
56 

94 
66 

86 
71 

93 
62 

83 
63 

80 
52 

84 
52 

se 

66 

84 
66 

84 
54 

81 
55 

76 
66 

64 
61 

87 
55 

60 
61 

83 
61 

60 
50 

70 
66 

74 
66 

88 
62 

82 
55 

76 
54 

60 
63 

67 
65 

84.6 
60.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

90 
64 

89 
60 

69 
68 

98 
66 

84 
61 

78 
48 

80 
50 

82 
62 

88 
56 

88 
62 

78 
60 

90 
66 

82 
50 

78 
55 

90 
60 

85 
50 

74 
52 

80 
58 

84 
54 

76 
57 

78 
59 

72 

58 

69 

50 

76 
48 

74 
50 

78 
52 

79 
60 

62 
60 

72 
52 

76 
64 

78 
58 

61.3 
56.8 

FLEMIN6T0N  1  NE 

MAX 

MIN 

91 
62 

92 
53 

101 
62 

95 
72 

89 
65 

81 

49 

89 
47 

92 

48 

92 
65 

89 
69 

95 
55 

92 

68 

83 

44 

88 
45 

91 
62 

90 
62 

86 

46 

85 
46 

60 
58 

86 
54 

90 
48 

85 
66 

86 
43 

83 

41 

75 
63 

80 
65 

87 
62 

78 
48 

78 

47 

63 
62 

87 
63 

66.8 
55.6 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

89 
65 

92 
60 

95 
64 

90 
69 

82 
64 

79 
48 

82 

64 

87 
66 

89 
65 

86 
70 

90 
60 

89 
66 

82 
62 

84 
52 

88 
64 

83 
67 

82 
55 

80 
52 

75 
59 

83 
60 

85 
55 

78 
60 

78 
46 

79 
47 

73 
65 

76 
66 

87 
62 

83 
53 

76 
50 

80 
62 

84 
63 

33.2 
59.1 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

95 
66 

94 
62 

92 
65 

98 
73 

82 
65 

84 
52 

83 
54 

86 
54 

92 
64 

87 
70 

84 
62 

99 
67 

92 
54 

82 
51 

87 
62 

88 

71 

92 
59 

87 
53 

70 
59 

85 
58 

90 
60 

77 
62 

84 
49 

84 
56 

75 
66 

75 
64 

88 
52 

80 
53 

82 

60 

86 
66 

66.9 
60.0 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

81 
60 

77 
55 

81 
62 

87 
66 

74 
56 

68 
45 

69 
46 

71 
53 

79 
67 

80 
62 

71 
59 

82 
58 

73 
44 

70 
49 

74 
53 

79 
56 

80 
46 

72 
53 

74 
56 

74 
53 

76 

47 

77 
52 

70 
43 

76 
41 

77 
65 

63 

66 

74 
58 

74 
44 

68 

61 

66 

66 

73 
55 

74.5 
63.4 

HKiHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

91 
65 

93 
58 

95 
63 

89 
73 

83 
63 

81 

49 

89 
61 

90 
52 

91 
66 

82 
69 

92 

58 

86 
63 

eo 

51 

86 

49 

88 
66 

86 
70 

65 

53 

62 
49 

75 
59 

86 
61 

84 
52 

79 
60 

79 
49 

60 

44 

73 
64 

76 

67 

66 
63 

76 
52 

76 

49 

80 
62 

86 

64 

63.8 
58.5 

INDIAN  MILLS  2  K 

MAX 
MIN 

90 
60 

92 
52 

96 
61 

80 
71 

81 
63 

81 
41 

84 
45 

90 
49 

87 
65 

78 
68 

92 
59 

89 
69 

80 
51 

86 
45 

89 
64 

89 
66 

65 
61 

81 
49 

70 
59 

84 
57 

88 
48 

77 
59 

81 

43 

80 
36 

75 
64 

72 

67 

87 
60 

79 
51 

81 
45 

85 
60 

87 
64 

83.7 
66.1 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

89 
71 

90 
66 

93 
69 

SO 

73 

78 
65 

78 
54 

80 
57 

81 
59 

90 
71 

76 
70 

81 
63 

83 
63 

76 
56 

73 
60 

61 
65 

81 
67 

76 
59 

75 
59 

72 
67 

80 

58 

79 
60 

74 
60 

75 
55 

72 

55 

70 
66 

75 
66 

85 
62 

71 
53 

70 
57 

76 
63 

82 
65 

78.7 
62.4 

LAKEHOOO  2  ENE 

MAX 

MIN 

90 
62 

36 
59 

98 
63 

82 
70 

85 
55 

78 
49 

79 
49 

85 
48 

93 
63 

77 
54 

84 
58 

83 
57 

75 
50 

60 
45 

66 
65 

78 
54 

77 
51 

76 

46 

74 
58 

79 
58 

81 
54 

73 
57 

7', 
47 

74 
45 

71 
65 

73 
65 

89 
58 

71 
49 

73 
46 

77 
61 

61 
60 

ao.E 
55.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

91 
64 

91 
56 

96 

60 

95 

74 

89 
66 

80 

47 

84 
49 

89 

51 

90 
65 

88 
70 

93 

57 

91 
62 

83 

47 

86 

49 

89 
66 

66 
67 

84 
51 

82 

52 

77 
60 

84 
56 

88 

51 

84 
59 

83 
45 

81 
45 

77 
64 

77 
66 

86 
62 

83 
46 

78 

50 

63 
63 

36 
66 

85.6 
57.6 

LAYTON  3  NK 

MAX 
MIN 

88 

58 

88 

51 

92 
52 

93 
63 

78 
57 

76 

48 

89 

49 

86 
43 

88 

65 

83 
60 

81 
53 

80 
62 

79 
40 

81 

40 

85 
64 

63 
60 

60 
40 

81 
50 

81 
69 

79 
68 

85 
40 

80 

45 

84 

41 

64 
34 

73 
59 

80 
60 

83 

64 

76 
46 

74 
40 

80 
57 

33 
50 

82.2 

51.1 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
68 

90 
61 

90 
69 

87 
65 

79 
51 

78 
66 

83 

64 

83 
66 

80 
71 

81 
60 

82 

70 

81 
55 

81 
51 

82 
70 

91 
66 

79 
56 

79 
53 

78 
62 

78 

59 

81 
59 

81 
59 

77 
51 

79 
48 

78 
61 

76 
67 

83 
64 

83 

54 

78 
52 

85 
60 

65 
62 

32.2 
60.3 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

95 
63 

92 
58 

93 
60 

98 
62 

85 
64 

81 
48 

80 
62 

84 
62 

90 
66 

93 
69 

78 
59 

93 
62 

89 

49 

81 
51 

86 
60 

90 
65 

86 

51 

85 
52 

82 
59 

79 
56 

82 
52 

88 
59 

79 

49 

82 

47 

80 

49 

72 
55 

82 
59 

87 
49 

76 
61 

82 
67 

87 
54 

64.9 
56.1 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

87 
6« 

86 
63 

95 
65 

82 
70 

78 

64 

77 
92 

78 
54 

83 
56 

89 
66 

77 
67 

82 
63 

83 
66 

74 
60 

76 
53 

83 
65 

80 
67 

77 
59 

77 
55 

75 
60 

60 
60 

77 
57 

72 
64 

73 
37 

74 
49 

73 
56 

77 
66 

85 
63 

70 
58 

73 
52 

78 
62 

81 
66 

79.1 
60.6 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

88 
62 

90 
52 

96 

64 

90 
70 

79 
63 

78 
46 

87 
44 

89 

64 

90 
62 

85 
65 

92 
63 

89 
56 

75 

45 

84 

45 

87 
62 

64 
60 

81 
46 

80 
45 

78 
61 

82 
52 

85 
47 

60 
52 

82 

40 

78 
39 

74 
60 

78 
64 

85 
68 

76 

45 

74 
40 

60 
60 

83 
62 

63.1 
54.0 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
65 

91 
66 

94 
76 

86 
66 

83 

64 

81 
68 

83 
60 

88 
66 

85 
68 

84 

80 

60 

87 
58 

80 
55 

83 
62 

85 
69 

90 
62 

86 

57 

63 
62 

67 
59 

80 
69 

87 
60 

77 
62 

82 
61 

82 
66 

74 
67 

77 
65 

87 
56 

79 
54 

80 
60 

87 
68 

63.9 
61.7 

HOORESTOWN 

MAX 
MIN 

88 

64 

90 

59 

96 
67 

84 
73 

82 

61 

81 
63 

85 
61 

89 
65 

86 
67 

78 
66 

92 
60 

86 

65 

79 
63 

86 
51 

S9 
64 

86 
68 

85 
55 

84 
64 

73 
61 

84 
60 

87 
54 

77 
62 

82 

50 

80 
47 

73 
65 

74 
67 

85 
63 

77 
53 

60 
61 

63 
64 

87 
64 

83.5 
69.6 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

92 

61 

91 
58 

95 
57 

99 
71 

81 
63 

79 
48 

83 
4« 

90 
48 

90 
64 

90 
67 

91 
59 

90 
58 

82 

44 

81 
46 

90 
63 

88 
62 

85 

55 

82 
46 

78 
67 

82 
55 

84 
52 

83 

56 

79 

43 

79 
41 

72 
61 

78 
64 

84 
69 

63 
61 

71 
47 

81 
59 

84 
62 

64.3 
65.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
71 

93 
68 

99 
68 

89 

74 

81 
60 

81 

58 

89 
99 

87 
60 

93 

70 

81 
69 

87 
65 

85 
63 

80 
57 

83 
58 

86 
67 

84 
69 

60 
60 

79 
59 

77 
66 

82 
62 

84 
61 

77 
62 

77 
57 

76 
56 

72 
66 

80 
67 

87 
62 

74 
66 

74 
57 

80 
65 

85 
66 

82.7 
63.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
61 

94 
63 

92 
73 

83 
66 

79 
50 

82 
93 

89 
56 

90 
66 

89 

70 

89 
60 

91 

66 

83 

52 

83 
51 

86 
66 

82 
68 

84 
54 

81 
54 

76 
62 

81 
60 

82 
55 

SO 
60 

77 
54 

75 
48 

73 
64 

75 
66 

85 
63 

84 
52 

75 
52 

79 
61 

83 
64 

83.2 
59.9 

NEWTON 

MAX 

MIN 

89 

60 

85 
51 

85 
55 

94 
67 

82 
62 

75 

41 

78 

44 

80 
4« 

88 
58 

90 
60 

78 
51 

91 
56 

80 
42 

77 
45 

83 
57 

86 
61 

82 
49 

79 
43 

SO 
64 

79 
49 

81 
45 

86 
63 

76 

40 

82 

40 

82 
51 

70 
62 

79 

57 

63 
40 

72 
44 

74 

51 

79 
59 

81.5 
61.4 

PATERSON 

MAX 
MIN 

76 
52 

81 
66 

89 
67 

91 
65 

94 
71 

86 
60 

94 
69 

83 

51 

79 
53 

80 

61 

86 
65 

89 
54 

84 
54 

82 
64 

79 
56 

S3 
56 

86 
59 

77 
51 

60 
50 

80 
56 

71 
63 

78 
63 

87 
62 

76 
64 

75 
56 

80 
64 

32.2 
56.0 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

89 

•2 

90 
58 

99 

61 

84 
72 

S3 

61 

81 
46 

83 

48 

89 
50 

87 
63 

84 
68 

91 
58 

87 
62 

80 
60 

86 

47 

89 
64 

86 

68 

83 
51 

83 

51 

78 
60 

83 

58 

87 

49 

81 
61 

SO 
46 

80 
42 

74 
63 

74 
66 

67 
61 

85 
61 

78 

47 

84 
60 

87 
62 

84.1 
57.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

n 

6« 

S9 
59 

68 

9* 
79 

89 

63 

79 
49 

80 
91 

88 
90 

88 
66 

86 
69 

88 
61 

85 
60 

91 
47 

83 
63 

86 
66 

86 
64 

85 
59 

84 
60 

82 
63 

84 
65 

87 

50 

87 
56 

83 
46 

85 
46 

85 
63 

84 
64 

84 
61 

S3 
48 

78 
50 

80 
62 

86 
62 

85.5 
58.0 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

91 
65 

92 
66 

97 
61 

86 

72 

82 
66 

60 
51 

84 

91 

90 
63 

91 
66 

80 
70 

93 
69 

84 
62 

79 
49 

89 

50 

90 
67 

85 
66 

84 

53 

78 
54 

75 
63 

83 
60 

86 

52 

78 
69 

80 
51 

80 
46 

71 
64 

76 
65 

86 
62 

76 
62 

74 
62 

80 
62 

85 
63 

83.3 
59.1 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

88 
66 

90 
60 

86 
63 

91 
71 

86 
65 

81 
49 

76 
55 

80 
52 

63 
64 

83 
64 

79 

61 

89 

64 

81 
55 

74 
49 

78 
62 

66 
70 

86 

58 

78 
50 

80 
68 

68 
60 

77 
57 

83 

56 

73 

51 

75 
48 

77 
53 

73 
66 

76 
54 

67 
54 

73 
52 

75 
55 

82 
66 

30.6 
56.4 

RIOfiCFIELD 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 

61 

97 
64 

81 

74 

80 
58 

76 

50 

81 
55 

89 
55 

01 
67 

76 

67 

90 
60 

83 
60 

77 
53 

77 
53 

86 
66 

85 
62 

83 
54 

82 
56 

77 
66 

81 
59 

87 
54 

79 
60 

83 
52 

81 
50 

71 
56 

75 
66 

86 

61 

77 

53 

76 
53 

79 
64 

81 
64 

62.2 
59.3 

8«9   r«t«r«BC«   Dot«B   follovtDg   Statl< 

-    77    - 


Table  S-Contioued 


DAILY  TEMPERATURES 


NFW  JERtEY 
AUGUST    19!>7 


StaHon 

Day 

Of 

Month 

c. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

u 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUNVON 

MAX 
MIN 

ee 

60 

88 
52 

92 
62 

88 
68 

85 
61 

85 
40 

85 
45 

92 

54 

95 

70 

86 

68 

94 
64 

84 
60 

80 
58 

88 
50 

92 
66 

87 
67 

87 
48 

83 
42 

78 
59 

84 
37 

79 
54 

84 
60 

81 
37 

79 
35 

75 
67 

74 
62 

88 
60 

82 

51 

79 
59 

81 
60 

88 
60 

84.9 
56i6 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
67 

92 
68 

92 
72 

89 
67 

81 
59 

81 
61 

86 
61 

92 

70 

90 
74 

85 
66 

82 
65 

84 
59 

78 
59 

84 
67 

80 
69 

79 

64 

SO 
62 

76 
66 

80 
63 

80 
62 

77 
62 

76 

61 

76 
60 

74 
59 

73 
66 

86 
66 

83 
58 

73 
58 

76 
64 

83 

70 

82.4 
64.3 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

93 
63 

93 
58 

98 
66 

96 
72 

84 
64 

83 
46 

88 

49 

92 

30 

93 
66 

83 

70 

96 
65 

91 
61 

82 
46 

83 
48 

91 
64 

87 
64 

85 
51 

82 
51 

84 
62 

87 
37 

88 
51 

79 
59 

82 
49 

82 
43 

74 
63 

79 
63 

88 
62 

79 
50 

85 
49 

63 
62 

88 
64 

86.5 
57.8 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

87 
60 

84 
52 

87 
55 

96 

57 

80 
58 

73 
42 

78 

46 

80 
46 

88 
50 

88 
63 

78 
52 

91 

55 

81 
43 

78 
45 

82 
48 

87 
59 

84 
50 

80 
45 

80 
47 

80 
49 

82 

46 

87 

46 

80 

43 

83 

40 

82 

42 

69 

60 

81 
33 

82 
42 

76 

42 

71 
46 

80 
53 

81.8 
49.6 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
64 

96 
66 

84 
73 

62 
56 

80 
52 

83 

55 

90 
58 

91 

70 

78 
69 

92 
62 

83 
68 

79 
54 

86 
55 

88 
68 

88 
71 

84 
58 

84 
56 

75 
62 

84 
62 

87 
59 

79 
61 

81 
54 

81 
51 

74 
65 

76 
67 

88 
65 

76 
53 

76 
54 

82 
65 

86 

67 

63.6 
61.9 

TRENTON  HB  CITY 

MAX 
MIN 

89 

70 

90 
66 

95 
68 

84 
70 

80 
60 

79 
64 

82 
58 

89 
61 

88 

71 

77 
69 

90 
64 

84 
63 

79 
5S 

S3 
59 

87 
67 

84 
69 

82 
60 

80 
58 

73 
63 

82 
62 

83 
61 

75 
61 

78 
35 

77 
53 

72 
65 

75 
67 

85 
61 

75 
54 

75 
56 

81 
66 

64 
68 

61.8 
62.4 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

87 
65 

83 
59 

90 
64 

84 
72 

81 
64 

80 
47 

79 

53 

82 

61 

86 
66 

83 

68 

83 
61 

87 
68 

78 
56 

80 
57 

85 
69 

82 
71 

80 
56 

78 
49 

75 
58 

78 
62 

82 
55 

78 
61 

73 
49 

74 
46 

72 

65 

76 
66 

86 
63 

63 
50 

82 
32 

82 
64 

61.1 
59.9 

HOODSTOWN  S  WSH 

MAX 
MIN 

92 

68 

92 
63 

93 
65 

97 
65 

84 
67 

84 
53 

82 
53 

86 
58 

84 
62 

83 
68 

83 
59 

91 
61 

82 

58 

82 

54 

86 
59 

89 

70 

91 
61 

84 
57 

83 
60 

72 
62 

82 

38 

88 
58 

80 
54 

84 
49 

81 
52 

74 
66 

76 
64 

87 
54 

74 
57 

80 
56 

87 
68 

84.4 
60.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Statioa 

3-? 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.15 

.23 

.20 

* 

, 

.59 

.10 

.24 

.17 

, 

* 

.43 

.21 

.15 

.12 

.09 

.13 

.20 

.10 

.13 

.10 

.17 

.15 

.26 

. 

. 

. 

.23 

* 

, 

.22 

B4.84 

WIKD 

5 

16 

0 

16 

6 

20 

2 

16 

4 

6 

2 

3 

11 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

11 

12 

9 

10 

6 

3 

13 

4 

3 

2 

202 

PLEASANTTILLE  1  N 

EVAP 

.38 

.25 

.26 

.21 

.14 

.25 

.21 

.08 

.34 

.11 

. 

.20 

.15 

.21 

.21 

.12 

.18 

.16 

_ 

.11 

.22 

.05 

.06 

.23 

.09 

_ 

_ 

.19 

.05 

.20 

.12 

85.49 

WIND 

28 

12 

63 

9 

16 

35 

15 

31 

23 

8 

12 

20 

36 

23 

39 

22 

31 

10 

18 

39 

17 

11 

26 

24 

22 

29 

33 

18 

23 

IS 

17 

728 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  of  month 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

MEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

HAX 
MIN 

95 
70 

98 
67 

96 
69 

82 
73 

87 
64 

93 
60 

94 
62 

100 
62 

97 
69 

92 

67 

96 
64 

85 
64 

93 
59 

90 
59 

95 
68 

85 
68 

88 
63 

82 
62 

75 
65 

81 

65 

84 
63 

80 
62 

81 
61 

SO 
59 

71 
67 

73 
68 

80 
66 

76 
62 

72 
61 

75 
65 

81 

67 

85.2 
64.6 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

85 
71 

85 
69 

85 
71 

79 
74 

80 
67 

80 
64 

80 
65 

85 
65 

83 
71 

70 
70 

84 
66 

80 
68 

81 
62 

80 
64 

82 
69 

79 
70 

80 
66 

75 
65 

78 
67 

75 
66 

77 
65 

75 
66 

74 
64 

72 
62 

70 
68 

71 
69 

75 
67 

72 
64 

69 
63 

72 
65 

75 
67 

77.6 
66.8 

4  INCHES 

HAX 
MIN 

83 
72 

83 
70 

83 
72 

79 
75 

79 
69 

79 
65 

79 
66 

83 
66 

82 
72 

71 
70 

82 

67 

79 
69 

80 
64 

79 
65 

80 
70 

78 
71 

78 
67 

74 
66 

72 
68 

74 
66 

75 
65 

74 
67 

74 
64 

72 
63 

70 
69 

71 
69 

74 
68 

72 
65 

69 
63 

71 
65 

74 
68 

76.6 
67.7 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

78 
73 

78 
72 

79 
73 

77 
75 

76 
73 

74 
68 

74 
69 

77 
70 

77 
73 

75 
72 

76 
70 

75 
72 

74 
68 

74 
68 

75 
71 

75 
72 

74 
70 

72 
69 

71 
70 

71 
68 

72 
68 

72 
69 

71 
67 

70 
66 

89 
68 

69 
68 

72 
68 

71 
68 

68 
66 

69 
67 

71 
68 

73.5 
69.6 

16  INCHES 

MAX 
HIN 

74 
72 

74 
72 

74 
73 

75 
73 

74 
73 

73 
70 

72 
70 

73 
70 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

72 
71 

72 
70 

71 
70 

72 
71 

72 
71 

72 
70 

72 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
68 

68 
68 

69 
68 

70 
68 

70 
68 

69 
67 

68 
67 

70 
68 

71.4 
70.4 

32  INCHES 

MAX 
HIN 

69 
69 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 

67 

67 
67 

67 
67 

69.0 
68.3 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


See   reference   notes   lollovlng  Stntlon   Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1957 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


ALLENMir 

•ATLANTIC  CITY  MB 
AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN 

BELMaR 
BELVloeSE 
BEln.l^  I  * 
BLACKMELLS  NILLS 
BOONTON  2  S£ 

BOUMD  BROOK  1  N 
GRAMCMVILLE 
BRIOGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CAMISTEAR  RESERVOIR 

CAMOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  HAY  3  H 
CEDAR  GROVE 
CENTER TON 

CNAHLOTTEBURG 
CHATHAM 
CKATSWORTH  3  S 
CLAYTON 
CLINTON 

OEEPWATER 

ELUABETM 

ELIZABEThPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTOM  1  NE 

FORTE SCUE 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
GREAT  MEADOWS  4  N 

6REENH00D  LAKE 

HACKENSACK 
HAI*40NT0N  2  NNE 
HIGH  POINT  PARH 
HlGHTSTOHN  1  N 
HlGHTSTOWN  PUMPING  STA 

INDIAN  HILLS  2  ■ 

IRVING TON 
JERSEY  CITY 
LAKEMOOO  2  ENE 
LAM8ERTVILLE 

LAYTON  3  ND 
LEESSURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 

LUMBER TON 
MACOPIN  INTAKE 
MAHHAK 
HANVILLE 
MARLBORO  SCS 


County   ^ 


SfSSEN 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 
CAPE  MAY 

|0T21    MON»«OUTH 

|0T29  WARREN 
0797  iCAMDEN 
0»*T  JSOMERSET 

logo?  (morris 


SOMERSET 
SUSS EI 
CUMBERLAND 
.INGTON 
SUSS EI 


ESSEX 
SALEM 

'E  MAY 
ESSEX 
1512  ISALEM 

1582  PASSAIC 
1590  iMOHHIS 
1S9S  BURLINGTON 


CUMBERLAND 
MONMOUTH 
GLOUCESTER 
WARREN 
>AIC 


BERGEN 
TLANTIC 
3935  SUSSEX 
3951  ImERCER 
3956  MERCER 


^229 


BURLINGTON 
14260    ESSEX 
k339    HUDSON 
'*627    OCEAN 
f«635   HUNTERDON 

*735    SUSSEX 
4762    CUMBERLAND 
«88T    PASSAIC 
4  987    MONMOUTH 
S003    MORRIS 

S055    BURLINGTON 
5071    PASSAIC 
510A  ISERGEN 
5197  ;S0MERSET 
13244  iMONMOUTH 


74  02 

75  03 

74    57 


1   03      74  2ft 

0   44      74  23 

9    44  i   74  32 

■9    39  I    75  06 

74  55 

75  30 
74  14 

40  39   74  12 

40  50   74  la 

40  31   74  51 

39  14 

40  15 

39  42 

40  56 


74  04 

74  11 

74  57 

1  15   74  51 

39  14   74  SI 

40  53   74  I 

73  59 

>0  4B 

39  58 

1  01   74  2 

1  0«   74  10 

0  33   74  34 

0  20   74  1 


Obser- 
vation 
Time 


34    MID    HID 


Refer 

To 
Tables 


EROEN  COUNTY  ENGS 
•  S<  WEATHER  BUREAU 
RVIN  J.  NYGREN 
,Y,  FORESTRY  SVC 
RS.  EO  C.  HOFFMAN 

ITY  WATER  DEPT 
ISS  C.  S.  HlXSON 

SAMUEL  H.  MC  tULLEY 
HENRY  M.  MILLER 
JERSEY  CITY  WTR  WKS 

AMERICAN  CYANAMlD  CO 
ALBERT  M,  DAVENPORT 
RADIO  STATION  MSNJ 
PUBLIC  SVC  £  •  G  CO 
NEWARK  WATER  DEPT 

COMMONWEALTH  WTR  CO 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

WEST  MAGNESITE  CO 

A,  PLUNKETT 
IHN  HOPKINS  UNI* 

WARK  WATER  DEPT 
iWARD  P.  HOLITOR 

LLIAM  s<  HAINES 

.RRV  P.  CAMPBELL 

W.  KLOCKNER 

DU  PONT  OE  NEMOURS 
ION  CO  PARK  COMM 
SEWAGE  TREATMENT  PL 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 

JOHN  LOPER 

K  J.  MOREAU 
PROF*  J.  B.  SANGREE 
ICHAEL  OZYOWSKl  JR. 
GEORGE  T.  WIGGINS 

BERGEN  COUNTY  ENGS 
HUBBARD  PARKHURST 
J.  DEPT.  OF  CONS. 
JAMES  R*  PICKERING 
DEPT  WATER  ♦  SEWAGE 

EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WTR  DEPT 
GEORGE  G.  HADOILI 
.*  E*  CASE 

,*  M.  DEPUE 
EES6UR6  STATE  F; 
PASSAIC  VLY  WTR  COMM 
STORM  WARN*  DSPL  STA 
UH  BARKMAN 

JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  DEPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 
L.  RAOCLIFFE 
GEROW  BRILL 


MARL  Tim  1  R 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILTON 

MOORE STOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  W9  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  ■ 
NEW  MILFORD 


PEMBERTON  3  E 
PMILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANT  RUN 


RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX  3  N 
SWEOESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  ?  W 
TRENTON  2 


•  TREN 


1  CIT 


WERTSVILLE 
•WESTFIELO 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  5  WSW 


County 


T755"  bUSUTSgToS" 
5346  ATLANTIC 
5503  BERGEN 
5576  CUMBERLAND 
5  597  (MORRIS 


i728 


BURLINGTON 
MORRIS 
ESSEX 
IDDLESEX 

BERGEN 


6460  PASSAIC 
0544  IHUNTEROON 
6560  ESSEX 
6775  , PASSAIC 

6843  BURLINGTON 


7587 

MIDDLESEX 
I  MONMOUTH 
SOMERSET 
:  MORRIS 
6423  jUNION 

8644  SUSSEX 
8665  GLOUCESTER 
8816  OCEAN 
8858  WARREN 
9878  'mercer 
I 

16699  OCEAN 
9135  iCUMBERLANO 
9187  IpASSAIC 


8194 


39  54 

39  27 

40  59 
39  24 

1  01 


0  39 

1  01 
39  38 


74  09 

75  03 
74  32 


40  41 

75 

40  42 

75 

40  36 

74 

40  34 

7* 

39  25 

74 

40  19 

40  36 

74 

41  oe 

ft. 

40  26 

74 

40  28 

40  58 

74 

40  43 

74 

41  14 

7* 

39  47 

75 

39  57 

74 

40  57 

40  14 

7* 

40  13 

7^ 

39  36 

/4 

Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


DAVID  GRISCOM 
ELMER  EARLE 
lOGEWOOD  WATER  CO* 

•  J*  GALLAHER 
JERSEY  CITY  WTR  WKS 

•  Ji  WILLARD 
AMES  C.  LONG 

•  S*  WEATHER  GUREAU|  ; 
RTHUR  H.  AHLQUIST 
^CKENSACK  WATER  CO 

NEWTON  WTR  SWR  COMM 

I^EWARK  WATER  OEPT 

A*  COUGHLIN 

COUNTY  ENGINEER 

I.  DEL  VECCHIO 

CHARLES  A*  UOEHLtR- 
■eWAGE  DISPOSAL  PL' 
JOINT  TOLL  BR06E  C( 


WATER  COMM 
.*  COAST  GUARD 
:*  HAVER 
.ET  CITY  0  P  W 

DEPT  OF  CONS 


ICE  B. 

SUN  OIL  CO 

:RT  F.  SNYDER 
I*  ERVEY 


I.  WEATHER  BUHEAUJ  i 
EDWARD  0.  MEGIL 
STATE  HOME  FOR  WOMEN 
WATER  SUPPLY  COMM 


t   I -COASTAL ;   2-DELAVARB ;   3-GREAT  EGG  HARBOB;   4-aACEENSACK ;   5-HUDSOH ;   6-IUDRICB ;   7-HULLICA ;   6-PASSAIC ;   S-RABWAY ;   lO-RAI 

REFERENCE  NOTES 
La&te  of  Nev  Jeraey  a&y  be  obtained  bj  vrltlog  to  tbe  State  CllB&tologlst  at  Weather  Bureau  Office,  c/o  Ceoeral  Dell 


ITAN;   11-ROCKAWAY 


tlgurea   and  letters  follosioK  the  station  aaae,  aucb  as  12  3SW,  lodlcate  distance  Id  Biles  and  dlrectloa  fron  tbe  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  Jtine  and  Decenber  lasuea  of  tbls  bulletin, 

Hontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  Honths  will  be  carried  Id  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  BlBslng  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Dlwlfllons,  as  used  in  Table  3,  becaae  effective  with  data  for  Septeaber  19S6. 

iture  in  *P,  preclpltattoo  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  BOveBeDt  in  al 


¥. 


Honthljr  degree  day  totals 


the  I 


type  1 


nleas 


I  by  footnote  following  Table  6.   Ua;i  i 


Entries  of  Snowfall 


^d  la  Table  7  are  tbe  water  equivalent  of  i 
ilonal  drifting  and  other  causes  of  local  ^ 
I  when  two  or  BOre  Inches  of  snow  are  on  tl 

and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table 

Table  7,  when  published,  are  f < 


e  ground . 
Include  snoi 


iBe  of  observatlc 


1921-1950,  adjusted  i 


I  ground  Include  snow,  sleet 
I.   The  Station  Index  lli 


'  taken  fron  i 


I  ground  in  Table  7  is 


for 


11  eicept  ffeath' 
Index.   No  record 


This  I 


,  shelter  Ic 


ributlon  i 
ated  a  fei 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Sti 

precipitation  totals. 
>   And  also  on  a  later  date  or  dates. 
**      Fastest  observed  one  alnute  wind  speed 

•  ABOunt  Included  In  followtog  Beasureaei 
//  Gage  la  equipped  vitfa  a  vindshleld. 

#  TheraoBeters  are  generally  exposed  In  i 
on  the  roof  of  a  building. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  befon 
B  Adjusted  to  a  full  nonth. 
C   In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Statl' 

"Hourly  Precipitation  Data". 
D  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estiaated,  using  a  rat 
G   In  the  "Rerer  to  Tables"  coluwn  In  the  Station  Index  the  letter  "C" 
■  One  or  wore  days  of  record  Bissing;  if  average  value  Is  entered,  lesi 

stations,  bave  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  Bontb 
R  ABOunts  frOB  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  1 


Tables  2  and  S,  Is 


IS  snow  on  ground  values  are  al 
Consult  the  annual  Issue  of  1 


7:30  a.B 


Index  the  lett 


feet  above  sod-covered  ground*  however. 


■rdsr  stations.  These  atatli 


ers  are  exposed  ' 


\   are  processed  for  specli 


I  are  published  late 


nch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

that  soil  tesperaturea  are  published. 
I  days  record  is  nlsBlng.   See  Table  S  for  detailed  dally  record. 


T  Trai 


Includei 


lall 


Bay  vary  slightly  (roi 


Degree  day  data,  if 
be  published  later  In  "Honrly  Precipitation  Data".) 


carried  for  thii 


al  for  prevlo 


itb. 


InforBatlon  concerning  the  1 
publication  Bay  be  obtained 
say  t»e  found  in  the  latest  : 


of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  19S5  say  be  found 
he  Superintendent  of  Docuaents,  Governsent  Printing  Office,  Washington  2S,  D.  C.  for  IS  cents 
of  Local  CllBAtologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  during  September  was  warmer  and  drier 
than  usual  at  most  stations  where  comparisons 
could  be  made. 

The  temperature  averages  for  all  divisions  were 
in  excess  of  long-term  values,  ranging  from  +  0.9° 
in  the  Northern  Division  to  +  2.1°  in  the  Southern 
and  Coastal  Divisions.   The  maximum  temperature 
for  the  month  was  96°  and  was  shared  by  three 
stations,  Audubon  and  Pemberton  3  E  on  the  3rd  and 
Lakewood  2  ENE  on  the  3rd  and  13th.   More  than  one- 
half  of  the  stations  reported  minimum  temperatures 
for  the  month  that  were  below  freezing,  but  Layton 
3  NW  was  lowest  with  23°  on  the  27th. 

The  precipitation  averages  for  all  divisions  were 
less  than  long-term  values  by  more  than  one-half 
inch.   Nearly  all  stations  for  which  comparative 
data  are  available  showed  minus  departures  from 
long-term  means,  and  in  some  instances  these 
departures  exceeded  two  inches.   Monthly  totals 
ranged  from  1.49  inches  at  Clinton  to  6.75  inches 
at  Deepwater.   The  greatest  measurement  on  one  day 
was  2.63  inches  at  Cape  May  3  W  on  the  8th. 

The  percentage  of  possible  sunshine  was  less  than 
usual  at  Atlantic  City  WB  and  Trenton  WB  City, 
while  average  daytime  cloudiness  was  greater  than 
usual  at  Atlantic  City  WB,  Newark  WB  Airport,  and 
Trenton  WB  City. 

WEATHER  DETAILS 

Warm  weather  prevailed  during  the  first  four  days 
of  the  month  with  departures  on  the  3rd  equaling 
or  exceeding  10  degrees  over  much  of  the  State. 
Temperatures  fluctuated  slightly  during  the  period 
5th-10th  but  daily  departures  were  not  significant. 
A  rather  prolonged  period  of  warm  weather  prevailed 
from  the  11th  to  23rd,  inclusive.   Pressure  patterns 
that  controlled  the  weather  during  this  period 
caused  temperatures  to  fluctuate  considerably  and 
much  of  the  State  experienced  averages  on  the  13th, 
15th,  16th,  21st,  and  22nd  that  exceeded  long-term 
means  by  10°  or  more.   A  cold  front  moved  across 
the  State  on  the  23rd  and  ushered  in  cooler  weather 
with  minus  departures  persisting  during  the  period 
24th-30th.   During  this  week  of  cool  weather  most 
stations  recorded  their  greatest  minus  departures 
for  the  month  on  the  27th,  28th,  and  29th. 

.  Moderate  to  heavy  rains  fell  in  the  Northern  Divi- 
sion around  the  3rd-4th  but  otherwise  rainfall  was 
of  little  consequence  through  the  6th.   Rain  was 
more  widespread  during  the  period  7th-23rd.   During 
this  period  occurrences  were  rather  frequent  with 
measured  amounts  mostly  in  the  light  category. 
On  the  30th  light  precipitation  which  fell  over 
the  State  was  of  little  consequence.   On  some  of 
the  dates  on  which  precipitation  fell  thunderstorms 
were  also  noted. 

WEATHER  EFFECTS 

The  severe  svunmer  drought  in  New  Jersey  was  relieved 
considerably  by  general  rains  around  the  10th,  16th, 
and  23rd.   On  the  mornings  of  the  27th,  28th,  and 


29th  killing  frosts  ended  growth  of  tender  crops 
in  most  of  the  State  except  for  coastal  and  lower 
Delaware  River  areas  of  south  Jersey.   Damage  to 
corn  and  soybeans  from  the  unusually  early  frost 
was  generally  light  since  most  fields  had  begun 
to  dry  up  in  August.   Cranberry  growers  who  could 
not  flood  their  bogs  suffered  heavy  freeze  damage. 
The  month's  weather  had  little  effect  on  New  Jersey 
prospects  for  corn  for  grain.   With  earlier  drought 
damage  becoming  more  definite,  growers  reports  now 
indicate  an  equivalent  yield  of  only  22.0  bushels 
for  all  corn,  which  is  equal  to  the  record  low 
yield  in  1903.   An  unusually  small  percentage  of 
the  New  Jersey  acreage  has  been  left  for  grain. 
Considerable  acreage  of  soybeans,  which  were 
planned  for  beans,  has  been  harvested  for  hay  or 
silage  or  will  be  abandoned.   Sweet  potato  har- 
vesting was  slowly  getting  under  way,  but  general 
digging  is  not  expected  before  mid-October.   Sep- 
tember rains  aided  crop  growth  and  the  production 
forecast  for  the  State  is  slightly  higher  than  a 
month  ago. 

General  rains  in  late  August  and  during  September 
were  beneficial  to  the  late  apple  crop.   These 
rains  caused  late  apples  to  make  larger  size  which 
accounts  for  the  increased  production  from  a  month  . 
ago.   Quality  was  generally  good  and  cooler  weather 
had  aided  in  putting  on  a  good  finish.   Peach 
harvest  ended  about  mid-September  with  a  few  Rio- 
Oso-Gems  still  being  sold  from  storage  the  last  of 
the  month.   Grape  production,  compared  with  1956, 
is  down  8  percent,  while  cranberry  production  is 
4  percent  below  last  year.   Pastures  responded 
remarkably  well  to  recent  rains  and  conditions 
were  considerably  improved  over  a  month  ago. 

September  weather  conditions  were  more  favorable 
for  market  vegetables  than  during  the  earlier 
growing  period,  but  for  all  except  the  late  season 
crops,  the  rainfall  came  too  late  to  be  of  much 
benefit.   The  severe  drought  hampered  strawberry 
plant  growth  throughout  the  summer  and  beds  are 
going  into  the  dormant  season  in  generally  poor 
condition. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  observer  at  Woodstown  5  WSW  reported  a  windstorm 
that  blew  down  trees,  wires  and  small  buildings 
and  caused  damage  to  large  buildings. 

FLOODS 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  runoff 
was  deficient  in  spite  of  general  rains  during  the 
middle  of  September.   Flow  for  September  6  was 
lowest  daily  flow  of  record  at  the  key  station 
Great  Egg  Harbor  River  at  Folsom.   Serious  water 
shortages  in  reservoirs  serving  heavily  populated 
northeast  New  Jersey  have  caused  drastic  restric- 
tions on  water  use.   An  estimated  65-day  supply 
remains.   The  water  level  in  the  key  well  near  Old 
Bridge  declined  to  a.  record-low  stage. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each 
issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.   This 
story  will  be  discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes 
will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding 
weather  events  have  occurred.   General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month 
are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of 
Dociunents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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BOOWTON  2  SE 
CANOE  BROOK. 
CHARL0TTEBUR6 
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AM 
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AM 

79.7 
77.2 
78. 4M 
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79.9 
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47.5 
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64.6 
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1.1 
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0 
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67.5 
68. 8M 

.7 

,5 

2,8 

88 
95 
81 
90 
92 

4+ 
3 

4+ 
13 
3 

32 
27 
28 

40 
30 

29 

28 
27 

27+ 
27 

119 
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-  1.91 

-  .82 
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.0 
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66.9 
69.5 

.7 
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143 
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129 
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AM 
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69.6 
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57 
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2.0 

93 
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3 
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3 
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25 
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4 
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.0 
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SANDY  HOOK  LBSTA 

R 

74,5 
78. 5M 
76.2 
78,5 

64.6 
64. OM 
59.6 
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67.9 
70.2 

1,3 

1,8 
2,3 

84 
91 
94 
92 

3 

3 

3 

13 

43 
44 
38 
37 

27+ 
27 
27+ 
27 

40 
32 

71 
39 

0 
1 
2 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.14 
6.31 
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.66 

.62 

17 

8 

22 

17 

.0 
.0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T 
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.01 
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•  02 
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.67 
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3.23 
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T 
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1.05 
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.05 

.62 
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BURLINGTON 
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1.14 
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.53 
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2.43 
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T 

T 
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.12      .13 

T 

44 
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T 
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4.1T 

.03 

1.10 
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.03 
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.25 
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T 
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T 
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21 
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IRVINGTON 

3.47 

.04 

.95 

.79 

.01 

.22       .11      T 

.96 

25 

.18 

.36 

JERSEY    CITY 

3.04 

.24 

.31 

.04 

.56 

.19      .03 

1. 11 

25 

.03 

.32 

LAKEWOOO    2    ENE 

2.48 

.19 

.22 

1.12 

.06 

68 

.03 

.08 

.10 

LAMBERTVIU.E 

1.86 

.09 

•  22 

.67 

.03       .15 

53 

.21 

LAYTON    3    NW 

3.27 

.11 

1.10 

•  03 

.27 

.99 

.06      .02 

.40 

14 

.04 

.03 

.48 

LEESBURG    STATE    FARM 

2.74 

.69 

.13      .08 

•  12 

.57 

.07 

76 

.36 

LITTLE    FALLS    1    E 

2.21 

.36 

•  10 

T 

.22 

.02      .02 

51 

.72 

.26 

LONG    BRANCH 

2.76 

T 

.14 

.64 

•  03 

.34 

39 

T 

.66 

.52 

.04 

LONG    VALLEY 

1.98 

.10 

.10 

.40 

•21      ^05 

.19 

21 

.32 

.40 

MACOPIN    INTAKE 

3.37 

1.39 

.18 

.27 

.02       .12      .01 

.01 

59 

.06 

T 

.76 

MAHHAH 

3.21 

1.98 

.92 

.24 

.01       .08 

.01 

33 

.05 

.38       .01 

MANVILLE 

2.99 

.03 

.36 

.66 

.20       .24      T 

.48 

21 

•  06 

.75 

MARLTON    1    W 

3.33 

.74 

T 

.66 

.01 

.03 

95 

.91 

.03 

MAYS    LANDING 

9.90 

.37 

.10 

.49 

.61 

1.14 

.69 

1 

76 

.07 

.35 

MIDLAND    PARK 

3.13 

.26 

1.29 

.01 

•  28 

.01       .06 

35 

•  65 

.22 

MILLVILLE 

3.94 

.08 

1.38 

.03       .02 

.92 

.12 

.04    1 

03 

T 

.32 

MILTON 

4.24 

l.U 

.02 

.28 

•  30 

.03       .16      .02 

90 

.09 

1.38       .02 

MOORESTOWN 

1.98 

.27 

.54 

.01 

79 

•  04 

.33 

MORRIS    PLAINS 

2.50 

.61 

T 

.03 

.04 

.62 

T 

.07      .10 

42 

•  33 

T 

.28 

NEWARK    WB    AIRPORT                  R 

3.80 

.01 

.36 

.03 

T 

1.45 

.14      .06      .02 

1.01 

26 

T             •lO 

.09 

.31 

T 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

2.32 

.02 

.05 

.95 

.06      .04 

99 

T 

.65 

T 

NEW    MILFORD 

2.86 

.24 

.80 

.04 

.04 

.32 

.02 

.40 

26 

•  46 

.28 

NEWTON 

3.06 

1.20 

.02 

.01 

.29 

.03       .10      .01 

.03 

29 

•  03 

.01 

1.04 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

3.93 

1.27 

.40 

.29 

.03       .12      .02 

42 

•  08 

1.30 

OLDWICK 

1.79 

.04 

.19 

.46 

.06      .37 

.01 

34 

•  07 

.21 

ORANGE 

2.51 

.41 

.78 

.14 

76 

.42 

PATERSON 

2.94 

.43 

.10 

.27 

.03      T 

69 

•  82 

T 

.24      T 

PEM8ERT0N    3    E 

2.37 

.04 

.31 

.37 

1 

23 

.42 

T 

PHILLIPSBURG 

3.19 

.10 

.06 

.26 

.58 

.17      .13 

99 

•  45 

.49 

PHiLLIPSBURG   BRIDGE 

3.47 

.07 

.03 

.72 

.14    1 

08 

.42 

1.01 

PLAINFIELD 

2.90 

T 

.28 

T 

.02 

.11 

.87 

T 

T           .11       .04 

.59 

30 

.09 

.97 

T 

PLEASANT    RUN 

1.75 

.02 

.07 

.53 

.19      .18 

46 

.02 

.05 

.02      .25 

PLEASANTVILLE    1    N 

2.10 

.39 

.35       .10 

.40 

.06 

61 

.23 

T           T 

T 

PRINCETON    HATER    WORKS 

2.06 

.18 

.03 

•  64 

T                        T 

.09 

40 

.72 

RAMHAY 

4.08 

.02 

.13 

.20 

1^20 

.30 

.10 

.30       .10      .21 

.61       . 

28 

T 

.63 

RIDGEFIELD 

4.0C 

.43 

T 

.43 

.03 

1^25 

.05 

.30 

.7*      , 

23 

.34 

.25 

RINGWOOD 

3.62 

1.48 

.21 

.37 

T           .19      T 

T           . 

43 

.08 

.90 

RUNYON 

3.01 

.23 

•  02 

.64 

.62 

89 

T 

.61 

SANDY    HOOK    LBSTA 

1.67 

•  01 

.32 

.31 

62 

.03 

.38 

SOMERVILLE 

2.04 

.22 

T 

•  06 

.43 

.02 

.27 

94 

.50 

SPLIT    ROCK    POND 

3.03 

.80 

.11 

.38 

.03                   .09 

38 

.73 

.42 

SUSSEX    3    N 

4.87 

1.61 

.07 

T 

•  02 

.20 

.05 

.69      . 

77 

.11 

.01 

1.38 

SWEDESBORO    5    NW 

3.92 

.40      T 

•  52 

.78 

.29 

.08      .06      T 

1. 

16 

T 

T 

.62       .01 

TOMS    RIVER 

4.18 

•  24 

1.38 

•  05 

.75 

1. 

97 

.19 

TRENTON    2 

2.78 

.04 

•  94 

.03      .07 

.11      . 

53 

1.06 

T 

TRENTON    WB    CITY                       R 

2.11 

T 

•  04 

•  67 

T 

.01       .03 

.17      . 

38 

T           T 

.80 

.01 

TUCKERTON 

2.79 

•  30 

.40 

•  20 

.30 

.99 

.10 

.10 

.40 

VINELAND 

3.99 

.07 

.09 

1.16 

.89 

.03      T           .27 

1. 

27 

.19 

.01 

.01 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

3.08 

1.40 

.30 

.33 

.02       .08 

.02      . 

48 

.06 

.39 

WERTSVILLE 

1.60 

T 

.04 

.01 

.54 

T 

T            .12      .10 

44 

.03 

.32      T 

WESTFIELO 

3.09 

.04 

.23 

.02 

.84 

.39      .06 

.99      . 

35 

T 

T 

.61 

WOODCLIFF    LAKE 

2.80 

.34 

1.12 

.04 

.20 

.02 

.24      , 

26 

.36 

.22 

WOOOSTOWN    5    WSW 

9.71 

1.11 

.13 

.09 

1.89       .03      .03 

1. 

22 

.12 

.13 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  ditection 

Wind 

m. 

^.peed 
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- 

- 

15.1 

35 

3 

23 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

2 

2 

0 

0 

13 

58 

5.8 

LONG   BRANCa 

s 

18 

12.5 

30 

S 

2 

- 

83 

66 

69 

2 

2 

3 

3 

0 

0 

10 

62 

6.2 

NEtARK   KB    AIRPORT 

ssw 

18 

8.9 

29++ 

NW 

2 

76 

80 

51 

63^ 

3 

5 

5 

0 

2 

0 

15 

- 

6.3 

THXHTOK  WB    CITY 

- 

- 

7.9 

25 

£ 

18 

- 

- 
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- 

4 

4 
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2 

0 

0 

12 

53 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

tp 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ATLANTIC  atY  MB 

MAX 

MIN 

7e 

69 

7» 

70 

84 
74 

88 

70 

78 
62 

75 
59 

72 

64 

79 
69 

73 
70 

72 
68 

81 
67 

79 

70 

83 
73 

83 
73 

80 
73 

79 
72 

72 
68 

73 
69 

73 
68 

76 
67 

77 
71 

78 
73 

74 
64 

71 
58 

72 
51 

78 
52 

63 

43 

61 

43 

62 
49 

64 
59 

74«5 
64  •6 

AuoasoN 

MAX 
MIN 

as 

64 

88 
67 

96 
74 

89 
72 

80 
59 

84 
51 

78 
65 

78 
64 

69 

60 

77 
65 

86 
66 

8* 
65 

92 
68 

88 
72 

91 
70 

89 
70 

76 
66 

77 
60 

83 
68 

82 

60 

87 

67 

89 

70 

76 
62 

69 

54 

76 
43 

76 
53 

63 
35 

65 
37 

66 

40 

64 

51 

80.2 
60.3 

8ELLEn.AIN 

MAX 
MIH 

S2 
M 

81 

65 

94 
72 

91 

74 

82 
56 

83 
56 

76 
62 

78 
67 

74 
64 

71 
67 

89 
65 

87 
62 

92 
63 

90 
72 

90 
71 

87 
73 

S3 

67 

76 
62 

77 
61 

82 
50 

87 
67 

89 

71 

84 
68 

79 
52 

75 
36 

79 
52 

70 
33 

68 
28 

62 
35 

61 
51 

80.5 
59.3 

B£LVIOERE 

MAX 
MIM 

go 

53 

88 

54 

91 
60 

90 
64 

SO 
50 

84 
46 

80 
56 

81 
68 

7» 
49 

69 
65 

76 
62 

80 
58 

92 
62 

83 
68 

88 
65 

89 
71 

76 
64 

78 
54 

81 
51 

77 
57 

81 

68 

90 
72 

36 

60 

70 
46 

75 
39 

73 
46 

65 

31 

69 
32 

69 
34 

66 

40 

79.7 
54.5 

aooNTON  2  se 

MAX 
MIN 

83 
52 

52 

S3 
61 

87 
65 

88 

49 

74 
48 

81 

51 

74 
58 

75 
49 

74 
51 

68 
60 

84 
56 

83 
57 

88 
67 

81 
64 

S3 
65 

89 
64 

75 
65 

77 
49 

77 
50 

77 
57 

33 
67 

85 
60 

71 
45 

67 
38 

70 
40 

63 
32 

60 
33 

64 
32 

66 

34 

77.2 
52.0 

BRIOeETON  I    NE 

MAX 
MIN 

87 
65 

85 

73 

93 

73 

88 
58 

78 
50 

SO 
53 

76 
61 

72 
62 

72 

65 

84 
65 

87 
66 

90 
66 

72 
52 

63 

40 

73 
53 

76 
33 

64 
33 

BURLINSTON 

MAX 
MIN 

82 
63 

8« 
65 

94 
73 

90 
74 

86 
60 

82 

52 

78 
66 

77 
66 

73 
62 

70 
66 

85 
62 

89 
65 

92 
67 

88 
73 

92 

71 

90 
72 

84 
66 

77 
62 

83 
58 

33 

57 

86 

67 

90 

70 

84 
62 

71 
54 

75 
45 

75 
54 

64 
38 

63 

38 

63 
39 

67 
51 

30.6 
60.6 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
53 

86 
67 

91 
65 

90 
47 

76 
44 

81 
55 

80 
64 

48 

73 
57 

70 
58 

85 
55 

84 
60 

92 
67 

80 

64 

83 
70 

88 
65 

73 
52 

76 
51 

77 
52 

78 
52 

84 

63 

86 
60 

63 

44 

63 
39 

74 
45 

70 
27 

62 

28 

65 

31 

67 

34 

73.4 
52.5 

CAPE  MAY  3  M 

MAX 
MIN 

81 
70 

81 
68 

91 
73 

88 
74 

82 
66 

79 
62 

75 

64 

76 
68 

75 
67 

76 
69 

79 
69 

82 

70 

89 
74 

86 
70 

84 

74 

79 
66 

77 
63 

75 
60 

32 

69 

33 

73 

82 
67 

73 

60 

74 
52 

78 

54 

75 

44 

63 

45 

65 
46 

68 

57 

78.5 
64.0 

ClIARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

81 

85 

45 

82 

57 

86 
58 

86 
45 

73 

41 

78 
45 

71 
51 

74 
42 

73 
42 

73 
60 

82 

iO 

81 
60 

39 
62 

78 
60 

SO 
60 

35 
61 

72 
52 

74 
43 

76 

47 

75 

57 

80 
66 

32 

57 

68 

43 

60 
32 

71 
44 

65 

31 

65 
27 

63 
25 

67 
28 

75.3 
47.5 

CLAYTOM 

MAX 
MIN 

87 
64 

87 
67 

94 
73 

90 
74 

82 
59 

81 
53 

76 
64 

76 
65 

71 
61 

71 
66 

34 
65 

84 
65 

86 
64 

39 
67 

90 
70 

86 

71 

81 
67 

76 
66 

79 

59 

80 
58 

84 
68 

86 

70 

30 
62 

67 

50 

74 
44 

75 
54 

64 
33 

60 
36 

63 

40 

62 

50 

78.8 
60.3 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

88 
58 

88 
59 

91 
70 

91 
65 

85 
52 

85 
51 

73 

63 

79 
62 

75 
57 

70 
64 

86 
62 

85 
60 

94 
65 

35 
69 

82 
69 

90 
69 

83 
64 

78 
59 

70 
56 

81 
57 

84 
63 

86 
69 

78 
60 

72 

49 

75 
43 

77 
52 

67 
34 

67 
35 

66 
34 

67 
45 

79.9 
57.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

MIN 

7« 
58 

78 
62 

80 
65 

88 
66 

84 
53 

62 

50 

70 
50 

71 
46 

72 
48 

72 
54 

70 
66 

79 
58 

30 
60 

88 
64 

86 
64 

B2 
67 

38 
62 

74 
54 

72 
52 

73 
56 

76 
59 

82 
62 

82 

58 

72 
50 

72 
48 

68 

40 

63 
33 

66 
33 

58 
32 

62 

34 

75.1 
53.1 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

89 
55 

88 
54 

95 

70 

92 
65 

87 
50 

85 
44 

82 
56 

87 
62 

78 

50 

68 

63 

85 
62 

82 
59 

93 
65 

82 

68 

90 
66 

33 
63 

76 
63 

77 
54 

81 
48 

79 

51 

86 
66 

88 
70 

83 
60 

75 

44 

75 
37 

74 

47 

64 
28 

60 
27 

68 
31 

71 
37 

30.9 
54.0 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

84 
58 

87 
61 

93 
69 

90 
72 

89 

53 

82 
50 

75 

63 

76 
64 

72 
57 

70 
65 

85 
64 

82 
63 

92 
67 

89 
69 

87 
70 

89 
69 

82 
66 

79 
60 

76 

55 

80 

56 

86 
67 

87 
68 

82 
59 

67 

49 

73 
43 

74 
50 

62 
33 

64 
34 

65 

39 

66 
43 

79.4 
57.8 

HAIWONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

88 
63 

86 
70 

89 

72 

95 
73 

89 
58 

79 
51 

89 
58 

73 
62 

75 
62 

70 
61 

71 
66 

86 
60 

84 
67 

93 

71 

90 
70 

76 
70 

38 
67 

74 
61 

76 
58 

82 
56 

84 

50 

87 

70 

89 
62 

72 

51 

70 
44 

75 
47 

78 
36 

64 
36 

64 
39 

65 

51 

30.0 
59.1 

HISH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

75 
53 

79 
56 

76 
61 

81 
62 

80 

47 

66 

49 

72 
52 

71 
53 

70 
62 

71 
56 

60 
54 

76 
57 

70 
63 

81 
62 

72 
59 

75 
59 

77 
67 

69 
53 

71 
54 

69 
59 

73 
64 

79 
53 

60 

47 

69 

42 

67 
51 

57 
28 

50 
30 

57 
31 

62 

37 

70.2 
91.4 

HI6HTST0WN  1  N 

MAX 

MIN 

86 
57 

88 
60 

93 

70 

90 
72 

79 
63 

85 

47 

76 

54 

78 
63 

71 
55 

69 
65 

86 
64 

82 
62 

92 

57 

86 

66 

91 
69 

90 
70 

S3 
65 

73 
58 

79 
56 

31 

55 

86 

67 

89 
69 

80 
60 

70 

50 

74 
40 

76 
52 

64 
33 

65 
32 

65 
35 

65 
45 

79.7 
57.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

88 
62 

88 
64 

95 
72 

90 
72 

79 
51 

84 
42 

77 
63 

77 

64 

68 

68 

70 
66 

89 
65 

81 
6? 

91 
64 

86 
69 

90 
70 

37 
70 

76 
66 

76 
68 

81 
57 

32 
52 

87 
66 

88 
68 

76 
60 

69 
46 

75 
36 

75 
49 

62 
30 

63 
27 

66 
32 

65 

49 

79.2 
57.1 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

82 

60 

78 
64 

88 

70 

86 
65 

77 

68 

77 
57 

70 
67 

74 
63 

70 
66 

68 
65 

83 
63 

77 
64 

90 
70 

79 

72 

78 
70 

35 

70 

75 
64 

74 
59 

71 
60 

74 
61 

78 

68 

SO 

71 

73 

60 

67 
53 

72 

47 

70 
47 

60 
40 

64 

40 

65 
43 

65 

44 

75.0 
59.9 

LAKEHOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

8* 
56 

82 
61 

96 

71 

92 
65 

79 

50 

77 
44 

75 
62 

76 

58 

68 

56 

70 
66 

88 

64 

77 
60 

96 
65 

84 
71 

86 
72 

83 
70 

75 
63 

75 
63 

75 
54 

79 
52 

82 
68 

85 

71 

74 
53 

71 
43 

76 
41 

78 
39 

66 
32 

63 
32 

66 
33 

63 

47 

78.3 
56.2 

LAMB£RTVILLE 

MAX 

MIN 

88 
56 

87 

59 

92 
72 

90 
70 

87 

55 

83 
4> 

90 
61 

77 
63 

75 
51 

68 
64 

97 
62 

82 

61 

91 
64 

88 
69 

90 
69 

87 
72 

82 
65 

76 
56 

30 
52 

78 
55 

85 
68 

87 

71 

SO 
60 

69 

46 

74 

40 

73 
49 

63 
30 

66 
33 

67 

41 

80.4 
57.2 

LAYTON  3  NH 

MAX 
MIN 

88 
38 

83 
42 

88 
61 

86 
56 

78 

40 

SO 
38 

76 
40 

74 
63 

78 
39 

79 
55 

82 
68 

73 
53 

83 
54 

81 
65 

83 
55 

85 
69 

74 
61 

73 
48 

75 
50 

80 
57 

87 
60 

37 
66 

80 
57 

79 
40 

73 
36 

65 
39 

60 
23 

66 
24 

68 
25 

69 
33 

77.8 
47.8 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

86 
64 

85 
66 

92 

73 

90 
74 

80 
59 

77 
47 

76 
63 

74 
67 

72 
64 

73 

64 

81 
61 

83 

65 

89 
70 

88 
69 

88 
65 

89 
69 

87 
60 

74 
55 

77 
60 

77 
53 

79 
64 

81 
69 

75 
65 

73 
53 

72 

39 

74 
52 

73 
32 

62 

31 

63 

36 

64 
52 

78.5 
58.7 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

87 
54 

S3 
55 

87 
62 

92 
65 

90 

50 

78 
48 

84 
58 

76 

58 

77 

50 

76 

60 

72 
61 

87 
57 

85 
62 

93 

68 

82 
66 

85 

69 

89 
64 

75 
54 

77 
52 

79 
54 

80 
63 

35 
69 

88 

58 

80 
47 

70 
40 

76 

48 

71 
33 

62 
32 

69 
33 

70 
37 

80.4 
54.2 

LOWS  BRANCH 

MAX 
MIN 

83 
59 

82 
63 

94 
71 

88 
71 

76 
66 

75 

51 

72 
65 

75 
63 

70 
59 

70 
65 

85 
65 

80 
63 

93 
«9 

81 
71 

82 
70 

86 
71 

72 
65 

72 
64 

73 
61 

30 
56 

SO 
69 

85 
70 

74 
61 

67 
53 

70 
43 

73 
50 

58 
38 

63 
38 

63 
39 

65 

49 

76.2 
99.6 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

85 
52 

83 
50 

90 
65 

89 
60 

82 
44 

81 
41 

76 
51 

76 
52 

72 
46 

68 
62 

84 
60 

80 
56 

90 
62 

84 
66 

83 
62 

84 
66 

79 
62 

75 
52 

77 
43 

78 
52 

81 
66 

85 
70 

79 
52 

67 

41 

65 
37 

66 

40 

61 
28 

64 
27 

65 
27 

67 
42 

77.2 
51.1 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

87 
66 

88 
65 

85 
71 

94 
73 

87 
61 

79 
53 

32 
60 

74 
63 

77 
63 

75 
64 

73 
67 

82 
66 

86 
68 

92 
72 

88 
71 

90 
71 

87 
67 

74 
63 

78 
61 

30 
55 

80 
60 

87 

71 

87 
63 

75 
52 

69 
46 

75 
49 

77 
37 

63 
36 

64 
39 

63 
46 

79.9 
60.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

88 
61 

88 
67 

95 
73 

88 
68 

78 
53 

81 

47 

77 
66 

78 
60 

69 
57 

70 
66 

85 
65 

32 
66 

90 
68 

37 
71 

91 

70 

83 

70 

76 
65 

76 
60 

81 
58 

30 
54 

85 

68 

89 
69 

71 
62 

63 
48 

73 
41 

75 

47 

63 
32 

64 
32 

66 

38 

64 
48 

78.9 
58.3 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

87 
51 

89 
51 

89 
61 

89 
63 

84 
47 

SO 
46 

SO 
53 

77 
58 

74 

51 

72 
61 

85 

58 

34 
55 

89 
63 

90 
66 

83 
63 

89 
65 

35 
62 

75 
57 

77 
46 

77 
50 

82 
66 

85 
70 

86 
59 

68 
43 

72 
36 

72 
49 

64 
29 

65 
30 

63 
30 

68 
36 

79.3 
52.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

8« 
61 

88 
62 

93 
72 

91 
65 

78 
58 

84 
59 

73 
66 

77 
63 

74 
59 

71 
66 

87 

65 

84 
64 

93 
68 

82 

71 

82 
71 

90 

71 

77 
65 

76 

61 

75 
59 

79 

61 

84 

68 

84 

70 

75 
62 

69 

54 

76 
48 

72 

46 

62 

40 

67 
39 

63 
41 

68 

48 

78.8 
60.1 

NEM  BRUNSHICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

85 
58 

85 
59 

90 
70 

90 
71 

85 
55 

80 
48 

80 
62 

75 
62 

75 

57 

70 
64 

84 
64 

82 
62 

90 
67 

89 
68 

32 
69 

86 
70 

85 
64 

74 
59 

74 
56 

78 
56 

85 
67 

86 
69 

85 
59 

66 
50 

72 
42 

72 
51 

62 
35 

64 
36 

65 
36 

65 

44 

78.3 
57.6 

NEWTON 

MAX 
MIN 

83 
46 

86 
47 

85 
55 

88 

59 

87 
47 

75 
42 

SO 
50 

75 
55 

78 
42 

76 
50 

67 
61 

82 
52 

76 
66 

88 
66 

77 
61 

33 
64 

86 
62 

72 
46 

73 
42 

78 
47 

75 
62 

81 
66 

86 
57 

68 
45 

66 

34 

73 
41 

66 
36 

58 

30 

65 

28 

68 

30 

76.7 
49.4 

PATERSON 

MAX 

MIN 

84 
56 

87 
57 

86 
66 

90 
63 

93 
53 

78 
53 

80 
56 

76 
60 

77 
63 

76 

65 

77 
61 

87 
59 

85 
61 

94 
68 

83 
66 

83 
68 

90 
62 

74 
55 

77 
54 

79 
54 

SO 
61 

84 
69 

85 

58 

71 
49 

69 
42 

75 
46 

73 
35 

63 
36 

64 
38 

67 

44 

79.6 
56.3 

PEHBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

87 
61 

88 
63 

96 

68 

93 
71 

87 
51 

84 
42 

84 
63 

78 
63 

76 
58 

70 
66 

85 
65 

82 
60 

91 
63 

89 
68 

91 

70 

89 

67 

79 
66 

75 
69 

79 
57 

81 
52 

87 
68 

83 
69 

83 
61 

70 
47 

74 
36 

79 
48 

67 
23 

62 
31 

66 

33 

62 

43 

80.7 
56.5 

PKILLIPS8URG 

MAX 
MIN 

85 
56 

87 
56 

86 
56 

88 
55 

89 
52 

78 

47 

80 
57 

76 

58 

77 
60 

78 
63 

81 
63 

84 
68 

69 
63 

90 
78 

36 
66 

87 
72 

85 
64 

77 
56 

78 
49 

79 

57 

78 
ft7 

86 
69 

87 
59 

69 

48 

73 
40 

74 

47 

67 
33 

63 
34 

65 
34 

67 

40 

79.6 
54.9 

PLA INFIELD 

MAX 
MIN 

87 
59 

8S 
57 

91 
70 

90 
67 

76 
50 

82 
49 

72 
60 

77 
62 

72 
64 

69 
65 

36 
63 

S3 
60 

92 
66 

83 
69 

84 
67 

87 
69 

77 
65 

77 
58 

78 
56 

79 
54 

86 
63 

87 
68 

SO 
60 

71 
48 

74 
40 

75 
50 

65 
31 

67 
32 

67 
34 

67 

41 

78.9 
56.4 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 

MIN 

83 
66 

81 
63 

80 
68 

93 
73 

87 
52 

SO 
47 

78 
52 

74 
52 

77 
62 

79 
66 

71 
65 

84 
63 

89 
66 

91 

71 

87 
71 

38 
71 

89 
67 

72 

63 

76 

51 

77 
51 

79 
55 

82 

71 

S3 

71 

75 
53 

■"1 
40 

74 
44 

78 
35 

63 
32 

63 
36 

64 
42 

78.7 
57.0 

5ID6EFIEL0 

MAX 
MIN 

86 
57 

85 
60 

89 
67 

88 
64 

76 
53 

81 

50 

1 
1 

75 
63 

76 

60 

76 

65 

70 
66 

89 

64 

85 
60 

93 
69 

81 
69 

84 
68 

38 

71 

73 
61 

77 
57 

79 
55 

81 
57 

83 
68 

86 
70 

74 
59 

69 
52 

75 
42 

71 
43 

62 
33 

65 
34 

66 
38 

67 
49 

78.2 
57.0 

t  r«f«r«itc«   Bot««   fotlovl&f   Btttloa   Ieil«z 
-    87    - 


r 

A 

LY 

T 

EN 

4P 

?R 

AT 

TIT 

?F< 

"^ 

NEW  JERSEY 

Table  5 -Continued 

SEPTEMBER  1957 

Day 

Of 

Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RUNYON 

MAX 
MIN 

89 
60 

69 
65 

95 
68 

91 
69 

65 

47 

76 
38 

79 
59 

78 

58 

70 
51 

70 
60 

84 
64 

90 
68 

94 
68 

87 
68 

84 
68 

83 
70 

81 
69 

75 
57 

80 
56 

83 
55 

86 
64 

90 
68 

64 
60 

74 

48 

78 
33 

71 
44 

63 
25 

66 
25 

69 
27 

66 
37 

80.5 
95.0 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

83 
66 

86 
75 

90 
72 

67 
69 

86 
62 

81 
61 

76 
62 

76 
60 

76 
53 

71 
66 

86 
66 

85 
66 

92 

70 

87 
70 

79 
69 

85 
72 

74 
66 

74 
66 

74 
62 

79 
62 

80 
68 

83 

71 

78 
62 

70 
57 

74 
54 

74 

58 

68 

37 

63 

44 

70 
46 

67 

48 

78.5 
61.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

69 
57 

88 
56 

9* 
70 

93 
67 

88 
49 

84 
44 

77 
57 

78 
63 

75 
54 

70 
64 

86 
61 

S3 
58 

94 
64 

84 
69 

87 
67 

88 

75 

82 
64 

77 
58 

78 
53 

78 
52 

86 
68 

88 

70 

82 
66 

70 
46 

76 
38 

75 

47 

64 
29 

87 
30 

68 
31 

68 
39 

80.5 
55.5 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

a: 

85 

i.7 

82 
<.9 

88 
60 

es 

42 

73 
42 

78 
43 

74 
50 

77 
46 

76 
46 

67 

57 

83 

51 

75 
53 

86 
63 

78 
57 

80 
60 

84 
60 

74 
48 

75 
45 

7S 
45 

76 
56 

78 
65 

64 

55 

11 

70 
35 

71 
35 

65 
27 

57 
26 

65 
28 

67 
30 

76.1 
47.2 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

87 
60 

87 
66 

9<> 
72 

90 
73 

78 
56 

82 

52 

76 
67 

78 
62 

72 

59 

70 
66 

65 
65 

82 
64 

92 
68 

85 
70 

90 
71 

88 
70 

76 
65 

76 
60 

80 
57 

80 
60 

36 
69 

66 

71 

75 
61 

69 
52 

74 
45 

75 
52 

63 
38 

64 
36 

66 
40 

65 

46 

79.1 
59.9 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

85 

86 
66 

92 
72 

88 
69 

76 
58 

81 
57 

74 
66 

75 
62 

69 
60 

69 
66 

83 
66 

61 
66 

90 
68 

S3 

71 

89 
71 

66 
70 

74 
65 

74 
61 

78 
59 

78 
61 

85 
69 

66 

71 

75 
60 

67 
54 

72 
46 

73 
47 

61 
40 

63 

40 

65 
42 

64 
49 

77,4 
60.6 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

SO 
72 

80 
72 

9<. 
79 

66 
72 

S3 
55 

76 
46 

75 
64 

75 
67 

72 
62 

70 
65 

85 
67 

78 
65 

92 

70 

84 
70 

88 
70 

84 
72 

78 
67 

75 
62 

74 
58 

78 
50 

62 
69 

83 
75 

73 
65 

70 
61 

73 
40 

77 

57 

67 
36 

62 
32 

65 
34 

63 

49 

77.5 
60.4 

WOODSTOWN  5  WSM 

MAX 
MIN 

37 
65 

86 
66 

87 
71 

94 
73 

89 
58 

SO 
63 

81 
54 

75 
65 

77 
61 

70 
61 

71 
60 

63 
61 

65 
69 

89 
69 

84 

69 

68 

74 

86 

68 

76 
62 

75 

61 

60 
62 

79 
64 

85 

80 
62 

73 

54 

69 

45 

74 

48 

77 
38 

63 

37 

67 

44 

64 
46 

79.2 
59.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CANOE  BROOK 
PLEASAKTVILLE  1  N 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.19 
3 

17 

.17 
3 

.14 
17 

.13 

5 

.09 
55 

.13 
4 

.27 
35 

.13 
4 

.06 
22 

.21 

5 

.07 
49 

.14 
3 

13 

.03 
2 

.05 
33 

.12 
0 

.18 

4 

.06 
4 

12 

.02 

7 

32 

.13 
2 

.15 
13 

.05 
2 

.10 
22 

.14 
3 

.09 
23 

.07 
1 

.15 
1 

.07 
4 

.09 
38 

.18 
6 

.28 
12 

.09 
2 

.07 
22 

.11 
5 

27 

.10 
2 

12 

♦ 
1 

.14 

27 

« 
2 

.14 
21 

.20 

4 

.05 
66 

.05 

1 

.11 
41 

.12 
11 

.17 
2 

.10 
2 

.12 
14 

.10 
25 

49 

.03 
16 

.14 
25 

.14 

1 

.10 
13 

.07 

1 

2 

3.08 
131 

719 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

1 

And 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

81 

83 

89 

86 

79 

89 

72 

79 

69 

67 

89 

76 

84 

79 

79 

80 

73 

72 

76 

73 

76 

78 

71 

72 

70 

70 

66 

66 

62 

60 

75.4 

HIN 

65 

66 

69 

66 

60 

57 

64 

61 

61 

65 

64 

64 

68 

70 

70 

70 

68 

65 

64 

64 

67 

69 

65 

60 

56 

55 

50 

49 

50 

52 

62.5 

2  INCHES 

UAX 

75 

75 

78 

76 

75 

76 

70 

72 

67 

66 

75 

73 

78 

76 

76 

77 

73 

71 

73 

71 

74 

74 

71 

70 

67 

67 

63 

62 

59 

59 

71.3 

HIN 

66 

87 

70 

69 

64 

61 

66 

64 

63 

66 

65 

66 

68 

71 

70 

70 

69 

66 

65 

65 

68 

70 

66 

63 

59 

58 

54 

52 

52 

54 

69.2 

4  INCHES 

MAX 

74 

74 

77 

76 

74 

75 

70 

73 

67 

66 

74 

73 

77 

76 

75 

76 

73 

71 

72 

70 

73 

74 

70 

70 

67 

67 

63 

62 

59 

59 

70.9 

HIN 

67 

68 

70 

70 

65 

62 

66 

65 

64 

66 

65 

66 

69 

71 

70 

70 

69 

67 

65 

65 

68 

70 

67 

64 

59 

59 

55 

53 

52 

54 

64.7 

8  INCHES 

HAX 

72 

71 

73 

72 

71 

70 

69 

70 

68 

67 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

68 

66 

65 

63 

60 

59 

59 

68.9 

HIN 

68 

69 

70 

70 

68 

65 

68 

68 

67 

66 

66 

67 

69 

71 

70 

70 

70 

69 

67 

67 

68 

69 

68 

66 

63 

63 

59 

57 

56 

57 

66.4 

16  INCHES 

HAX 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

68 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

66 

65 

63 

62 

61 

68.9 

HIN 

68 

68 

69 

70 

69 

67 

68 

68 

67 

66 

66 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

67 

65 

64 

63 

61 

60 

59 

67.0 

32  INCHES 

HAX 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

68 

68 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

67.1 

HIN 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

66.4 

Measured  under  Kentucky  Blue^ass. 


8««   r*^«r*Dc«   note*   follovloi  Stmtlon   Isdvi. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
SEPTKUBER  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1957 


iBollnea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


I 


ALLENDALE 
■ATLANTIC  CITY  MB 
AUDUfiON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
BEILEPLAIN 

•ELMA* 
SELVrOERE 

BERLIN  1  M 
BLACKWELLS  MILLS 

BoowTON  2  se 

BOUND  BROOK  t  M 
6BANCHVILLE 
BBI06ETON  1  NE 
BURLINCTOM 
CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTOM 

CAPE  MAY  3  m 

CEDAR  GROVE 

CENTERTON 

CHARLOTTE BURG 
CHATHAM 
CHATSWORTH  >  S 
CLAVTON 
CLINTON 

OEEPWATEO 

ELIZABETM 

ELIZAeeTMPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMIN6T0N  1  NE 

FORTE SCUE 

FREEHOLD 

GLASS8OR0 

GREAT  MEADOWS  *.    N 

GREENMOOO  LAKE 

HACKENSACK 
MAMMON TON  2    NNE 
MIGM  POINT  PARK 
HIGMTSTOWN  1  N 
HIGHTSTOMN  PUMPING  STA 

INDIAN  MILLS  2    M 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEMOOD  2  ENE 
LAM8ERTVILLE 

LAYTON  3  NH 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 


lARLBORO  SCS 


County 


BURLINGTON 
CAPE    MAY 


721   [MONMOUTH 

0729  IwARREN 

0787  <»MOEN 
|0B*7    SOMERSET 
|0907   MORRIS 

0927    SOMERSET 

097B    SUSSE* 
11026    CUMBERLAND 
it211   IBURLINGTON 

1327    SUSSEX 


1590  JMORRIS 
|1%98  iSURLINOTON 

1708  GLOUCESTEH 
|17*9  HUNTERDON 

2209  iSALcM 
|26<.*  UNION 
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NEW  JERSEY  -  OCTCBER  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


before  the  killing  frost  in  late  September. 
Haivest  became  active  about  mid-October  and  was 
nearing  completion  by  the  end  of  the  month  as  a 
result  of  the  smaller  acreage  utilized  for  grain. 
Combining  of  soybeans  began  in  late  September 
and  continued  through  October  with  few  interrup- 
tions due  to  weather  conditions.   Harvest  was 
practically  completed  by  the  end  of  the  month. 
Considerable  acreage  originally  planned  for 
beans  was  harvested  for  hay  or  silage  or  aban- 
doned.  Harvest  of  the  potato  crop  was  mostly 
completed  by  mid-October.   Digging  of  New  Jersey 
sweet  potatoes  continued  through  October  and  is 
expected  to  be  completed  by  November  10.   Addi- 
tional October  rainfall  aided  in  sizing  tubers 
but  caused  considerable  cracking.   As  harvest 
progressed  growers  found  the  set  was  lighter 
than  they  had  expected. 

The  commercial  apple  crop  is  20  percent  above 
average.   As  the  month  ended  the  harvest  of 
Romes  was  nearing  completion  and  was  expected 
to  be  finished  soon.   Most  of  the  Romes  moved 
into  storage  and  marketings  were  increasing. 
Delicious  and  Stayman  were  also  being  marketed. 
The  grape  production  was  expected  to  be  about 
average.   Dairymen  continued  on  their  heavy 
winter  feeding  schedule  while  pastures  provided 
some  additional  feed  as  a  result  of  October 
rains. 


The  weather  in  October  was  cooler  and  drier 
than  usual  at  a  majority  of  the  stations  where 
comparisons  could  be  made. 

Temperature  averages  for  all  divisions  were 
less  than  long-term  values  and  ranged  from  -  1.5° 
in  the  Coastal  Division  to  -  2.7°  in  the  Northern 
and  Southern  Divisions.   The  maximum  temperature 
for  the  month  was  81°  at  Runyon  on  the  9th  and 
at  Little  Falls  1  E  on  the  10th.   Over  two-thirds 
of  the  stations  reported  minimum  temperatures 
that  were  freezing  or  below,  but  Runyon  was 
lowest  with  22°  on  the  13th. 

Precipitation  averages  for  all  divisions  were 
less  than  the  long-term  values,  and  slightly 
more  than  two-thirds  of  the  stations  for  which 
comparative  data  are  available  showed  minus 
departures  from  long-term  means.   Monthly  totals 
ranged  from  1.35  inches  at  Tuckerton  to  4.77 
inches  at  Cedar  Grove.   The  greatest  measure- 
ment on  one  day  was  2.40  inches  at  Paterson  on 
the  8th. 

WEATHER  DETAILS 

As  the  month  began  temperatures  were  near  the 
seasonal  average,  but  cooler  weather  moved  in 
with  readings  several  degrees  below  average  on 
the  3rd  and  4th.   The  next  noteworthy  tempera- 
tures were  on  the  9th  when  averages  were  around 
10  degrees  above  the  seasonal  level.   The  pas- 
sage of  a  cold  front  on  the  10th  brought  falling 
temperatures  with  rather  noteworthy  minus  depar- 
tures on  the  11th,  12th,  and  13th.   Somewhat 
warmer  weather  was  the  rule  for  the  period  15th- 
18th.   This  was  followed  by  a  few  days  of  mostly 
cooler  than  average  temperatures.   Noticeably 
warmer  than  average  weather  prevailed  on  the 
23rd  and  24th.   Colder  weather  moved  in  with 
slightly  below  average  readings  on  the  25th, 
and  well  below  the  seasonal  average  on  the  26th, 
27th,  and  28th.   Temperatures  began  moderating 
on  the  29th  and  rose  to  slightly  above  average 
for  the  season  at  most  places  on  the  30th  and 
31st. 

There  were  three  periods  during  the  month  which 
accounted  for  most  of  the  State's  precipitation, 
the  6th-8th,  17th-19th,  and  the  24th.   Most 
daily  amounts  during  these  periods  were  in  the 
light  to  moderate  category.   Other  amounts  of 
precipitation  which  fell  during  the  remainder 
of  the  month  were  insignificant,  however  it 
was  noted  that  some  stations  reported  very  light 
snowfall  on  the  27th  and  28th. 

WEATHER  EFFECTS 

Most  of  the  corn  in  New  Jersey  reached  maturity 

SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in 
each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients. 
This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table 
of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual 
and  outstanding  weather  events  have  occurred.   General  weather  conditions  in  the 
U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and 
the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained 
from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


DESTRUCTIVE  STORMS 

On  the  6th,  one  yacht,  a  yawl  and  other  small 
craft  sank  during  a  coastal  storm  which  moved 
northward  along  the  coast.   Some  minor  flooding 
occurred  at  time  of  A.  M.  and  P.  M.  high  tides. 
Principal  losses  were  due  to  wind  damage. 

FLOODS 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  stream- 
flow  continued  deficient;  the  serious  water 
shortage  in  northeast  New  Jersey,  affecting  some 
1,500,000  persons,  became  steadily  worse  with 
the  three  largest  reservoirs  in  the  section  down 
to  about  one-third  capacity  with  35-70  days' 
supply  remaining.   The  reservoir  supplying  the 
city  of  Orange  went  dry  October  30.   The  city 
can  supply  75  percent  of  daily  requirements  from 
wells  and  purchase  an  additional  25  percent  from 
neighboring  East  Orange.   The  level  in  the  key 
well  near  Old  Bridge  continued  to  decline  to  a 
new  low  of  record. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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48.5 

-  5.1 

76 

10 

25 

12  + 

508 

0 

0 

13 

0 

3.33 

.13 

1.56 

8 

T 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

52.0 

-  2.7 

3.18 

-   .13 

T 

SOUTHERN 

AUDUBON 

64.9 

44.6 

54.7 

78 

9 

33 

13 

314 

0 

0 

0 

0 

2.71 

1.20 

6 

T 

0 

3 

3 

1 

BELLEPLAIN 

66.3 

40.0 

53.2 

75 

9+ 

28 

13+ 

361 

0 

0 

6 

0 

2.10 

-1.54 

1.40 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

BRIDGETON  1  NE 

AM 

64.  8M 

43.  OM 

53.  9M 

-  3.4 

75 

10 

31 

21  + 

0 

0 

3 

0 

2.37 

.75 

1.09 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

BURLINGTON 

66.  3H 

45. 5M 

55. 9M 

-  2.1 

79 

9 

34 

26+ 

280 

0 

0 

0 

0 

2.27 

-  1.05 

.53 

6+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

CLAYTON 

64.1 

44.2 

54.2 

77 

1  + 

33 

23 

331 

0 

0 

0 

0 

3.36 

.84 

7 

T 

0 

7 

3 

0 

FREEHOLD 

65.1 

43.8 

54.5 

-  1.6 

77 

9 

30 

12 

319 

0 

0 

2 

0 

2.S6 

-   .96 

1.03 

6 

T 

0 

6 

1 

1 

HAMMONTON  2  NNE 

AM 

66.3 

43.0 

54.7 

-   .6 

77 

10 

32 

28 

314 

0 

0 

1 

0 

2.23 

-  1.44 

.94 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

64.8 

42.4 

53.5 

-  2.4 

79 

9 

31 

12+ 

350 

0 

0 

6 

0 

2.53 

-   .74 

.60 

6 

T 

0 

6 

1 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

65.1 

40.2 

52.7 

-  3.4 

77 

9 

27 

13 

379 

0 

0 

7 

0 

2.99 

-   .36 

1.10 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

LAKEWOOD  2  ENE 

65.0 

41.4 

63.2 

-  2.3 

79 

9 

30 

12+ 

359 

0 

0 

5 

0 

2.51 

-  1.40 

1.25 

24 

T 

0 

5 

2 

1 

LEESBURG  STATE  FARM 

64.5 

42.4 

53.5 

75 

9 

30 

13  + 

351 

0 

0 

4 

0 

2.34 

1.01 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

MILLVILLE 

AM 

64.5 

43.1 

53.8 

77 

10 

32 

28 

338 

0 

0 

1 

0 

2.73 

1.08 

6 

.0 

0 

3 

3 

1 

MOORESTOWN 

64.2 

43.0 

53.6 

-  2.3 

75 

9 

31 

13 

346 

0 

0 

2 

0 

2.60 

-   .40 

.95 

6 

.0 

0 

4 

3 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

64.7 

43.9 

54.3 

-  1.9 

77 

9 

31 

28 

323 

0 

0 

2 

0 

2.03 

-  1.09 

.48 

7 

T 

0 

6 

0 

0 

PEMBERTON  3  E 

66.9 

40.9 

53.9 

-  3.1 

79 

9 

26 

13 

337 

0 

0 

8 

0 

2.64 

-   .58 

.91 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

PLEASANTVILLE  1  N 

AM 

64.0 

40.0 

52.0 

-  4.6 

77 

10 

29 

26 

394 

0 

0 

3 

0 

1.97 

-  1.44 

.55 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

RUNYON 

67.7 

38.5 

53.1 

-  1.5 

81 

9 

22 

13 

360 

0 

0 

10 

0 

3.11 

-   .26 

.70 

6+ 

.0 

0 

6 

4 

0 

TRENTON  2 

64,5 

44.8 

54.7 

75 

9 

33 

25+ 

316 

0 

0 

0 

0 

2.49 

-   .76 

.94 

24 

T 

0 

5 

2 

0 

TRENTON  WB  CITY 

R 

63.1 

46.3 

64.7 

-  1.4 

77 

9 

33 

25 

311 

0 

0 

0 

0 

1.95 

-   .70 

.73 

24 

T 

0 

4 

2 

0 

TUCKERTON 

54.2 

42.4 

53.3 

75 

9 

29 

28 

356 

0 

0 

5 

0 

1.35 

.70 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

WOODSTOWN  5  WSW 

AM 

M 

76 

9 

0 

0 

0 

1.12 

19 

1 

DIVISION 

53.9 

-  2.7 

2.45 

-   .82 

T 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB 

R 

63.0 

50.0 

56.5 

-  1.5 

74 

9 

33 

28 

258 

0 

0 

0 

0 

1.62 

-  1.59 

.68 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAPE  MAY  3  W 

64. 7M 

50, 3M 

57. 5M 

72 

3 

37 

13+ 

228 

0 

0 

0 

0 

1.62 

.87 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

LONG  BRANCH 

62.8 

45.6 

54.2 

-  2.0 

75 

9 

33 

28 

326 

0 

0 

0 

0 

4.27 

.77 

2.29 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

SANDY  HOOK  LBSTA 

65.7 

49.5 

57.6 

-   .4 

75 

8  + 

35 

28 

226 

0 

0 

0 

0 

3.47 

.60 

1.23 

8 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

56.5 

-  1.5 

2.75 

-   .35 

.0 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    DIVISION    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   95   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

NEW    JERSEY 
OCTOBER    U57 

Station 

i 

Day  of  month 

1    1    2    I    3 

4        5    1    6 

7    1    8 

9 

10   1    11    1    12 

13  I    14  1    15 

16   !    17 

18 

19   i   20       21 

22  1   23      24 

25  [  26      27 

28 

29      30       31 

ATLANTIC    CITY    WB                    R 

AUDUBON 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

BELLEPUAIN 

BELMAR 

1.62 
2.71 
1.91 
2.10 
3.19 

.09 

T 

T            ,68 
1.20 
.96 
1.40 

T             .84 

.11       .01 

T 

.10 
1.30 

T 

.*7 
.61 
.60 

.43 

•  20 

•  23 

T             ,90 
« 

•  30 
T                        .87 

.10 

•  12 

T 
.46 

.05 

T 

T            T 

BELVIOERE 

3.08 

.12 

.26    1.02 

•  85 

•  09 

.72 

T 

BERLIN     1    W 

3.37 

1.10      .55 

•  62 

•77       ^02 

1.10 
.59 
.66 
•  46 

BLACKWELLS    MILLS 

2.e« 

T 

.73       .69 

.03 

T 

•  03 

800NT0N    2    SE 

3.34 

.93       .82 

.17 

7 

•  74 

BOUND    BROOK     1    W 

2.57 

.93       .48 

.01 

.01 

.57 

.01 

^ 

BRANCHVILLE 

2.91 

.33       .94 

.16 

•  07 

•  66 

T 

.75 
.75 

•  26 

•  84 
.79 

T 

BRIOGETON    I    NE 

2.37 

.03       .02 

.40 

.06       .02 

1 .  09 

BURLINGTON 

2.27 

.02 

.63 

.13       .10 

•  40 

•  oe 

.41 
.76 

•  63 

T 

CANISTEAR    RESERVOIR 
CANOE    BROOtt 

3.56 

.63    1.91 
1.14      .82 

.29 
.05 

•  04 

T 
.01 

•  02 
■  01 

CANTON 

3.45 

■    .18 

.15 

1.17       .07 

1,01 

.87 
.01 
.66 
.66 
.55 

CAPE    MAY    3    W 
CEDAR    GROVE 

1.62 

4.77 

.04 

.01       .87 

.06       .02 
1.25    1.66 

.06 

.28 

.94 
.36 
.63 

•02       .19 

.12 

CMARLOTTEBURG 

CHATHAM 

3.67 
3.13 

.94    1.61 
1.07       .82 

.25 

.05 

.03 
•  01 

T 
T 

T 

CLAYTON 

3.36 

.65 

.84       .14 

.45 

•  10 

•  80 

.38      T 

T 

T 

CtlNTON 
OEEPWATER 

2.39 
2.22 

.18 
.39 

.44        .74 
.03       .08 

*02 

.25 
•  41 

•  23 
.39 

•  40 

•  92 

•  20 

•  46 

■  13 

ELIZABETH 
ELIZABETHPORT 

2.63 
2.42 

.31 
.60 

.52       .93 
.66       .20 

T 

•  01 

•  01 

•  36 

•  70 

•  12 

•  15 

T 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2.97 

1.02      • 

.89 

T 

•  55 

.51 

•  03 
.05 

•  36 
.70 

FLEM1N6T0N    1    NE 

FORTESCUE 

2.30 

i.ei 

T 
.20 

.30 
.38 

.46      .64 
•20      .05 

T 

.40 

•  02 

•  63 

•  44 

T 
•  10 

T 

T 

T 

.01 

FREEHOLD 

2.56 

1.03 

.12       .40 

•  20 

•  57 

•  45 

T 
T 

GREENWOOD    LAKE 

4.26 

•50    2^16 

.26 

•  05 

T 

MAMMONTON    2    NNE 
HIGH    POINT    PARK 
HI6HTST0WN    1    N 
INDIAN   MILLS    2    W 

IRVINGTON 

2.23 
3.95 
2.53 

2.99 
2.93 

T 

.23 

.60 
1.10 
.72 

•69       .08 
.44    1.65 
.42       .41 
.08       .02 
.61       .34 

.45 

T 

.01 

•  10 
T 

•  36 

•  53 

.23       .01 

.80 

.35 

•  16 

.02 

•  18 

•  36 

•  60 

•  71 

.94 
.31 

•  39 

•  46 

•  03 

T 
T 

•  01 

■  02 

T 

•  01 

T 
T 

JERSEY    CITY 

3.64 

.59 

1.25       .60 

.35 

•  27 

T 

•  60 

•  03 

•  20 

•  01 

•  40 
.05 

•  20 

•  45 
1.25 

•  44 

•  78 

•  20 

T 
T 

LAKEWOOD    2    ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON    3    NW 

LEESBURG    STATE    FARM 

2.51 
1.87 
3.05 
2.34 

.04 

.35 

.25 
.04 

1.01 

.50      .10 

.45       .31 

.16    1.40 

.03 

T 
T 
•  01 

.02 
•  70 

•  03 

•  12 

T 

T          • 

■  01    • 
•  01     • 

LITTLE    FALLS    I     E 

4.17 

.96    1.60 

.08 

T 

•  02 

.89 

•  60 

•  82 
.86 

T 

T          • 
.01    • 
.03    • 

LONG    BRANCH 
LONG    VALLEY 

4.27 
2.87 

.70 
.65 

2.29       .10 
.50       .27 

T 

.33 

.60 

•  81 

T 

.03 

MACOPIN     INTAKE 

4.37 

1.03    1.74 

.31 

•  03 

■  38 

•  02 

MAHWAH 

3.64 

.56    1.31 

.34 

•  01 

•  86      T 

■  56 

T          • 

MANVILLE 

2.91 

.96 

•30       .30 

•  83 

•  02 

•  50 

J 

MARLTON    I    W 

2.69 

1.22 

.22 

•  20 

•  13 

.92 

MAYS    LANDING 

1.70 

•01    1.29 

.08 

•  10 
T 

.12 

•  10   ! 

•  01    • 

MIDLAND    PARK 

4.19 

.63    2.20 

T 

.80 

•  55 

MILLVILLE 

2.73 

1.08 

.01       .04 

T 

.66 

T 

•  90 

.04 

MILTON 

3.46 

.73    1.14 

.18 

.06 

.44 

•02       ^69 

•  19 

•  03    • 

MOORESTOWN 

2.60 

.04 

.95 

.15      T 

.60 

•  66 

•  26 

T         • 
.02    • 

T          , 

MORRIS    PLAINS 

3.38 

.23 

.91       .76 

.05 

.12 

•  53 

•  51 

T 

NEWARK    WB    AIRPORT                  R 

2.13 

.24 

.72       .36 

T 

T 

.29 

•  10 

•  40 

T 

T 

T 

T 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

2.03 

.47 

.48       .47 

T 

.19 

•  10 

•  32 

T 

NEW    MILFORO 

3.40 

.54 

.62    1.20 

•  46 

•  IS 

•  40 

NEWTON 

2.76 

.32       .75 

.23 

■  04 

•  64 

.03 

•  75 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

3.70 

.85    1.31 

.25 

•  05 

•  50 

•  73 

.01 

OLOWICK 

2.34 

.71       .60 

.06 

.01 

.42 

T 

•  53 

.01    . 

ORANGE 

3.62 

.87 

1.20       .06 

• 

.71 

•  76 

.02    • 

PATERSON 

4.47 

.68    2.40 

.09 

•  10 

•  69 

•  51 

T 

T          • 

PEMBERTON    3    E 

2.64 

.04 

.91 

.23       .16 

•  01 

.35 

.38 

•  56 

PHILLIPSBURG 

2.84 

T 

.18      .94 

.05 

T 

•  45 

.60 

.30 

•  32 

PHILLIPS0URG    BRIDGE 

2.93 

.21       .92 

.10 

•  10 

1.00 

.03 

•  57 

PLAINFIELD 

3.17 

1.22 

.20       .61 

T 

•  27 

•  20 

.67 

T          • 

PLEASANT    RUN 

2.45 

.72       .70 

.04 

•  12 

•  33 

•  47 

■  07    • 

PLEASANTVILLE    1    N 

1.97 

.40 

.30 

.55       .10 

.03 

•  01 

•  23 

T 

•  20 

.15 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.66 

1.02 

.21       .14 

•  51 

•  77 

RAHWAV 

2.54 

.70 

.53       .20 

T 

•  54 

•  05 

.52 

T 

RIDGEFIELO 

4.12 

.75 

.65    1.33 

T 

•  46 

•  23 

.48 

T 

T 

RINGWOOO 

4.06 

.53    1.96 

.22 

T 

T 

.71 

T 

•  62 

T 

RUNYON 

3.11 

.70 

.34      .60 

•  61 

.16 

•  70 

SANDY    HOOK    LBSTA 

3.47 

.01 

.30 

.44    1.23 

•  50 

.16 
.40 

.83 
.06 

SOMERVILLE 

2.33 

.43 

.37       ,64 

.02 

•  35 

•  06 

SPLIT    HOCK    POND 

3.68 

.96    1.16 

.33 

.52 

.70 

•  01 

SUSSEX     3    N 

3.33 

.30    1.56 

.39 

•  08 

.51 

•  01 

.43 

•  01 

■  04    • 

SWEDESBOflO    5    NW 

2.87 

.04       .01 

.20 

.60      .04 

T           T 

.01      T 

•  41 

•  45                     T 

.01       .12 

•  78      T 

TOMS    RIVER 

2.44 

.88 

.17       .44 

•  16 

•  16 

.63 

TRENTON    2 

2.49 

.81 

.15       .17 

•  42 

•  94 

T 
T 

T 
T 

TRENTON    WB    CITY                       R 

1.95 

.63 

.15       .08 

T 

•  36 

T 

•  73 

TUCKERTON 

1.35 

.70 

.10 

.25 

•  10 

•  20 

VINELANO 

3.15 

•  35 

.26 

.54      .05 

.72 

1.20 
•  56 

.03 

T         « 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

4.50 

.66    2.16 

.26 

•  02 

•  60 

T         • 

WERTSVILLE 

2.24 

T 

.81       .43 

T 

T 

•  41 

T 

•56       (Ol                1 

T         a 

WESTFIELD 

3.35 

1.19 

.37       .49 

•  49 

•  03 

■  74 

•  02 

•  01 

•  01 

WOOOCLIFF    LAKE 

3.48 

.58 

.32    1.16 

•  78 

•  08 

•  56 

WOOOSTOWN    b    wsw 

.01 

.60       .30 

1.12 

- 

- 

- 

- 

• 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

^.peed 

Relative    h»imidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°  •  « 

Hi 
ill 

3 

til 

s  >>  a 

SbtioD 

s 

Ill 

1 

1^ 

1  -" 

i 

o  H 

a 

OH 

°s 

g 

S 

s 
^ 

g 
k 

8! 
I 

s 

si 

3 
e2 

ATUUITIC  CITT  WB 

- 

- 

16.5 

85 

NE 

6 

- 

- 

- 

- 

4 

1 

4 

1 

0 

0 

10 

64 

5.7 

LOHG   BRANCH 

NW 

22 

14.3 

63 

NE 

6 

- 

76 

ei0 

60 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

9 

64 

5.2 

irewABK  WB  AIRPORT 

NNW 

13 

10.1 

35++ 

E 

6 

74 

76 

51 

63 

7 

0 

5 

1 

0 

0 

13 

- 

5.7 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

S.O 

34 

NW 

20 

- 

- 

_ 

- 

4 

1 

2 

2 

0 

0 

9 

58 

5.6 

0  12:00  Noon 

See   Reference  Notes   Following   Station    Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1957 


Day 

Ol 

Month 

t? 

Station 

19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13   14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

66 

57 

72 
57 

65 
49 

62 
49 

62 

60 

67 
61 

66 
60 

67 
57 

74 
58 

73 
58 

61 
44 

56 

40 

63 
41 

64 
45 

70 
50 

69 
49 

55 
50 

69 

59 

59 
42 

63 

41 

57 
43 

63 

51 

66 
56 

65 
52 

62 

43 

46 
39 

43 
35 

50 
33 

61 

41 

61 

55 

63 

54 

63a0 

50>0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

TD 
51 

74 
49 

66 
47 

66 

45 

68 
51 

64 
50 

71 
54 

68 

56 

76 
60 

71 
52 

59 
45 

60 
38 

66 
33 

68 
38 

72 
40 

73 
41 

68 

45 

66 
57 

58 
40 

62 

44 

63 
34 

58 

37 

73 
47 

55 
60 

62 

43 

47 
35 

44 
35 

51 
35 

62 
36 

63 

38 

67 
43 

64  .9 
44.5 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

66 
52 

72 
45 

74 
43 

65 
36 

61 

45 

68 

47 

69 
47 

68 

51 

75 
55 

72 
47 

60 
32 

61 
33 

66 
28 

66 
32 

71 
34 

74 
35 

71 
39 

73 
55 

70 
44 

62 

35 

65 
28 

70 
32 

75 
39 

72 
50 

65 
47 

52 

35 

49 
33 

51 
28 

62 

35 

62 
35 

65 
43 

66  •3 

40.0 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

71 
<.5 

74 
44 

67 
37 

67 
38 

70 
45 

63 

48 

65 
55 

64 
55 

80 
54 

70 
46 

61 

37 

63 
29 

67 
29 

68 
33 

74 
34 

73 
37 

64 
41 

62 
55 

60 
49 

62 
42 

62 

30 

65 
34 

67 

47 

53 
58 

61 
42 

46 
31 

42 

31 

51 
30 

62 
36 

57 
36 

65 
39 

64.1 
40.9 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

68 
".0 

71 
42 

70 
36 

64 

40 

65 
42 

67 

49 

62 
53 

62 
56 

63 

57 

77 
51 

66 

42 

58 
30 

59 
35 

64 
36 

55 
33 

74 
34 

73 
37 

63 
37 

70 
50 

55 
45 

59 
29 

63 
31 

64 
31 

67 
47 

63 

43 

54 
31 

48 
29 

44 
32 

49 
34 

52 
34 

59 
37 

62.9 
39.5 

BRIDGETQN  1  NE 

MAX 
MIN 

61 
51 

69 
51 

72 
44 

63 
43 

66 
47 

70 
53 

65 

56 

75 
52 

70 

32 

66 
36 

69 
37 

70 
42 

68 
50 

61 
31 

61 
35 

51 
41 

72 
49 

63 
48 

54 

31 

50 
36 

56 
40 

51 
40 

64.6 
43.0 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

51 

75 
52 

71 
46 

65 
46 

64 
53 

62 

53 

70 
55 

70 
57 

79 
58 

74 
55 

66 

42 

64 
37 

64 
38 

68 

72 
39 

74 
41 

67 

44 

67 
54 

64 
37 

60 

44 

60 
45 

68 
38 

73 

47 

69 

61 

62 

47 

50 
34 

52 

34 

62 

34 

64 

34 

67 

44 

66.3 
45.5 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

67 
44 

73 
39 

71 
33 

64 
33 

64 
37 

67 
46 

59 

54 

61 
56 

63 
52 

76 
44 

68 
33 

59 
25 

60 
26 

63 
32 

55 
34 

73 
33 

73 
39 

64 
42 

70 
51 

57 
4* 

60 
27 

63 
31 

66 

38 

69 

48 

63 
44 

55 

26 

48 
27 

44 
33 

49 
32 

63 
29 

62 
37 

63.2 

37.8 

CAPE  MAY  3  H 

MAX 
MIN 

66 
59 

71 
59 

72 

48 

63 

53 

68 
56 

70 
58 

70 
57 

71 
58 

70 
61 

65 

42 

62 

37 

67 

47 

66 

51 

68 

56 

70 

49 

61 
45 

64 

47 

69 
56 

65 

61 

64 
52 

54 
36 

49 
37 

50 
40 

60 
46 

62 

45 

66 
46 

54.7 
50.3 

CHARL0TTE8URS 

MAX 
MIN 

66 

38 

71 
36 

68 
32 

63 

38 

64 
41 

67 

43 

63 
50 

64 

50 

62 

54 

76 
45 

65 
36 

56 
25 

58 
26 

63 
27 

55 
27 

72 
28 

72 
31 

51 
37 

61 
47 

54 
42 

56 
25 

61 

26 

65 

27 

65 

50 

61 
42 

52 

30 

46 
29 

41 
28 

45 
29 

62 

28 

56 
32 

61.4 
35.5 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

77 
50 

77 
47 

70 
46 

62 

45 

65 

49 

62 

52 

70 
53 

66 

56 

76 

57 

69 

53 

61 
42 

58 
34 

63 

34 

66 

38 

59 
39 

69 
39 

57 
44 

66 

59 

62 

50 

61 
40 

61 

34 

64 
37 

71 
44 

64 

54 

64 

48 

48 
34 

44 
35 

49 
33 

58 
37 

52 

42 

67 

44 

64.1 
44.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

72 
50 

71 
51 

67 
41 

66 

45 

70 
56 

61 

52 

62 
54 

65 
56 

79 
56 

74 
47 

72 
40 

64 
34 

67 
36 

68 
42 

76 
38 

76 
41 

68 

44 

70 

57 

66 

50 

65 

43 

64 
36 

67 

36 

72 
46 

68 
61 

63 

44 

50 
35 

46 
35 

51 
33 

55 

34 

64 

37 

66 
46 

66.4 

44.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

70 
48 

74 
40 

66 

34 

70 
36 

67 

44 

70 
46 

74 
58 

66 

59 

72 
60 

77 
46 

67 
37 

61 
29 

60 
38 

65 
42 

67 

44 

76 

41 

77 
45 

70 
48 

65 

45 

64 

41 

64 

32 

58 

34 

64 

37 

68 

39 

64 
42 

54 
32 

55 
30 

50 
31 

46 
33 

56 
35 

60 
38 

65.2 

40.6 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

73 
42 

73 
41 

64 
37 

67 
36 

70 
49 

61 
50 

65 

49 

66 

50 

76 
56 

76 
46 

59 
40 

60 
26 

65 
26 

66 
31 

74 
32 

75 
35 

63 

37 

65 

53 

65 

48 

61 
42 

64 
28 

67 
29 

71 
42 

67 

58 

63 
44 

48 

30 

44 
31 

50 
31 

62 

28 

62 

30 

66 
36 

64.9 
39.3 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

70 
49 

72 

47 

68 
42 

64 
42 

67 
52 

62 

54 

67 
52 

71 
52 

77 
56 

70 
51 

60 
36 

60 
30 

63 

34 

67 
38 

71 
40 

74 
43 

69 

45 

73 
57 

67 
50 

57 
41 

62 

34 

68 

39 

71 
47 

68 

57 

51 
47 

53 

34 

45 
34 

48 

31 

63 
36 

54 

38 

65 
48 

65.1 
43.8 

HAMMONTON  2    NNE 

MAX 
MIN 

63 
52 

72 
51 

74 
43 

65 
42 

68 
46 

67 
51 

66 

50 

74 
?3 

69 

57 

77 
54 

72 
41 

59 
34 

63 
35 

66 

40 

68 

40 

72 

42 

76 
43 

75 
42 

73 
52 

64 
39 

53 

35 

65 

37 

70 
38 

74 
48 

55 
46 

56 
33 

50 
34 

45 
32 

51 
34 

62 

37 

71 
45 

66.3 

43.0 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

61 

47 

65 

44 

61 
33 

56 
34 

56 

41 

60 

45 

59 

46 

55 
49 

57 

49 

70 
46 

58 

34 

49 
28 

58 
31 

56 
34 

00 
43 

62 

44 

62 

46 

57 
49 

59 
42 

47 
32 

56 
36 

56 

31 

62 

41 

61 
51 

57 
30 

43 
25 

37 
26 

34 
25 

43 
29 

57 
37 

58 

44 

55.9 

38.5 

HI6HTST0WN  1  N 

MAX 
MIN 

70 
48 

75 
45 

67 
40 

64 

42 

65 
48 

61 
52 

67 
50 

70 

54 

79 
56 

72 
49 

60 
38 

60 
31 

65 
31 

66 
35 

72 
35 

75 

40 

67 
42 

70 
56 

61 

49 

63 

41 

63 

31 

66 

35 

70 
47 

66 

60 

62 

45 

48 
32 

44 
32 

49 
31 

62 
34 

64 

40 

55 
43 

64.8 
42.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

71 
48 

72 
46 

65 
39 

67 
34 

68 
46 

63 

54 

72 
49 

67 
56 

77 
56 

71 
47 

59 

34 

60 
29 

63 
27 

69 
30 

72 
32 

75 
33 

68 

40 

71 
57 

60 
48 

52 
33 

64 
28 

59 
31 

73 

40 

66 
51 

62 

44 

49 
33 

44 
33 

49 
29 

60 
34 

63 
34 

58 

40 

65.1 
40.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

70 
55 

72 
51 

63 
45 

60 
46 

64 
50 

60 
54 

62 
56 

63 
55 

76 
57 

67 
55 

58 
43 

59 
36 

62 

39 

65 

47 

72 
45 

69 
47 

63 

52 

66 

58 

57 
45 

60 
46 

57 
41 

65 
42 

63 

50 

59 

55 

53 

46 

45 
35 

43 
34 

49 
34 

61 

40 

60 
46 

60 
53 

61.7 
47.0 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 

MIN 

72 
51 

74 
45 

67 
38 

63 

40 

64 
54 

63 
55 

72 
47 

65 
53 

79 
53 

74 
49 

62 

36 

59 
30 

66 
30 

69 
36 

72 
35 

74 
41 

68 

38 

72 
56 

61 

41 

65 
38 

60 
30 

65 
30 

72 
45 

64 

57 

60 
38 

45 

37 

43 
34 

50 
31 

64 
32 

54 
35 

58 
46 

55.0 
41.4 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

70 
46 

73 
43 

70 
39 

66 

35 

68 
49 

62 

50 

68 
50 

68 

55 

79 
53 

74 
47 

62 

37 

60 
30 

55 
30 

58 
34 

74 
35 

73 
37 

65 

40 

66 

55 

63 
51 

61 
39 

63 
31 

66 
34 

70 
45 

67 
60 

61 
45 

47 
32 

45 
31 

51 
32 

63 
31 

62 
36 

68 
38 

65.1 

41.0 

LAYTON  3  NH 

MAX 
MIN 

72 
38 

70 
38 

65 
28 

63 
28 

67 
36 

64 

41 

62 
53 

60 
54 

78 
49 

67 
39 

56 

34 

60 
24 

65 
26 

67 
30 

57 
30 

74 
30 

60 
35 

55 
43 

58 

40 

56 
40 

51 
24 

55 
28 

55 
44 

62 

53 

60 

39 

45 
26 

40 
25 

50 
23 

50 
26 

55 
28 

60 
35 

61.0 
35.1 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

65 
55 

67 
54 

68 

45 

M 

64 
46 

62 
57 

70 
49 

68 
52 

75 

50 

73 
50 

69 
41 

71 
35 

64 
30 

67 
34 

56 
35 

68 
35 

68 
41 

67 
58 

66 

51 

63 

37 

60 
30 

65 

33 

69 
39 

68 

59 

62 
48 

50 
31 

48 
34 

49 
31 

57 
37 

59 
36 

64 
46 

64.5 
42.4 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

69 
42 

74 

44 

73 
37 

68 
39 

66 

44 

70 
50 

65 
56 

63 
56 

63 

53 

81 
49 

69 
39 

61 
31 

63 
31 

68 
36 

68 
34 

76 
38 

74 
39 

66 
42 

71 
50 

58 

44 

63 
31 

64 
33 

67 
36 

70 
52 

65 
44 

58 
33 

44 
30 

46 
32 

51 
38 

65 
35 

64 
41 

65.4 
40.6 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

71 
50 

70 
46 

63 

47 

61 

46 

63 

54 

62 

55 

64 

57 

70 
54 

75 
56 

68 

54 

56 

40 

59 
36 

63 

36 

64 
39 

72 

40 

72 

47 

67 
44 

71 
59 

59 

44 

60 

40 

57 
35 

64 
38 

68 

47 

65 

59 

56 

46 

46 

39 

44 
37 

46 
33 

64 
37 

64 
45 

64 
50 

62.8 
45.6 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

71 
41 

74 
42 

66 
33 

65 

34 

66 

40 

66 

48 

64 
56 

62 

54 

77 
52 

68 
44 

60 
35 

59 
26 

65 
25 

56 

30 

77 
28 

73 
32 

55 
38 

66 

51 

59 
48 

60 

40 

62 
28 

65 

27 

66 
42 

65 
52 

62 

42 

47 
30 

52 

29 

55 
27 

66 

30 

62 
29 

54 
34 

64.4 
37.6 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

63 
52 

69 
54 

73 
46 

64 

44 

68 

48 

67 

53 

67 

51 

72 
55 

66 

57 

77 
52 

71 

43 

60 
34 

60 
35 

64 
38 

67 
39 

70 
40 

72 

43 

69 
45 

70 
50 

56 

41 

62 

34 

62 

35 

67 
36 

73 
43 

70 
49 

55 
36 

49 
33 

45 
32 

50 
33 

60 
39 

63 
45 

64.5 
43.1 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

68 

49 

73 
48 

65 

42 

66 

42 

68 

51 

64 

52 

70 
54 

67 
57 

76 
56 

70 
47 

58 

40 

60 
36 

64 
31 

6B 
37 

72 
39 

73 
40 

67 

41 

66 
56 

56 

43 

62 

43 

63 

32 

67 
35 

72 

45 

65 
60 

61 
37 

45 
34 

44 
36 

50 
34 

61 
37 

62 

37 

68 
41 

64.2 
43.0 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

71 

42 

70 
42 

70 
36 

64 

42 

6* 

47 

64 
49 

60 

54 

62 

55 

77 
57 

77 

55 

62 

40 

60 
33 

65 

30 

57 
39 

74 
32 

75 
35 

73 
36 

68 
52 

65 
49 

60 
44 

63 
28 

65 

30 

69 

44 

66 

56 

63 

42 

53 
32 

45 

30 

50 
32 

64 
33 

58 
32 

63 

37 

64.7 
40.8 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

73 
51 

73 
51 

67 
47 

64 
46 

67 
49 

62 

50 

64 

58 

65 
56 

80 

59 

69 
52 

60 

45 

61 
38 

66 

39 

68 
45 

75 
44 

73 

47 

65 

50 

69 

57 

59 
46 

62 
45 

64 
39 

68 
42 

70 
50 

66 

60 

61 
38 

48 
35 

45 
36 

50 
34 

63 
39 

64 
43 

62 
51 

64.6 
46.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
49 

72 
45 

72 
43 

63 
43 

65 
48 

63 
52 

63 
57 

67 
55 

77 
57 

75 
52 

62 

40 

59 
34 

64 
35 

65 

40 

72 
38 

73 
40 

66 

43 

70 
56 

67 

50 

60 
43 

61 
36 

65 
35 

69 
46 

69 

50 

63 

44 

51 
32 

45 
34 

50 
31 

61 

36 

63 

39 

63 
46 

64.7 
43.9 

NEWTON 

MAX 

MIN 

66 
40 

70 
35 

70 
35 

63 

31 

61 
39 

65 
43 

63 

51 

61 
52 

61 
54 

76 
43 

64 
40 

56 
25 

61 
25 

64 
28 

65 
28 

72 

31 

72 
34 

60 
36 

66 
48 

54 
43 

57 
29 

61 
29 

64 
30 

65 

50 

64 
41 

44 
31 

42 
28 

41 
30 

48 
34 

61 

30 

56 
36 

61.1 
36.4 

PATERSON 

MAX 
MIN 

67 
46 

73 
46 

72 

41 

65 
42 

63 

44 

67 
46 

65 
51 

62 

65 

64 
55 

77 
52 

70 
40 

60 
35 

62 
35 

65 
42 

58 

38 

73 
41 

74 
42 

66 

43 

70 

50 

59 

43 

63 
34 

62 

37 

69 
38 

70 
50 

65 
42 

58 
32 

48 

31 

48 

30 

49 

33 

65 
33 

64 
41 

64.6 

41.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

70 
47 

75 
46 

73 
38 

66 
36 

68 

48 

63 

54 

71 
51 

70 
56 

79 
55 

76 
46 

66 
35 

60 
30 

66 
26 

68 
30 

73 
32 

75 

34 

69 

42 

72 
58 

69 
45 

65 
38 

63 
29 

69 
32 

74 
43 

68 

60 

63 

46 

51 
32 

48 
34 

51 
30 

62 
35 

64 

38 

58 

43 

66.9 
40.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

71 
44 

72 

47 

73 
40 

66 
37 

67 
45 

67 
52 

67 

53 

66 
56 

78 

54 

78 
50 

66 
38 

60 

37 

64 
31 

66 
33 

73 
36 

72 

37 

60 
42 

63 
55 

63 
49 

61 
42 

61 
31 

6« 

34 

68 
46 

68 

59 

62 

44 

55 
3'. 

56 
31 

52 
33 

59 
36 

60 
36 

68 
39 

65.4 
42.0 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

71 
45 

75 
42 

68 
40 

67 
41 

69 
46 

63 
49 

65 

58 

65 
56 

80 
56 

72 
49 

64 

40 

63 
32 

65 

31 

69 
36 

75 
34 

75 
38 

55 

40 

72 
60 

61 

51 

64 

43 

62 

31 

58 
33 

70 
44 

64 
59 

60 

46 

49 
32 

46 
33 

52 
32 

64 
35 

64 
34 

65 
42 

65.5 
42.2 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

68 
55 

68 
54 

71 
44 

65 
38 

65 
38 

67 
40 

65 

4b 

70 
45 

67 
45 

77 
45 

72 

42 

56 
34 

58 
31 

64 
33 

66 
37 

71 
39 

72 
40 

69 

42 

73 
52 

56 
35 

62 

34 

60 

33 

65 
34 

69 

47 

64 

44 

57 
29 

49 
34 

43 

30 

49 
38 

61 
35 

64 
47 

64.0 
40.0 

RIOGEFIELO 

MAX 
MIN 

72 
48 

72 

46 

65 
39 

68 
43 

69 
50 

62 
50 

62 
57 

64 
56 

77 
54 

68 
51 

59 
46 

59 
33 

65 

34 

65 
41 

75 
39 

72 
42 

68 
45 

71 
57 

60 
45 

62 

44 

60 
35 

67 
39 

68 
51 

63 

60 

59 
45 

48 
35 

45 
33 

49 
34 

65 
36 

63 
41 

60 
50 

63.9 
44.5 

iot«s  foII<k«lii(  Sti 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

CT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RUNYON 

I^AX 
^4IN 

71 
58 

76 

50 

69 
40 

65 
34 

77 
42 

61 
52 

61 
48 

71 
55 

81 
46 

74 
42 

65 

35 

64 
24 

68 
22 

74 
27 

77 
28 

73 
34 

69 
36 

73 
52 

69 
54 

68 
28 

64 
26 

69 
25 

73 

42 

64 
49 

59 

40 

«0 
34 

46 
32 

92 

31 

64 
36 

58 
31 

54 

40 

57.7 
38.5 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

71 
55 

72 

55 

70 
49 

64 
50 

65 
54 

65 
55 

68 
59 

75 
57 

75 
59 

75 
57 

66 

46 

66 

51 

70 
42 

59 

63 

70 
49 

69 
51 

69 

61 

68 
60 

68 

52 

65 
46 

60 
46 

66 

47 

70 
52 

69 
50 

58 

40 

96 

38 

47 
38 

52 
39 

60 
41 

61 

49 

63 
92 

59.7 
49.9 

SOHERVILLE 

MAX 
MIN 

72 

76 
40 

69 

66 

41 

69 

49 

60 
50 

55 
57 

65 
55 

79 
56 

71 
48 

60 
38 

60 
29 

66 
29 

67 
35 

74 
34 

74 
36 

64 
38 

70 
55 

63 
51 

62 
42 

61 
30 

66 

31 

59 
44 

69 

59 

62 

44 

45 
30 

46 
32 

90 
27 

52 

30 

8l 
33 

55 
40 

64i6 
40.8 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

65 

39 

70 

43 

65 
35 

62 

35 

65 
33 

66 
42 

64 
45 

58 
50 

62 

52 

76 
45 

63 
38 

56 
25 

60 
25 

64 
2B 

66 

30 

72 
30 

73 
35 

61 
37 

6« 

48 

53 

40 

98 

30 

60 
29 

65 
31 

64 

48 

62 

38 

SI 
25 

44 
26 

41 
28 

4S 
26 

53 
32 

97 
33 

61.3 
39.6 

TRENTON  2 

MAX 

MIN 

71 
51 

73 
49 

64 
45 

65 
44 

69 

51 

63 
52 

69 
53 

72 

55 

76 
58 

71 
52 

59 
42 

60 
35 

64 
36 

67 
41 

72 
40 

73 

44 

67 
44 

69 

57 

59 
46 

61 
42 

61 
38 

67 
37 

71 
49 

54 

60 

61 

39 

47 
33 

45 
34 

48 
33 

52 

36 

53 
49 

57 
45 

54.5 
44.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

69 
52 

71 
52 

63 
46 

62 

45 

65 
52 

62 

53 

66 
53 

67 
56 

77 
60 

69 
51 

58 

44 

59 
38 

63 
39 

65 

44 

72 
44 

72 
47 

66 

47 

68 

57 

57 
46 

60 
45 

51 

40 

55 

42 

70 
49 

64 

50 

51 
38 

49 

33 

43 
35 

49 
34 

61 
38 

52 

45 

54 
49 

53.1 
4«.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

70 
5* 

70 
50 

67 

41 

62 
39 

63 
54 

67 
58 

69 

46 

68 

55 

75 
56 

72 
51 

64 

37 

55 
32 

64 
31 

55 
36 

69 
34 

72 
38 

70 
38 

71 
56 

65 

61 

65 

37 

98 
32 

65 

31 

70 

40 

53 

68 

63 

48 

50 
36 

44 
32 

49 
29 

50 
36 

61 

33 

69 
49 

54.2 
42.4 

WOODSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

68 
50 

72 
50 

72 
44 

68 
42 

71 
44 

71 

65 
62 

76 
53 

70 
48 

59 

40 

60 
34 

64 
30 

64 
35 

59 

35 

69 
42 

68 
42 

65 
55 

65 
52 

63 
42 

64 
36 

66 
38 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-  » 

CANOE  BROOK 
PLEASANTVILLE  1  N 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.05 
0 

.02 
12 

.04 
3 

.07 
21 

.13 

6 

.14 
34 

.10 
19 

.11 
27 

.08 
7 

.08 
38 

* 
10 

.04 
59 

♦ 
24 

.18 
48 

.12 

1 

.09 
12 

.02 

1 

.01 
22 

.11 
6 

.11 
24 

.13 
22 

.18 
33 

.06 
20 

.14 
33 

.07 
3 

.08 
16 

.09 

7 

.08 
20 

.03 
1 

.09 
14 

.07 
2 

.08 
23 

.04 

1 

.09 
2 

.01 

1 

.04 

11 

.10 
9 

.04 
44 

53 

.17 
64 

28 

.16 
68 

.26 

1 

.06 
14 

.09 
3 

.08 
16 

.06 
4 

.08 
42 

16 

.01 
22 

14 

.05 
9 

24 

.05 
41 

1 

.06 
131 

28 

.02 
63 

.07 

7 

.07 
32 

.03 
1 

.01 
3 

B2.10 
323 

2.49 
998 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day 

sf  month 

1 

Deptli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■S 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 
MIN 

63 
53 

68 
53 

68 
51 

60 
50 

64 
53 

58 
54 

61 
57 

64 
58 

70 
59 

66 
55 

62 
49 

62 
46 

62 
45 

59 
46 

62 

46 

62 
47 

57 
49 

60 
55 

60 
51 

58 
48 

58 
45 

58 
44 

58 
50 

58 
55 

59 

48 

50 
44 

49 
45 

50 
43 

54 
43 

52 
44 

55 
46 

59.7 
49.5 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

61 
55 

64 
S6 

62 
54 

59 
S3 

60 
55 

58 
55 

60 
57 

62 
58 

65 
60 

63 
57 

59 
52 

57 
49 

57 
48 

56 
49 

57 
48 

58 
49 

56 
50 

59 
55 

59 
53 

56 
51 

55 
47 

55 
46 

56 
51 

57 
55 

57 
50 

60 
46 

48 
46 

51 
44 

50 
44 

50 
45 

53 
47 

57.1 
51.2 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

61 
56 

63 
56 

62 
54 

59 
54 

60 
55 

58 
55 

60 
58 

62 
58 

65 
60 

63 
58 

59 
54 

57 
50 

57 
49 

56 
50 

57 
48 

57 
50 

56 
51 

59 
55 

58 
54 

56 
51 

55 
48 

55 
47 

56 
51 

57 
55 

57 
51 

50 
47 

48 
46 

48 
45 

50 
44 

50 
45 

52 
47 

57.0 
51.8 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

61 
58 

61 
59 

60 
58 

59 
56 

59 
57 

59 
57 

60 
58 

60 
59 

62 
60 

61 
60 

60 

57 

57 
54 

55 
52 

55 
52 

55 
52 

55 
53 

56 
53 

58 
56 

58 
56 

56 
54 

54 
51 

54 
51 

55 
53 

57 
55 

57 
54 

54 
50 

51 
49 

49 
48 

50 
47 

50 

48 

52 
49 

56.5 
54.1 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

60 
59 

60 
59 

59 
58 

60 
59 

60 
60 

61 
60 

61 
60 

60 
59 

59 

57 

57 
56 

56 
55 

56 
54 

56 

54 

56 

55 

57 
56 

58 
57 

57 
56 

56 
54 

55 
54 

55 
54 

57 
55 

57 
56 

56 
54 

54 
52 

52 
50 

51 
50 

51 
50 

52 
51 

57.2 
56.0 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

63 
62 

63 
62 

62 
62 

62 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
60 

61 
60 

61 
61 

61 
60 

60 
60 

60 
59 

59 
58 

.. 

58 
58 

58 
57 

58 
57 

58 
57 

58 
58 

58 
58 

58 
57 

58 

57 

57 
56 

57 
56 

57 
57 

57 
57 

57 
56 

56 
55 

55 
54 

54 
54 

59 
54 

58.9 
58.3 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


S«e   refcr«ac«   i 


following  Station   tad«z, 
98    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JSRSET 
OCTOBER  1957 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


County  ]  g"! 


ALLENDALE 
VATLANTIC  CITV  MB 
AUOUeON 

SASS  RtVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIH 


BELMAR 
BELvrDERE 
BERLIN  1  N 
BLACKNELLS  M 

ecxwTON  ;  se 


eOUNO  BROOK  1  H 
BRANCHVILLE 
eRIOGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RgSERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  M 

CEDAR  GROVE 

CENTERTON 

CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CMATSWORTM  5  S 
CLAYTON 

CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETMPORT 

ESSE"  FELLS  SERV  BLDG 

FLENINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBOBO 

GREAT  MEACXIWS  I,    N 

GREENMOOO  LAKE 


JERSEY  CITY 
LAKEUOOO  2    ENE 
LAMSERTVILLE 

LAYTON  3  NH 
LEESBURG  STATE  FAI 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 


MARLBORO  SCS 


BERGEN 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTO) 
CAPE  MAY 


0T21  !»»ONMOUTH 
0T!9  JKAHREN 
0787  ICAMDEN 
09'.7  'SOMERSET 
0907  JMOHRIS 

0927 [somerset 
0978  SUSSEX 

026  iCUMSERLANO 
211  BURLINGTON 
327 [SUSSEX 

335  |ESSEX 

3*3  IsALEM 
351    CAPE    MAY 

472    ESSEX 
512    SALEM 

582  JPASSAIC 
590  ! MORRIS 
598  JBURLINGTON 

708  .GLOUCESTER 


102  ICUMBERLANO 
181  JMONHOUTM 
291    GLOUCESTER 


662  'ATLANTIC 
935  I  SUSSEX 

951 IMERCER 
956    MERCER 

229 leuRLINGTON 
260    ESSEX 
339    HUDSON 
627  'ocean 
63S  JHUNTEROON 

735    SUSSEX 
762    CUMBERLAND 
887  IPASSAIC 
987  ImONMOUTH 
003  IMORRIS 

055  IflURLINGTON 
071    PASSAIC 
101.    BERGEN 
197  [SOMERSET 
2I.U    MONMOUTH 


39  26 
38  56 
*0    52 


3Q 

39 

'.O 

3B 

39 

41 

4.0 

40 

*.0 

39 

*0 

50 

-.o 

31 

19 

14 

15 

39 

42 

fcO 

56 

<.l 

09 

'.0 

51 

39 

41 

|Obser-{ 
1  vation  I 
I  Time  i 


BERGEN  COUNTY  ENGS 
U(  S.  HEATHER  SURE* 

IRVJN  J.  NYGREN 
N.Y.  FORESTRY  SVC 
MRS.  EO  C»  HOFFMAN 

CITY  WATER  OEPT 
MISS  C.  S.  HIXSOn 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 
HENRY  M.  MILLER 
JERSEY  CITY  WTR  HKS 

BA  IameRICAN  CYANAMID  CC 
7A  ALBERT  M,  DAVENPORT 

tAOlO  STATION  WSNJ 

6P  PUBLIC  SVC  E  +  G  CO 

NEWARK  WATER  OEPT 


COMMONWEALTH  WTR 
GERTRUDE  S.  WILLI 
N.WEST  MAGNESITE 
J.  A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI  , 


Refer 

To 
Tables 


DEP 


NEWARK 

EDWARD  P.  MOL 
ILLIAM  S.  HAINES 
ARRV  P.  CAMPBELL 
.  W.  KLOCKNER 

DU  PONT  DE  NEMOURS 
ION  CO  PARft  COMM 
SEWAGE  TREATMENT  PL 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 


ATER 


(AGE 


EOWAHD  ENTwlSTLE 

INT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WTR  DEPT  2  3  ' 
GEORGE  C,    WADDIL 
E.  E.  CASE 

!•  OEPUE 
LEESBURG  STATE  F 
PASSAIC  VLY  WTR  COMhj  2 
STORM  WARN.  OSPL  ST«^  2 
ARTHUR  BARKMAN 

JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  DEPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L.  HAOCLIFFE 
GEROW  BRILL 


County 


5252  BURLINGTON 


MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 

NEWARK  Wa  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORO 

15 728 'BURLINGTON 
5 769 IMORRIS 
|6026IESSEX 

16062  MIDDLESEX 
J6146, BERGEN 

NEW TON 

OLDWICK 
ORANGE 
PATERSON 

6177, SUSSEX 
,6460;PASSAIC 

16544 [HUNTERDON 
.6S60:eSSEX 
6775(PASSAIC 

PEMBERTON  3  E 
PMILLIPSBURG 

PLAINFIELD 
PLEASANT  RUN 

,6843, BURLINGTON 

6974IWARREN 
|697q'wARREN 
17079, UNION 

7123  HUNTERDON 

PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 

RINGWOOD 

7131  ATLANTIC 
'7326  MERCER 
!7393  UNION 
,7545  BERGEN 

7587  PASSAIC 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPRINGFIELD 

17825  MIDDLESEX 
17869 'MONMOUTH 
8194  SOMERSET 
6402'MORftIS 

SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 

TRENTON  2 

16644  SUSSEX 
19685  GLOUCESTER 

9816  OCEAN 

8858  WARREN 
;8878  MERCES 

TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WATCHUNG 

8899 'ocean 
9135  CUMBEBLANO 
9187  PASSAIC 
9271  UNION 

WEHTSVILLE 
WESTFJELD 

WOOOSTOWN  5  WSW 

9  363  HUNTERDON 
9455  UNION 
9832  BERGEN 
9910  SALEM 

39  54 

39  27 

40  59 
39  24 

41  01 

39  58 


40  26 
40  28 
40  34 
40  58 


40  39 

41  01 
39  38 


Obser- 
vation [ 
Time  i 


Refer 

To 
Tables 


DAVIO  GRISCOM 
ELMER  EARLE 

TEH  CO. 

GALLAMER 


JAMES  C.  LONG 
MIO  |U.  S*  WEATHER  BURE> 
5P  lARTHUR  H,  AHLCIUlST 
MIO  ImacKENSACK  WATER  C( 

8A  JMEWTON  WTR  SMR  COM' 
SA  'NEWARK  WATER  DEPT 
9A  .DAN  A.  COUGHLIN 
MIO  iCOUNTY  ENGINEER      , 
8A  |p.  J,  OEL  VECCHIO     ; 

5P|CMARLES  A,  DOEHLERT   i 
3P  I  SEWAGE  DISPOSAL  PLT  I  ; 
9A  [joint  toll  6R0GE  COI^ 
BP  15.  K,  PEARSON        |  ; 


eo  |mid 


lOA 

ftp 

6P 

6P 

6P 

lOA 

MID 

7A 

7A 

1?N 

MIO 

MID 

MIO 

MIO 

MID 

6P 

6P 

ATLANTIC  CITY  WTR  WK 
PRINCETON  WATER  CO 

NO  JERSEY  WTR  SUPPLY 

2 
2 

N,J,  WATER  COMM 

W,  E.  HAVER 
JERSEY  CITY  D  P  W 

2 
2 

BRICE  e.  STANTON 
SUN  OIL  CO 
ROBERT  F.  SNYDER 
H.  J.  ERVEY 
E,  H.  RISTOW 

2 
2 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 
REV  EDWARD  0.  MEGILL 
STATE  HOME  FOR  WOMEN 
WATER  SUPPLY  COMM 

2 

ROBERT  M.  MANNERS 
CITY  ENGINEER 
MACKENSACK  WATER  CO 
RAYMOND  L.  BLEW*  JR. 

2 

I      1 -COASTAL; 


tbe   cllsate   of   Nev  Jersej  ma-y  b« 


4-nACKEMSACK ;      5-HUDSON ;      fi-IUURICE;      7-llULLICA ;      8-PASSAIC 
REFERENCE  NOTES 
by  vrltlng   to   the   State  CllBAtologlst   a.t   Weather    Bureau  Offli 


1 1 -ROCKAWAY 


.ters    follovlDg   tbe  : 


figures  and 

Delated  data  and  correctlona  *111  ! 

KoDthlf  and  aeasoaal  aoowfall  and  I 


Atlon  Dane,  sucb  as  12  SSW,  Indicate  distance  Id  miles  and  direct 

r  carried  only  la  the  Juoe  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

'atlQg  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  «111  be  carried  In  the  Ji 


from  the  post  offl< 


Stations  appearing  : 
DlTtslona,  aa  used  : 
Unless  othervlse  Im 


I  the  Index ,  but 
.  Table  2.  becaae 


'  vhlch  data  are  not  listed  In 
fectlve  vtth  data  for  Septeabc 


be  tables,  either  are  alsslog  or 
1956. 


nless  otherwise  i 


Monthly  degree  day 


following  Table  6.   Vax  . 


Water  equivalent  valuea  published 
la  Measured  at  selected  statlona  *l 


Entries  of  Snowfall 


I  Tables  2  and  7,  : 
md  6  and  snowfall 


Snow  on  ground  In  Table  7  : 


_ 

No  record  In  Tables  3,  6.  7  and  the  Station  Index. 

precipitation  totals. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

+H. 

Fastest  observed  one  nlnute  wind  speed.   This  atat 

Aaount  Included  In  following  aeasureaent ,  tine  dls 

// 

Gage  la  equlppsd  with  a  windshield. 

TheraoBeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  lo 

on  the  roof  of  i  building. 

AM 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon 

B 

Adjusted  to  a  full  month. 

C 

Id  the  "Refer  to  Tables'  coluan  In  the  Station  Ind 

"Hourly  Precipitation  Data". 

D 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estl 

G 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Ind 

II 

One  or  wore  daya  of  record  alsalng;  If  average  Tal 

stations,  have  been  adjusted  to  represent  the  vaIu 

B 

Aaounts  frow  recording  gage  (These  aaounts  are  esa 

T 

Trace,  an  aaount  too  small  to  aeasure . 

hie  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or 
Tlftlng  and  other  causes  of  local  variability  In 
«o  or  Bore  Inches  of  snow  are  on  the  ground. 

and  in  tbe  seasonal  snowfall  table.  Include  snow 

bic  7,  when  published,  are  for  the  24  hour: 
ervers  take  the  observations  on  daylight  si 

lae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  t 

:ord  In  Tables  2  and  5 


equipped  with  I 


I  ground 
1,   The  S' 


ntry.   Consult 


located  a  few  feet  above  i 


d,  less  than  10  days  record  Is  i 

■onth. 
urate  but  nay  vary  slightly  froi 


t  to  every  10  inches  o 
ures  are  published, 
sing.   See  Table  5  for 


processed  for  special  purposes  and  are  publls 
of  new  snowfall. 

ailed  dally  record.  Degree  day  data,  If 
published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data".) 


Inforaatloo  concerning'  1 
publication  aa;  be  obta 
Bay  be  found  in  the  lati 


.tlons,  exposure  etc.  of  si 

Covernaeot  Printing  Offli 

.nnual  for  the  respective  i 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1957 


WEATHER   SUIUIARY 


GENERAL 

November's  weather  was  warmer  than  usual, 
and  even  though  the  precipitation  that  fell 
furnished  some  relief  there  was  still  a 
serious  water  shortage. 

Temperature  averages  in  all  divisions  were 
greater  than  usual  ranging  from  +1.9°  in 
the  Southern  Division  to  +2.3°  in  the  Coast- 
al Division.   The  highest  temperature  for  the 
month  was  72°  on  the  19th  at  Burlington, 
while  the  lowest  for  the  month  was  12°  at 
Layton  3  NW  on  the  27th.   There  were  22  sta- 
tions with  minimum  temperatures  that  were 
equal  to  or  lower  than  20°. 

Precipitation  averages  for  the  month  were 
above  long-term  values  in  the  Southern  and 
Coastal  Divisions,  but  below  average  in  the 
Northern  Division.   Monthly  totals  ranged 
from  2.47  inches  at  Trenton  WB  City  to  5.87 
inches  at  Toms  River.   The  greatest  measure- 
ment for  one  day  was  1.84  inches  at  Macopin 
Intake  on  the  15th. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  during  the  first  five  days  of 
the  month  were  above  average ,  but  on  the  6th 
and  7th  slightly  cooler  weather  prevailed, 
however,  departures  were  not  too  significant. 
On  the  8th  temperatures  were  again  above 
seasonal  levels,  but  cooler  weather  moved  in 
on  the  9th  with  average  temperatures  that 
were  noticeably  below  long-term  values  on  the 
10th  and  11th  and  slightly  below  on  the  12th 
and  13th.   The  period  14th-19th  was  signifi- 
cantly warmer  than  usual,  but  temperatures 
fell  on  the  20th  and  during  the  following 
week  fluctuated  considerably;  however,  daily 
departures  from  long-term  averages  were  not 
especially  noteworthy.   During  the  last  three 
days  of  the  month  the  weather  was  warmer  than 
usual  with  average  readings  on  the  28th  and 
29th  showing  significant  positive  departures 
from  long-term  means,  while  on  the  30th  there 
was  a  change  to  cooler  but  departures  were 
still  slightly  on  the  positive  side. 

Precipitation  occurred  at  fairly  well  spaced 
intervals  during  the  month  but  amounts  that 
fell  were  not  especially  noteworthy.   Based 
on  reports  from  Weather  Bureau  offices  a 
trace  or  more  of  precipitation  fell  on  one- 


half  the  days  in  the  month.   The  periods  of 
occurrence  which  were  generally  noteworthy 
were  as  follows:   lst-2nd,  8th,  14th-15th, 
18th-19th,  28th,  and  30th.   Snowfall  which 
occurred  during  the  month  was  very  light  and 
insignificant . 

WEATHER  EFFECTS 

Corn  and  soybean  harvest  was  practically  com- 
pleted in  October  and  the  few  remaining  fields 
were  finished  in  November.   Picking  of  late 
variety  apples,  mostly  Romes,  was  completed  by 
mid-November  while  harvest  of  hardy  fall  vege- 
tables such  as  brocolli,  cabbage,  cauliflower, 
celery,  lettuce  and  spinach  continued  until 
early  December.   Fall  sowings  of  rye  and 
winter  wheat  were  reported  about  finished 
early  in  the  month,  and  as  the  month  pro- 
gressed and  neared  its  end  winter  grains  were 
reported  doing  well.   Many  herds  of  cattle 
were  left  out  on  pasture  longer  than  usual 
because  of  short  winter  supplies  and  aided  by 
the  mild  November  temperatures. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  Weather  Bureau  Office  at  Trenton  reported 
light  local  wind  damage  on  the  8th,  14th  and 
19th. 

On  the  19th  at  Washington  in  Warren  County  a 
small  tornado  was  reported  to  have  dipped 
through  a  two-block  area  in  the  business  dis- 
trict, moved  aloft,  and  then  struck  a  one- 
block  area  in  a  housing  development  a  half- 
mile  away.   There  was  severe  damage  to  the 
framework  of  one  store,  roofs  blown  off,  and 
many  windows  out,  mainly  in  the  business  area. 

FLOODS 

No  floods  were  reported.   The  U.  S.  Geological 
Survey  reported  that  deficient  runoff  con- 
tinued in  Northern  New  Jersey  and  the  water 
shortage  remained  serious;  content  of  Wanaque 
Reservoir  was  only  25  percent  of  usable  ca- 
pacity, the  lowest  since  storage  was  begun  in 
1928.   Ground-water  levels  as  indicated  by 
the  key  well  near  Old  Bridge  rose  seasonally 
but  remained  record  low  for  November. 

Franklin  W,  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a 
small  number  of  recipients.   This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table  of  extremes  will  be 
carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and 
outstanding  weather  events  have  occurred.   General  weather  conditions 
in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publication  MONTHLY 
WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY, 
either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Dociunents, 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 

Table  3 

NOVEMBER  1957 

StatioD 

S 

Day  of  month 

1  1  2 

3 

4  1  5 

6 

7  1  8  1 

9 

10  1  11  {  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1  18 

19 

20   21 

22  1  23  1 

24 

25   26  1  27 

28 

29  1  30 

31 

ATLANTIC  CITY  KB        R 

*•?* 

.80   .79 

.07 

•  12 

,20 

•44   .13 

.27 

.07 

T     .96 

T 

•  55 

•02   .41 
T     •TB 

AUDUBON 

AtOT 

.70   .48 

.17 

.19 

,33 

.60 

.27 

.17 

.09 

.20 

T 

•  17 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

AiM 

.63  1.25 

.17 

• 

1.36 

,23 

I.IO 
•46   •30 

BELLERLAIN 

Ai6e 

1.20 

.31 

•  38 

.04   .64 

,64 

.10 

.96 

•  05 

BELMAR 

2.»2 

1.70   .08 

,09 

.66 

BELVIOERE 

3.91 

.13   .33 

.25 

.04 

T 

.60 

T 

.24   .82 

,02 

.28 

•  30 

•07   .^3 

BERLIN  I  a 

3i<8 

.58 

.90 

1.40 

•  35 

T 

.46 

T 

BLACKHELLS  HILLS 

3.1« 

.49 

.69 

.06 

.28 

.71 

•  23 

.26 

.09 

.16 

eoONTON  2  SE 

3tS0 

•  20 

•  19 

T 

.16 

1.43 

•  27 

.37 

T 

*ie  .70 

BOUND  BROOi;  1  K 

2|T9 

.24 

•  47 

.02 

.98 

.77 

•  18 

.22 

.02 

.19   .04 

BRANCHVILLE 

3iA0 

.29 

•  20 

.05 

.74 

T 

1.18 

•  33 

.26 

•35   •OS 

BRID«ETON  1  NE 

. 

-    . 

_ 

.    . 

„    _ 

_ 

•    -    — 

_ 

_ 

-      -      . 

_ 

BURLINGTON 

3«90 

.15  1.07 

.21 

•  27 

.30   .44 

,06 

•  20 

.05 

.07 

T 

•  05 

•10   •82 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.9A 

.39 

>6« 

.03 

•  67 

1.31 

T 

.23 

.23 

T 

•  39   T 

CANOE  BROOK 

3.51 

.16 

,26 

.02 

■  49 

•  01 

1^57 

.34 

.30 

T 

•35   •Ol 

CANTON 

3.00 

•13   .70 

•  12 

■  66 

•  33 

•  35 

.02   .15 

.03 

.06 

.23 

.20 

CAPE  HAV  3  M 

9.61 

1.10  1.41 

•  02 

.32 

.26 

•12   ^37 

.61 

.01 

.54 

.01 

•  06 

*26   .60 

CEDAR  GROVE 

3.95 

.20 

.20 

.02 

.69 

1.86 

.31 

.26 

.52 

CHARLOTTEBURG 

3.5* 

.27 

•  92 

T 

•  37 

T 

1^51 

•  29 

.28 

•30   ^04 

CHATHAM 

3.B2 

.18 

,29 

T 

■  71 

1^96 

•  26 

.42 

•  36 

CLAYTON 

3.57 

.59   .40 

T 

T 

.02 

T 

T 

1^10   ^19 

.21 

•  09 

.32 

•  Ifl 

•02   .38 

CLINTON 

3.7A 

.14   .32 

,98 

•  04 

.02 

■  16 

•  02 

•10   .97 

T 

•  46 

T 

.03 

•  OB 

•16   .66 

06EPWATER 

2.8« 

•56   .13 

.17 

.01 

.30 

•  49 

.27 

•  33 

.11 

•  20 

•  32 

EL  I 2A6ETH 

3.73 

.08   .30 

.35 

.01 

.31 

•02   ^69 

.01 

•  40 

.02 

.27   .01 

T 

•  08 

•20  1.02 

ELIZABETHPORT 

3.S< 

.14   .69 

T 

.48 

.49   .19 

.26 

•  42 

•  03 

.30 

.92 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

3.61 

.28 

.15 

.73 

1.42 

•  16 

.57 

.46 

FLEH1N6T0N  1  NE 

A. 60 

•20   ,88 

,15 

T 

T 

•  62 

.27 

T     T 

T     .17   .70 

T 

•  69 

T 

•  04 

T 

T 

.26   .62 

FORTE SCUE 

A. 60 

1.22 

•  15 

.38 

.59 

.30 

•  44 

.70 

•  09 

■  45 

.27   .05 

FREEHOLD 

A.  75 

.33   .82 

•  43 

.14 

.81 

T     .80 

.04 

•  13 

■  10 

•04  ,lt 

•  11 

.14   .70 

GREENWOOD  LAKE 

4.25 

.19 

•  93 

.02 

.60 

1.56 

.22 

■  32 

.21 

HAMMONTON  2  NNE 

A. 55 

1.06 

.22 

•  87 

.66 

.01 

. 

.75 

.20 

.13 

•20   .43 

HIGH  POINT  PARK 

3.19 

.46 

•  13 

T 

•  96 

1.39 

.17 

.21 

.22   (03 

HI6MTST0WN  1  N 

3.51 

•14   ^75 

•  27 

.12 

T 

.50 

T 

T     .49 

.02 

•  09 

T     .09 

T 

.15   .89 

INDIAN  MILLS  2  W 

A.13 

•76   ^24 

T 

.31 

•  16 

■  47 

.23   .92 

.18 

•  17 

T 

.34 

•  2« 

•03   .44 

IRVINGTON 

3.35 

.30   ^04 

•  34 

.56   .11 

.40 

.22 

T 

T 

•  35 

1.01 

JERSEY  CITY 

3.92 

•18   ^36 

•  03 

•  54 

.50   .24 

.22 

.39 

.03   T 

.26 

1*15 

LAMBERTVILLE 

3.9e 

•31   .47 

•  20 

.13 

.21   .97 

.03 

.80 

.06 

•  0«. 

.09  »bb 

LAURELTON  1  E 

5.56 

•69   .51 

.22 

.10 

.04 

•  55 

■  01 

T 

.63   .11 

.11 

1.26 

T 

.02   .23 

T 

.27 

.02   .39 

LAYTON  3  NW 

2.99 

•OS   .14 

.08 

•  01 

•  05 

.45 

T 

.04   .92 

.46 

T 

•40   .^0 

LEES6URG  STATE  FARM 

5.34 

1^40  1.00 

.02 

•  40 

.34 

■05   ^40 

■  44 

■  10 

.46 

.10 

.39   .25 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.76 

.19 

.20 

■  01 

•  02 

■  60 

T 

1^43 

■  22 

■  47 

•38   .04 

LONG  BRANCH 

4.44 

.32  1.05 

.24 

•  02 

.01 

•  56 

■77   .24 

T     ,09 

.29 

.01   .11 

.06 

T 

•  23 

•  42 

LONG  VALLEY 

5.52 

.30  1.40 

•  10 

•  54 

1.43 

.60 

•  40 

.75 

MACOPIN  INTAKE 

4.06 

.37 

.37 

•  46 

1.64 

.33 

.22 

•37   108 

MAHWAH 

3.09 

.20 

.20 

■  01 

•  24 

1.42 

.23 

.40 

T 

•33   .06 

MANVILLE 

3.92 

.20   .71 

•  06 

•  62 

.57 

.29 

.33 

T 

•  20 

.98 

MARLTON  1  W 

4.02 

.37   .97 

■  26 

•  39 

.14   .30 

.12 

.28 

.01   .21 

•  16 

.77 

MAYS  LANDING 

3.72 

1.00   •lO 

.25 

•  25 

•20   ^49 

.12 

•  10 

.66 

T 

■  10 

■28   .15 

MIDLAND  PARK 

3.37 

•  13 

.17 

•  01 

•  45 

1^29 

•  94 

.34  .01* 

MILLVILLE 

5.56 

.92 

.92 

.22 

•  15 

•  73 

•  90 

.36 

1^49 

.47 

T 

.19   .04 

MILTON 

4.91 

.30 

1.09 

.07 

.o.-i 

.94 

.02 

1.39 

.02 

.30 

.29 

.37   .08 

MOORESTOWN 

2.80 

T     ,69 

.53 

.23 

T 

•  30 

•  46 

•  13 

.10 

.20 

T 

•  20 

MORRIS  PLAINS 

4.46 

.08   .16 

.39 

■  01 

•  01 

•  19 

T 

•10  1^42 

T 

•  34 

.53 

T     T 

.07 

.35   .83 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.13 

.06   .35 

T 

•  01 

T 

.32 

•93   ^07 

.29 

•  28 

T 

i     .03 

T 

T 

.29 

T     .90 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.92 

.15   .72 

.30 

■  05 

T 

•  44 

T     ^62 

■  30 

.20 

T     .08 

•  22 

•  94 

NEW  MILFORD 

3.68 

•16   ^12 

.02 

.50 

•74   ^28 

,04 

.60 

.34 

.04   .82 

NEWTON 

2.60 

.31 

•  31 

.03 

•  49 

.96 

.16 

.27 

*2<.   .02 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5.04 

.30 

1^04 

■  05 

•  26 

T     ^01 

1^39 

.26 

.31 

.28   .13 

OLDWICK 

3.17 

.26 

.67 

T 

.01 

•  19 

T 

U17 

.22 

.39 

.01 

*25   .04 

ORANGE 

4.84 

•     • 

.60 

.05 

•  90 

•    1^24 

•  42 

.43 

1.60 

PATERSON 

3.43 

.16 

.26 

T 

•  40 

T 

1^26 

.26 

.34 

T 

T 

.02 

•38   ^35 

PEMBERTON  3  E 

4.16 

.27  1.11 

.06 

•  22 

■  69 

.02   .74 

.10 

•  11 

.21 

.21 

.06   .42 

PHILLIPSBURG 

3.61 

T     .59 

.66 

•  06 

T 

■  22 

T 

T     .97 

T 

•  25 

T 

T 

T 

T 

.24   .60 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.49 

» 

1.03 

•  05 

■  36 

.92 

•  13 

.06 

•  90 

PLA INFIELD 

3.44 

.14   .60 

.39 

T 

T 

.20 

T 

•  73 

.08 

•  07 

■  01   T 

T 

•  18 

•15   .69 

PLEASANT  RUN 

3.55 

.51 

.47 

•  04 

■  28 

•  02 

•  89 

.08 

•  18 

.64 

.31   .13 

PLEASANTVILLE  1  N 

4.60 

.07  1.70 

.14 

.27 

.36 

•  90 

•  36 

T 

■  01 

.50 

.02 

.40   .05 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.62 

.70   .55 

•  08 

.35 

.93   .02 

.24 

•  11 

■  03 

.15 

•  86 

RAHWAY 

4.24 

.26   .99 

T 

.52 

•  94   T 

.30 

•  36 

T 

*03 

.25 

1^02 

RIOGEFIELD 

4.46 

.15   .23 

•  02 

.50 

•65   ^12 

.28 

.56 

T 

•  61 

.02  1^15 

RINGWOOD 

3.51 

T     .23 

.68 

T 

■  36 

1^18 

•  24 

.46 

•22   ^14 

RUNYON 

4.37 

.22  1.12 

.45 

.05 

•  60 

•  62 

.14 

.10 

.07 

.09 

.11   ^80 

SANDY  HOOK  LBSTA 

4.74 

.36   .30 

1,10 

.85 

1*00 

,06 

.06 

.12 

■01   .06 

•22   .61 

SOMERVILLE 

3.86 

.11   ,46 

,06 

•  03 

.07 

•  47 

•15   •OO 

.01 

.61 

.02 

•  02 

•17   .74 

SPLIT  ROCK  POND 

4.04 

.38 

.34 

.01 

.37 

2.00 

.27 

.32 

.35 

SUSSEX  3  N 

3.01 

,40 

•  20 

•  69 

•  79 

.26 

.39 

.02 

•25   .05 

SWEOESBORO  5  NW 

3.44 

•02  •eo 

•  14 

•  01 

•  16 

.01   .02 

.39 

•  01   T 

T     .01   .97 

.06 

.39 

.19   .01 

.03 

.17 

T 

.12   .26 

TOMS  RIVER 

5.87 

.65  1^23 

•  23 

•  62 

•  99 

1.22 

.33 

.30 

.02   .26 

TRENTON  2 

3.35 

•41   ,43 

•  OS 

•  07 

.31 

•49   ^06 

.26 

•  15 

.12 

.16 

.79 

TRENTON  WB  CITY         R 

2.47 

•26   •41 

T 

•  14 

•  01 

•  19 

T 

■35   .03 

.14 

.09 

T     .08 

T 

.13 

.64 

TUCKERTON 

4,55 

•90   •SO 

•  10 

.60 

.10   .80 

.20 

.10 

.45 

.10 

•30   .40 

VINELANO 

5.04 

1.32 

.12 

•  34 

•  03 

.67 

.27 

.74 

.41 

•16   .06 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.52 

.30 

.36 

.30 

1.60 

T 

.24 

.38 

•30   ^04 

WERTSVILLE 

3.69 

.59 

,43 

T 

•  06 

T 

■  43 

T 

1.26 

T     T 

.14 

.60   T 

.04 

T 

.12   T 

WESTFIELO 

4.66 

•24   .47 

,02 

•  40 

T 

.78   .16 

.32 

.33 

.01 

• 

•92  1.02 

WOODCLIFF  LAKE 

4.12 

.16   .22 

•  60 

.90   .40 

.10 

.50 

•  32 

•04   .88 

See  Refereoce  Notes  Following  Station    lodez 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

tr 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

rj 

30 

31 

> 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

57 
55 

59 

56 

68 
54 

60 

48 

60 
47 

53 

43 

60 
40 

62 

56 

59 

37 

46 

33 

45 
30 

52 
35 

55 

36 

61 

64 

69 

56 

58 
52 

63 
50 

58 

43 

64 

64 

54 

43 

58 

46 

55 
43 

45 
39 

55 

41 

43 

35 

45 

32 

54 
32 

58 
53 

67 
46 

67 

40 

56.7 

44<4 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

59 
55 

60 
56 

65 

54 

58 
49 

59 
46 

54 
40 

58 
35 

67 
34 

52 
35 

45 
30 

45 
26 

64 
26 

66 
26 

54 
50 

66 

47 

64 
41 

61 

46 

54 
43 

70 
51 

53 
35 

66 
34 

60 
39 

41 
32 

64 
37 

45 

30 

43 

30 

49 
25 

62 
43 

65 

40 

65 
36 

56<1 
39«1 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

60 
53 

60 

56 

61 
45 

60 

43 

60 

47 

56 
38 

60 
27 

62 

36 

66 
43 

49 
30 

46 

19 

56 
17 

57 
19 

57 
38 

71 
42 

66 

38 

64 
42 

56 
42 

68 
49 

66 

39 

68 
27 

50 
35 

44 
31 

66 

36 

52 

35 

45 
27 

50 
19 

64 
42 

66 

37 

62 

35 

58.9 
36.2 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

62 
42 

61 
53 

66 
52 

56 
50 

56 
42 

52 
39 

56 
33 

63 
32 

60 
35 

41 
24 

44 
24 

51 
25 

52 
23 

65 
40 

55 
60 

63 
36 

50 
43 

61 

40 

70 
44 

54 
34 

51 
25 

42 
27 

37 
31 

50 

34 

45 
32 

42 
34 

41 
21 

55 
33 

60 
46 

46 

31 

53.9 
35.9 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

42 

60 
53 

63 

55 

64 
52 

55 

45 

55 

37 

49 
29 

58 
30 

62 
35 

47 
32 

43 
24 

46 

21 

58 
23 

54 
25 

65 
46 

63 

36 

52 

36 

50 
39 

54 
43 

70 
39 

48 

27 

52 

32 

43 

32 

40 
32 

50 
30 

39 

27 

41 
18 

45 
20 

60 
44 

54 
28 

54.1 

34.4 

BRIDGETON  1  NE 

MAX 
MIN 

66 

53 

63 

45 

57 
47 

57 
31 

56 

24 

51 
20 

69 

31 

43 
22 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

64 
55 

62 
55 

57 
50 

57 
47 

55 
40 

59 

35 

68 
35 

65 
42 

45 
32 

46 

28 

56 
26 

57 
24 

64 
48 

67 
54 

63 

40 

62 

45 

52 
44 

72 

49 

66 

40 

56 

31 

50 
37 

43 
32 

56 

34 

48 
32 

44 
28 

49 
26 

52 
35 

61 

61 

55 

35 

56.9 
38.9 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

63 
43 

61 

53 

64 
56 

65 
53 

62 

40 

56 

34 

51 
25 

61 
28 

55 

35 

49 
30 

43 
20 

46 

19 

59 
18 

56 
27 

66 

48 

65 
33 

62 

41 

61 

37 

63 

46 

69 
34 

48 
23 

54 
28 

43 

30 

40 
34 

51 

30 

39 
23 

43 
17 

51 
20 

63 
46 

63 
28 

56.1 
33.3 

CAPE  MAY  3  N 

MAX 
MIN 

61 

54 

62 
56 

70 
55 

58 

44 

57 
45 

63 

49 
37 

43 
34 

50 
29 

29 

62 

65 
52 

60 
45 

53 
52 

63 
46 

68 
46 

54 

44 

47 
39 

55 

39 

52 
38 

45 
34 

51 
32 

61 

48 

59 
52 

67 
42 

56.9 

43.1 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

63 
35 

58 

50 

60 

51 

53 
49 

52 

43 

55 
36 

51 
28 

59 
26 

62 

31 

41 
29 

43 

21 

44 
19 

58 
19 

59 
19 

52 
49 

64 
33 

63 

34 

58 
39 

54 
41 

66 
35 

47 
24 

52 
26 

42 

27 

38 
27 

49 

31 

37 
21 

39 

17 

45 
17 

57 
44 

56 
26 

53.2 
31.6 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

61 
55 

60 

55 

63 
54 

59 
47 

57 
49 

53 
36 

52 
33 

66 
39 

54 
40 

44 
30 

43 
26 

51 
23 

54 
23 

64 
44 

55 
54 

63 
40 

60 
47 

53 

41 

69 

51 

55 

40 

64 
32 

48 
39 

41 
33 

54 
36 

47 
35 

43 
29 

49 

24 

60 
42 

65 

40 

94 
37 

99.7 
39.1 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

61 
55 

65 

54 

69 
56 

59 

51 

62 

47 

54 
36 

62 

30 

66 
34 

54 

31 

47 
31 

49 
24 

58 
25 

56 
26 

66 

46 

68 
52 

52 

39 

66 
45 

54 
42 

69 
47 

68 
39 

56 
28 

48 
34 

40 
33 

54 

32 

48 
32 

45 
29 

44 
22 

63 

34 

66 

54 

68 
43 

98.2 
38.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

MIN 

64 
48 

65 
50 

64 

54 

69 

50 

54 
40 

56 

36 

49 
30 

54 
32 

62 

34 

48 
30 

46 

20 

52 
22 

62 
25 

60 
32 

65 

48 

66 

44 

56 

42 

55 

44 

65 

45 

69 

48 

50 
32 

58 
34 

42 

39 

40 
34 

48 
32 

47 
28 

42 
22 

44 
25 

69 

40 

68 
36 

96.6 
36.6 

FLEHINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

63 
52 

62 

54 

65 

54 

58 
51 

56 

43 

53 
36 

59 
30 

65 
26 

63 
38 

44 
30 

44 
23 

59 

20 

48 
30 

64 
44 

66 
53 

60 
31 

60 
35 

69 
37 

71 
41 

56 
28 

54 
21 

43 
28 

38 
31 

51 
32 

45 
29 

43 
25 

43 
17 

64 
29 

63 
52 

53 
29 

55.7 
39.1 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

59 
51 

60 
56 

67 
55 

60 

50 

58 
46 

52 
37 

57 

34 

66 

38 

64 

40 

44 
29 

44 
23 

56 
25 

97 
28 

65 
45 

57 
53 

51 

43 

60 
50 

64 
41 

68 

49 

66 

38 

56 
31 

46 

36 

38 
31 

51 

30 

45 
33 

45 
28 

47 
22 

63 
36 

65 
51 

55 

35 

96.5 

38.8 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

67 
54 

60 
58 

64 
55 

65 

47 

59 

48 

61 

39 

54 

34 

61 
37 

56 

44 

54 
29 

'.5 
24 

46 
26 

57 
23 

58 
27 

65 
49 

59 
41 

63 
47 

46 

65 
39 

55 

35 

58 
39 

48 
36 

49 

34 

53 

34 

43 
35 

49 
29 

53 
24 

63 
47 

65 

42 

57.8 
38.7 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

63 
41 

51 
49 

56 
48 

55 
38 

50 
38 

52 

31 

43 

31 

54 
31 

54 
32 

42 
26 

43 
16 

46 
20 

52 

19 

49 
26 

57 
47 

56 
44 

50 

42 

51 
35 

56 
39 

64 
32 

40 
25 

60 
31 

37 
26 

38 
30 

42 
25 

33 
23 

33 
16 

43 
16 

52 
41 

54 
33 

49.2 
31.8 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

60 
52 

62 

54 

67 
55 

59 
52 

59 

48 

52 

37 

57 
33 

66 
35 

54 

41 

44 
30 

44 
23 

55 

26 

56 
24 

63 
♦6 

66 

54 

62 

40 

61 
47 

52 

40 

69 

47 

56 

39 

54 

30 

49 

35 

39 
32 

52 

31 

48 

31 

44 
28 

46 
23 

61 

34 

64 
54 

54 
31 

56.1 

38.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

58 
53 

60 
56 

65 
53 

57 
49 

57 
48 

53 

37 

58 

27 

67 

31 

62 

40 

43 
25 

43 
19 

54 
17 

56 

17 

63 
39 

66 
45 

63 
35 

60 
43 

51 
37 

70 
61 

54 
32 

56 

28 

46 
32 

38 
32 

52 
32 

44 
29 

42 

24 

49 
17 

65 
35 

64 
43 

58 
29 

55.7 
35.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

58 
52 

64 
52 

64 
54 

57 
52 

56 

45 

50 
39 

57 
39 

59 
45 

57 

34 

45 
32 

43 
27 

56 
32 

52 
37 

59 

50 

65 
52 

59 

47 

62 

47 

60 
44 

64 
52 

49 
39 

53 
36 

47 
41 

39 

34 

50 
32 

40 
34 

40 
31 

44 
23 

60 
43 

61 
43 

47 
39 

93.6 

40.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

62 
46 

62 

54 

65 
53 

58 
52 

57 

44 

53 
39 

60 
30 

65 
31 

64 
39 

45 
31 

46 
22 

57 
22 

54 
21 

62 
45 

66 
48 

60 
35 

60 
41 

48 
39 

70 
47 

94 
34 

56 
28 

43 
30 

40 
31 

52 

32 

45 
30 

43 
26 

45 
20 

61 
32 

64 
50 

51 

31 

95.6 

3«.l 

LAURELTON  1  E 

MAX 
MIN 

58 
55 

60 
56 

69 
52 

59 
49 

61 

45 

54 
32 

62 

32 

65 

34 

57 
34 

47 
28 

45 
22 

57 
22 

55 

18 

52 
49 

69 
42 

69 
35 

63 
40 

55 
38 

67 
50 

51 
28 

57 
27 

46 
36 

39 
34 

52 

32 

40 
28 

46 
24 

45 
18 

67 
48 

67 
34 

56 

30 

56.3 
35.8 

LAYTON  S  NW 

MAX 
MIN 

63 
37 

62 

53 

62 

53 

55 
48 

52 
36 

50 
32 

60 
18 

61 
24 

61 
30 

48 
28 

45 
16 

58 
15 

55 
15 

62 
31 

65 
46 

54 
28 

57 

41 

48 
35 

70 
43 

52 
26 

52 

20 

44 
19 

38 
24 

51 
24 

43 
26 

40 
20 

42 
12 

57 
36 

60 

48 

50 
24 

54.2 
30.3 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

58 
53 

61 
56 

60 
55 

60 

42 

57 

48 

53 

38 

58 

30 

64 

35 

64 

44 

99 

31 

55 
23 

49 
19 

54 
20 

59 
41 

65 
92 

63 
39 

61 
41 

63 

39 

63 

51 

62 

41 

55 
29 

57 

42 

50 
37 

56 
36 

52 
35 

41 
27 

47 
21 

58 
44 

54 
54 

62 

24 

57.7 
38.3 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

62 

49 

62 

54 

62 

55 

68 
61 

59 

47 

60 
38 

54 
32 

62 

32 

66 

38 

50 
31 

46 
24 

46 
23 

60 
25 

98 
34 

69 
93 

67 
38 

64 
40 

63 

41 

62 
45 

71 
39 

90 
30 

56 

34 

46 

32 

43 
33 

54 
31 

41 

28 

44 
21 

50 
30 

64 
48 

62 
32 

57.2 
36.9 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

61 

56 

60 
57 

66 
54 

57 
50 

57 
47 

50 
33 

60 
36 

66 
41 

60 
35 

43 
30 

44 
26 

54 
27 

56 
29 

60 
52 

67 
50 

68 
44 

60 
45 

54 
44 

67 

51 

52 

34 

54 
32 

♦4 
36 

40 
34 

50 
35 

41 
35 

42 
29 

47 
26 

65 
46 

65 
40 

96 
36 

55.2 
39.8 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

61 
43 

60 

53 

65 
52 

57 

49 

56 

44 

51 
41 

56 
27 

61 
28 

56 
31 

42 
28 

46 
17 

46 
19 

54 
17 

62 

42 

63 
43 

52 

31 

51 

43 

54 
37 

58 

43 

59 
36 

55 

21 

47 
27 

39 
29 

52 
31 

42 

27 

41 
28 

42 
18 

60 
32 

61 
50 

53 

28 

54.9 
33i8 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

68 
50 

59 
53 

61 
55 

66 
47 

59 

49 

61 

40 

54 
32 

60 
36 

66 

44 

S3 
31 

45 
28 

45 
21 

54 
22 

57 
29 

57 
52 

69 
40 

64 
44 

50 
41 

63 
4« 

67 
41 

52 
32 

68 
39 

♦5 
38 

49 
35 

55 
37 

42 
29 

45 
26 

52 
30 

65 

51 

66 
40 

57.4 
38.6 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

59 
54 

60 
56 

63 

54 

57 
52 

57 

44 

53 

39 

57 
35 

67 
32 

57 
36 

44 
33 

44 
26 

54 
27 

55 

23 

64 

60 

66 

46 

63 
42 

69 
44 

57 
43 

70 
48 

49 
34 

56 
33 

49 
37 

41 
32 

93 

38 

41 
32 

42 
29 

48 
23 

62 

42 

64 
36 

54 

34 

55.7 
38.5 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

60 
52 

63 
52 

65 
56 

58 

50 

57 
44 

51 

34 

58 
27 

62 

28 

»2 
35 

42 

30 

46 
22 

58 
22 

54 
20 

63 
42 

64 

49 

63 
35 

60 
47 

52 
40 

68 
43 

67 
37 

53 

2* 

49 
32 

40 
29 

49 
31 

44 
31 

42 
25 

42 
19 

59 
30 

60 
51 

97 
29 

95.6 
35.9 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

54 

66 

54 

68 
55 

57 
52 

57 
4« 

52 

41 

60 
36 

66 

40 

60 
35 

44 
32 

48 
29 

59 
29 

97 
32 

62 
49 

67 
51 

62 

45 

62 

48 

53 

45 

70 
52 

52 

37 

95 
33 

♦7 
39 

40 
34 

53 

35 

41 
36 

43 
32 

43 
26 

63 

39 

*4 

43 

48 
38 

96.0 
40.6 

NEW  BRUNSWICK.  EXP  STA 

MAX 
MIN 

60 
53 

64 

54 

67 
55 

62 

52 

56 

46 

53 

37 

58 
32 

66 

34 

65 

41 

43 
31 

43 

24 

56 
25 

55 

25 

64 
45 

69 

54 

61 
41 

60 

49 

55 

43 

70 
45 

61 
39 

94 
31 

50 
37 

40 
32 

50 
31 

46 
34 

43 
30 

44 
24 

63 

34 

64 
54 

55 

34 

96.4 
3Sa0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

62 
42 

59 

50 

39 

55 

68 

49 

SO 
43 

54 
37 

49 
27 

56 
27 

62 
36 

46 
30 

44 
18 

44 
19 

51 
18 

54 
23 

64 
91 

63 

32 

63 

33 

57 
40 

50 
41 

69 
35 

45 
23 

51 
25 

42 
28 

37 
29 

49 

31 

38 
23 

40 
16 

43 
19 

56 

40 

59 
28 

93.0 
32.3 

PATER SON 

MAX 
MIN 

60 
43 

61 
52 

68 
55 

68 

50 

65 
46 

61 
38 

53 
33 

62 
35 

6S 

40 

90 
30 

46 
25 

47 
27 

57 
30 

58 
33 

69 
48 

68 

41 

64 
46 

63 

41 

96 
42 

69 
39 

50 
31 

55 

36 

45 
33 

45 
32 

52 
32 

40 
27 

4} 
21 

52 

22 

64 
43 

63 
33 

97.2 
37.0 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

60 
S3 

60 
54 

68 

58 
51 

60 
45 

54 
36 

58 
33 

68 
35 

64 

40 

46 
29 

45 
22 

53 

20 

57 
18 

65 
42 

67 
53 

64 
37 

61 
45 

53 
39 

70 
49 

97 
39 

59 

29 

48 
36 

40 
32 

52 
33 

48 
3X 

44 
26 

55 

19 

66 

32 

69 

51 

97 
31 

57.3 

37.3 

PHIU.IPSBURG 

MAX 
MIN 

65 
49 

60 
54 

64 
59 

62 

51 

56 

44 

54 
39 

57 
33 

61 
32 

64 
36 

98 
30 

46 
26 

56 
24 

97 
23 

63 
47 

59 
90 

64 
38 

61 

4  ; 

59 
40 

71 
44 

70 
37 

93 

27 

94 
31 

42 
35 

51 
34 

50 
35 

43 

30 

44 
23 

99 

34 

61 
52 

98 
32 

97.6 
37.6 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

62 
53 

64 
54 

70 
56 

60 
54 

60 
46 

55 

38 

66 

31 

66 

31 

92 
31 

46 
29 

49 
25 

58 
23 

96 
25 

65 

45 

67 
46 

63 
38 

63 
44 

50 
44 

69 
♦9 

91 
40 

95 

25 

49 

35 

40 
33 

53 

32 

43 
30 

46 
27 

44 
20 

62 
31 

64 
91 

50 
31 

96.9 

37.1 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

62 

47 

59 

47 

59 

47 

6« 
45 

60 

45 

99 
39 

51 

32 

60 
35 

65 
35 

93 

28 

45 

21 

49 

19 

S3 

20 

58 
22 

69 

42 

68 
38 

61 

44 

60 
39 

62 

46 

60 
39 

90 
29 

58 
37 

46 
37 

48 
36 

93 

35 

40 
27 

44 
20 

59 

21 

«2 

90 

68 

33 

96.4 

35.2 

RIOGEFIELD 

MAX 
MIN 

60 
52 

65 
53 

65 
56 

58 

50 

59 
45 

56 
38 

62 
32 

63 
38 

91 
34 

49 
31 

46 

24 

58 

28 

57 
30 

65 

47 

56 

45 

62 
42 

63 
44 

52 

43 

67 
52 

52 
36 

59 
32 

44 
38 

40 
35 

52 

34 

42 
32 

44 
29 

42 
24 

64 
39 

62 
48 

48 
36 

99.9 

38.9 
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Table  5 -Continued 

E 

>A] 

L\ 

r     rj. 

E^ 

^P 

ER 

AT 

UI 

^e: 

3 

NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1957 

Station 

Day 

Ol 

Month 

CT 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RUNYON 

MAX 
MM 

68 
60 

64 
61 

68 
54 

66 

50 

60 
42 

56 
32 

60 

27 

67 

35 

64 

40 

50 
30 

49 
24 

60 
15 

58 

16 

68 
38 

66 

40 

65 
32 

64 
42 

58 
48 

70 
54 

61 
38 

58 
20 

46 
26 

38 
30 

52 
32 

54 
29 

46 
31 

46 
13 

64 
26 

66 

61 

65 
23 

59(3 
35.4 

SANDY  HOOK  LBSTA 

MAX 
MIN 

60 
55 

57 
50 

65 
56 

61 
48 

59 
47 

56 
42 

56 

40 

61 

45 

60 
37 

49 
33 

45 
33 

56 

35 

58 
37 

62 

45 

62 

53 

59 

47 

60 
50 

60 

50 

67 
46 

60 
43 

58 
37 

53 
41 

44 
34 

60 
33 

45 
37 

44 
32 

45 
32 

65 

44 

61 
51 

54 
40 

56«5 
42.5 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

62 

54 

65 

54 

68 
55 

62 
51 

59 

44 

52 

35 

57 
28 

65 
29 

61 

40 

45 
29 

44 
20 

57 
19 

55 
X9 

65 
46 

65 
50 

60 
35 

60 
40 

53 
41 

69 
46 

54 
34 

54 
24 

43 
31 

37 
32 

51 
32 

42 
30 

43 
27 

42 

19 

61 
30 

64 
49 

50 
29 

55.5 

35.7 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

62 
40 

59 
47 

61 
49 

61 
47 

52 
41 

55 

33 

49 
27 

57 
29 

62 

33 

47 
28 

42 
18 

45 
16 

56 
22 

55 

22 

64 
42 

67 
35 

63 

34 

56 
36 

60 

38 

70 
33 

47 
27 

45 
28 

42 
26 

38 
26 

48 
30 

38 
21 

39 
15 

42 
15 

56 
38 

56 

27 

53.3 

30.6 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

62 
54 

63 
55 

66 
55 

56 
50 

60 
46 

52 

40 

56 
35 

66 
39 

59 
35 

46 
30 

43 
26 

54 
26 

54 
27 

65 

50 

67 

50 

62 

42 

62 

47 

54 
43 

70 
52 

52 
36 

56 

35 

47 
38 

41 
32 

52 
34 

42 
31 

43 
30 

46 

25 

62 

42 

65 

40 

54 
36 

55.9 
39, i 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

62 
55 

63 
55 

64 
56 

57 
52 

56 

44 

51 
41 

57 
37 

66 

44 

61 
37 

43 
32 

44 
29 

55 

31 

55 
32 

64 
51 

66 
51 

62 
46 

58 

49 

53 
45 

71 
49 

50 
39 

55 
37 

43 
40 

41 
32 

52 

35 

43 
33 

42 
31 

47 
28 

62 

43 

64 
43 

55 

38 

55.4 
41.2 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

38 
55 

60 
56 

68 
56 

59 
48 

59 
49 

53 

38 

60 
32 

65 
33 

64 
41 

45 
26 

45 
21 

55 

18 

54 
16 

63 
33 

69 
51 

61 
38 

63 

48 

53 
36 

65 
52 

64 
38 

57 
31 

52 
39 

40 
34 

54 
33 

47 
33 

43 
27 

47 
17 

63 
42 

67 
33 

58 
31 

57.0 
37.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  ^  » 
2°^ 

CAMOE  BROOK 

ETAP 

♦ 

• 

.01 

.10 

.06 

.10 

.08 

WIND 

4 

10 

8 

22 

29 

23 

15 

2 

77 

12 

44 

5 

2 

3 

21 

15 

7 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PLEASANTVILLE  1  N 

EVAP 

.11 

.10 

.09 

.11 

.10 

.15 

.05 

.07 

.17 

.23 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

62 

60 

60 

44 

59 

35 

8 

92 

7 

93 

54 

40 

4 

17 

46 

34 

17 

30 

54 

70 

30 

27 

29 

23 

15 

55 

31 

70 

45 

50 

1261 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

? 

! 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

HIN 

54 
50 

57 
53 

61 

55 

55 
52 

56 
50 

50 
45 

53 
43 

54 
44 

57 
41 

46 
38 

46 
36 

46 
34 

46 
34 

53 

44 

57 
48 

52 
47 

53 

47 

50 
47 

58 
52 

52 
43 

49 
41 

45 
42 

42 
40 

45 
41 

43 
38 

44 
36 

42 
34 

50 
38 

54 
43 

47 
42 

51.4 
43.3 

2  INCHES 

UAX 
MIN 

53 
50 

56 
53 

58 
55 

55 
52 

54 
50 

51 
46 

51 
45 

53 
45 

50 
43 

45 
41 

44 
38 

44 
36 

44 
37 

51 
44 

55 
50 

51 
47 

52 
48 

50 
47 

57 
53 

52 
45 

48 
43 

45 
43 

43 
41 

45 
42 

43 
40 

43 
38 

41 
36 

49 

39 

52 
45 

46 
43 

49.4 
44. S 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

53 
50 

55 
53 

57 
55 

55 
52 

54 
51 

51 
47 

50 
45 

52 

45 

50 
44 

45 
42 

44 
39 

43 
37 

43 
38 

51 
44 

55 
50 

51 
48 

52 
49 

50 

47 

57 
53 

52 

45 

48 
43 

45 
43 

43 
41 

45 
42 

43 
41 

43 
39 

41 

37 

48 

39 

51 
46 

46 
44 

49.1 
45.0 

8  INCHES 

MAX 

HIN 

53 
51 

55 
53 

56 
54 

55 
54 

54 
52 

53 

50 

50 
48 

51 

48 

51 
48 

48 
45 

45 
43 

44 
41 

44 
41 

48 
44 

51 
48 

51 
49 

51 

50 

50 
49 

54 
49 

53 
49 

49 
47 

47 
46 

46 
44 

43 
44 

45 
43 

43 
42 

43 
40 

46 
41 

48 
46 

48 
46 

49.3 
46.8 

16  INCHES 

MAX 
HIN 

53 
52 

54 
53 

55 
54 

55 
54 

55 
53 

54 
52 

53 
51 

51 
50 

51 
50 

51 
49 

49 
47 

47 
45 

46 
45 

47 
46 

51 
47 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

52 
50 

52 
51 

51 
49 

49 
48 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

46 
44 

46 
44 

48 
46 

48 
47 

50.2 
48. T 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
54 

54 
54 

S5 
54 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
S3 

53 
53 

53 
52 

53 
52 

53 

51 

51 
50 

50 
50 

51 
49 

52 

51 

52 
51 

52 
51 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

51 
51 

51 
50 

50 
50 

50 
49 

49 
49 

49 

48 

48 
48 

48 
48 

52.0 

51.4 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 
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station   Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
NOVEMBER   1957 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQniV 

T 
T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

rLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

INDIAN  HILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LAURELTON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOORE  STOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOHERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NED  JERSEY 
NOVEMBER  1957 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
&Tallable  in  the  publication  "Ho>irly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
NOVEUBER  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlMately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro*  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


Station 


ALLENDALE 
•ATLANTIC  CITY  WB 
AUOUeON 

BASS  BIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN 

SELMAR 

BELVIDERE 
BERLIN  1  W 
BLACKHELLS  MFLLS 
BOONTON  7    S£ 

SOUND  BROOK  1  W 
BRANCMVILLE 
BRIDGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  M 

CEOAR  GROVE 

CENTEWTON 

CMARLOTTEBUSG 
CHATHAM 
CHATSKORTM  5  S 

CLAVTON 
CLINTON 

DEEPWATER 

ELUAeETM 

ELIZA8ETMP0RT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASS60R0 

GREAT  MEADOWS  '.  N 

GREENWOOD  LAKE 

HACKENSACK 
HAMMONTON  2  NNE 
HIOH  POINT  PARK 
HlGKTSTOWN  1  N 
HIGHTSTOlntN  PUMPING  STA 

INDIAN  MrLLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CJTY 
LAMSERTvlLLE 
LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
LUMBERTON 

MACOPIN  INTAKE 


BERGEN 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 
CAPE  MAY 


0978 
1026 
1211 
132T 

1335 
13'>3 
1351 


1562 
1590 
1596 

1708 


County 


SOMERSET 
SUSSEX 
CUMBERLAND 
.INGTON 
SUSSEX 

ESSEX 
SALEM 
CAPE  MAY 
ESSEX 


5SA1C 
MORRIS 

BURLINGTON 
GLOUCESTER 
HUNTERDON 


SALEM 


CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 

PASSAIC 

BERGEN 

ATLANTIC 

SUSSEX 

MERCER 

MERCER 

BURLINGTON 

ESSEX 

HUDSON 

EROON 
SUSSEX 


SSAIC 
BERGEN 
SOMERSET 

MONMOUTH 
BURLINGTON 


41  02 
39  22 
39  S4 
39  37 
39  1« 


39  28 

0  04 

1  07 


39  28 

38  56 

0  52 

39  31 


>0  39 
>0  SO 

■  0    31 

39  14 
0  15 
39  42 
•  0  56 
41  09 


39  14 
0  53 

1  [40  IQ 

10  40  48 

39  56 

8  41  01 


90 


Obser- 
vation 
Time 


BERGEN  COUNTY  ENGS 
.  S<  WEATHER  BUREAU 
RVIN  J.  NYGREN 
.V,  FORESTRY  SVC 
RS*  EO  C.  HOFFMAN 

ITY  WATER  DEPT 
ISS  C.  S.  HIXSON 
SAMUEL  H,  MC  CULLE' 
HENRY  M.  MILLER 
JERSEY  CITY  WTR  Wr: 

AMERICAN  CYANAMIO  CO 
ALBERT  M,  DAVENPORT 
RADIO  STATION  WSNJ 
PUBLIC  SVC  E  ♦  G  CO 
NEWARK  WATER  OEPT 

COMMONWEALTH  WTR  CO 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

WEST  MAGNESITE  CO 

A,  PLUNKETT 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

RK  WATER  OEPT 
RD  P.  MOLITOR 
1AM  S.  HAINES 

Y  P.  CAMPBELL 
'•  KLOCKNER 

DU  PONT  DE  NEMOURS 
>N  CO  PARK  COMM 

SEWAGE  TREATMENT  PL 
'UGH  ESSEX  FELLS 

DONALD  YOUNG 

JOHN  LOPER 

IK  J.  MOREAU 
PROF.  J.  B.  SANGREE 

lA  CHEMICAL  CORP, 
GEORGE  T.  WIGGINS 

BERGEN  COUNTY  ENGS 

HUBBARD  PARKHUR5T 

J.  DEPT,  OF  CONS 

JAMES  R.  PICKERING 

DEPT  WATER  ♦  SEWAGE 

EDWARD  ENTWISTLE 

INT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WTR  OEPT 

.  DEPUE 

LEESeuRG  STATE  F 
PASSAIC  VLY  WTR  COMN 
STORM  WARN.  DSPL  STA 
ARTHUR  BARKMAN 
JAMES  LAWTON 

NEWARK  WATER  DEPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L,  RADCLIFFE 
SEROW  BRILL 
3AVID  GfilSCOM 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 
2  3  3 
2    3    5 


MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 

MILTON 
MOO RES TOWN 

MORRIS  Plains 

NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  ; 


ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 

PMlLLlPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELO 
PLEASANT  RUN 
PLEAiANTVlLLE  1  N 

PRINCETON  WATER  WORKS 


SANDY  HOOK  LBSTA 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 


SWEOESBORO  5  N' 
TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  ' 
TRENTON  2 
■TRENTON  WB  CIT 

TUCKERTON 


AYMONO  0AM 


OWESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 
WDOOSTOWN  5  WSW 


NEW  : 


TIONS 


LAURELTON  1  E 

COMBINED  STATIONS 

LAKEWOOO  2  ENE 


County 


CUMBERLAND 

MORRIS 
BURLINGTON 

MORRIS 
ESSEX 

IDOLESEX 
BERGEN 
SUSSEX 

ASSAIC 

UNTEHOON 
ESSEX 
SSAIC 
RL INGTON 


BERGEN 
ASSAIC 
IDOLESEX 

MONMOUTH 
SOMERSET 
MORRIS 


OCEAN 

CUMBERLAND 
ASSAIC 

INION 
HUNTERDON 


0  36 
40  34 
39  25 


T*  09 
75  03 
T*  32 


39  47 

75  24 

39  57 

74  14 

40  57 

74  50 

40  14 

40  13 

74  46 

39  36 

74  20 

75  00 

41  03 

74  le 

Obser- 
vation 
Time 


ELMER  EARLE 
RIDGEWOOD  WATER  CO. 

.  GALLAHER 
JERSEY  CITY  WTR  WKS 


JAMES    C.    LONG 

.    WEATHER    BUREAU 
ARTHUR    H.    AHLQUIST 
HACKENSACK    WATER    CO 
MEWTON    WTfi    SWR    COMM 

NEWARK    WATER    DEPT 

A,    COUGHLlN 

TY    ENGINEER 


CHARLES    I 


DOEHLERT 


SEWAGE    DISPOSAL    PLT 
INT   TOLL   BROGE   COK 
S    VIVIAN    SCHERER 
JOHN    H*    BERRYMAN 
ATLANTIC    CITY    WTR    Wl 

INCETON    WATER    CO 
RAMWAY    VLY    SWG    AUTH 
GEORGE    P.    KIRSTEN 
<    JERSEY    WTR    SUPPLY 

J.    WATER    COMM 

S.  COAST  GUARD 
E.  HAVER 
JERSEY  CITY  0  P  W 
J.  DEPT  OF  CONS 
ICE  B.  STANTON 

SUN  OIL  CO 
nOBERT  F.  SNYDER 

J.  ERVEY 

H.  R I  STOW 

S.  WEATHER  BUREAU 

EDWARD  0.  MEGILL 
STATE  HOME  FOR  WOMEN 
WATER  SUPPLY  COMM 


CITY  ENGINEER 
HACKENSACK  WATER  CO 
YMOND  L*  BLEWi  JR. 


COMBINED  W/STA  4T0i 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

3 

2  3  5 

3 

2  3  5  6 


1  Offl. 


'CKH^dlng  tbe  clli 


-DSLAWUtS;   3-CR£AT  EGG  HABBOR;   4 -HACEENSACK ;   S-HUDSONi   6-IUURICB;   7-MULLICA;   B-PASSAICi   9-RAHWAT;   lO-RARITAN; 

REFEEEHCE  NOTES 
e  of  Hev  Jerfi«T  aay  be  obt&lned  \>j   vrltlog  to  the  State  ClUutologlst  at  Weather  Bureau  i 


c/o  General  Delivery,  Trenti 


Figures  and  letters  follovlDn  the  atatloo  aaMe,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  alles  and  dlrectlo 
Delayed  data  and  corrections  «1I1  be  carried  only  In  the  June  and  Oecesber  Issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  aeaaonal  snorfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  Montbs  will  be  carried  In  th 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  alsslog  or 
DlvlaloaB,  aa  used  In  Table  2,  became  effective  vltb  data  for  Septeaber  1956. 

I  bulletin  are:   Teaperature  in  *F,  preclpltat 


fros  the  post  offii 


of  this  bulletli 


the  1 


Water  equlTalent  values  published  Id  Table  7  art 
observations;  consequently  occasional  drifting  i 
Is  >easured  at  selected  atatlons  «hcn  two  or  aoi 

Entries  of  3no«fall  In  Tables  2  and  7,  and  In  tl 


and  evaporai 
otherwise  sbowD  by  footnote  folloslng  T&bl< 


Inches,  and  wind  aoveai 


"D.  3. 

,1  variability 
ow  are  on  the  ground. 

wfall  table,  include  sn. 


D  Biles.   Monthly  degree  day  totals 
Table  6  refer  to  extreses  of 
■esent  observations  taken  at  the  present 
froa  different  points  for  i 


Wate 


alent  of  i 


the  ground 


when  published ,  arc 


!  of  observatlc 


1  ground  Include  snow,  sleet  and  : 

The  Station  Index  lists  observatl< 


1  ground  In  Table  7  is  at  observatli 

Ho  record  li 
preclpltatl' 


And  also 


1  Tables  3,  6, 

in  totals. 

a  later  date  i 


I  Station  Index. 


:ept  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  valui 
Mo  record  in  Tables  2  and  5,  Ls  indicated  by  do  entry.   Consult  the  annual  li 


I  are  at  7:30  a.n 
lue  of  this  publii 


Fastest  observed  one  alnute  wind  speed, 

Aaount  included  In  following  aeaaureBem 

Gage  la  equlppSd  with  a  windshield. 

Theraoaeters  are  generally  exposed  in  a  she! 

on  the  roof  of  a  building. 

Data  based  on  observational  day  ending  befoi 

Adjusted  to  a  full  sontb. 

In  tbe  "Refer  to  Tables"  coIumd  in  the  Stat: 

"Hourly  Precipitation  Data". 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  ] 

In  the  "Refer  to  Tables"  coluas  in  the  i 

One  or  sore  days  of  record  alsslng;  if  average  vali 

stations,  have  been  adjusted  to  represent  the  valui 

Aaounts  froa  recording  gage  (Tbsse  aaountM  are  essi 

Trace,  an  amount  too  sMall  to  aeasure. 

Includes  total  for  previous  sontb. 


located  a  few  feet  above  aod-covered  ground!  however,  the  reference  indicates  that  the  tbemoacterB  are  exposed  In  a  shelter  located 

Index  the  letter  "C*  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

stlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 

entered,  less  than  10  days  record  1b  slsBlng.   See  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this 

a  full  aonth. 
Uy  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 


loforaatlon  concerning  the  history  of  changes  la  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  I95S  Bay  be  found  in  the  publlcatloi 
publication  aay  be  obtaloed  fros  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Prlntiog  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.  Slailar  inforai 
Bay  be  found  In  tbe  latest  issues  of  Local  Cllaatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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ASHEVILLE:  1958 


NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

December's  weather  was  much  warmer  and  wetter 
than  usual.   The  excess  In  precipitation  ended 
the  serious  water  shortage. 

Temperature  averages  at  all  stations  where  com- 
parative data  are  available  were  substantially 
above  long-term  figures.   Departures  ranged 
from  +  2.5°  at  Laurelton  1  E  to  +  6.2°  at  Phil- 
lipsburg.   The  highest  temperature  for  the  month 
was  a  mild  68°  at  Phillipsburg  on  the  20th, 
while  the  lowest  for  the  month  was  a  cold  4° 
on  the  6th  at  Long  Valley  and  on  the  13th  at 
Layton  3  NW.   There  were  eleven  stations  with 
minimum  temperatures  for  the  month  that  were 
equal  to  or  lower  than  10°. 


Monthly  precipitation  t 
where  comparative  figur 
well  above  long-term  av 
ranging  from  +  1.86  inc 
+  6.07  inches  at  Charlo 
ranged  from  3.34  inches 
inches  at  Milton.  The 
ment  was  4.23  inches  at 
21st.  There  were  36  st 
monthly  snowfall  totals 
exceeded  10  inches,  but 
Freehold  with  a  monthly 


otals  for  all  stations 
es  are  available  were 
erages,  with  departures 
hes  at  Belvidere  to 
tteburg.   Monthly  totals 

at  Canton  to  12.10 
greatest  one  day  measure- 
Greenwood  Lake  on  the 
ations  that  reported 
that  were  equal  to  or 
topping  the  list  was 
total  of  26.0  inches. 


WEATHER  DETAILS 

Moderately  cold  weather  prevailed  on  the  1st 
with  average  temperatures  showing  slight  minus 
departures  from  long-term  means.   On  the  2nd 
temperatures  rose  slightly  with  average  readings 
showing  departures  that  were  average  or  slightly 
above  long-term  means.   Temperatures  receded 
again  on  the  3rd  and  a  moderately  cold  spell 
prevailed  during  the  period  3rd-6th.   A  quick 
warm-up  occurred  on  the  7th  and  for  the  four 
day  period  7th-10th  moderately  warm  weather 
for  the  season  prevailed  being  more  pronounced 
on  the  7th  and  8th.   A  rapidly  moving  blast  of 
cold  Arctic  air  began  affecting  the  State's 
weather  with  slightly  below  average  readings 
on  the  11th,  by  the  12th  the  cold  air  held  a 
tight  grip  and  minimum  temperatures  plunged 
into  the  teens  on  the  12th  and  13th.   Tempera- 
tures rose  rather  rapidly  on  the  14th  which 
marked  the  beginning  of  a  period  of  warmer  than 
usual  weather  that  continued  until  the  month 
ended.   During  the  period  19th-24th  and  on  the 
26th  it  was  unseasonably  warm. 

Precipitation  fell  during  the  month  at  rather 
frequent  intervals.   Based  on  reports  from 
Weather  Bureau  offices  the  most  noteworthy 
amounts  occurred  on  the  4th,  9th,  20th,  and 
26th,  and  these  same  reports  showed  a  trace  or 
more  falling  on  16  to  18  days  of  the  month. 
Monthly  totals  for  all  stations  where  compari- 
sons could  be  made  were  substantially  above 
long-term  means.   Weather  Bureau  offices  in  the 
State  reported  measurable  snowfall  on  the  3rd, 
4th,  11th,  and  12th,  but  all  offices  did  not 
report  measurable  snow  on  each  of  the  four  dates. 


However,  all  offices  did  report  their  greatest 
fall  on  the  4th  as  follows:   Atlantic  City  WB 
4.0  inches,  Trenton  WB  City  7.1  inches,  and 
Newark  WB  Airport  12.4  inches. 

WEATHER  EFFECTS 


Early  in  the  month  winte 
and  reservoirs  were  show 
still  quite  low.  Additi 
month  progressed  and  res 
Soil  moisture  was  good  a 
doing  well.  Heavy  rains 
very  beneficial,  but  cau 
small  and  medium  streams 
its  end  reservoir  level 
as  a  result  of  additiona 
crisis  was  reported  to  h 
made  good  growth  during 
mild  temperatures  and  am 
heavy  winter  feeding  plu 
pasture  during  December 
of  cows  being  milked,  re 
production  per  cow  in  De 


r  grains  were  doing  well, 
ing  some  improvement  but 
onal  rains  fell  as  the 
ervoirs  continued  rising, 
nd  winter  grains  continued 

around  the  20th  were 
sed  some  flooding  in  most 

As  the  month  neared 
s  were  up  10  to  14  feet 
1  rains,  and  the  water 
ave  ended.   Winter  grains 
December,  due  to  the 
pie  rainfall.   Continued 
s  the  use  of  some  rye 
and  a  high  percentage 
suited  in  a  record  milk 
cember . 


DESTRUCTIVE  STORMS 

Snowfall  over  the  State  on  the  3rd-4th  ranged 
from  1  to  2  inches  along  the  southeast  coast  to 
13  inches  in  the  northern  half  of  the  State.   One 
death  due  to  exertion  and  one  due  to  exposure 
were  charged  to  the  storm. 

On  the  llth-12th  snowfall  over  the  State  ranged 
from  1  inch  along  the  coast  to  8  or  9  inches  in 
northwestern  counties. 

Central  and  northern  New  Jersey  experienced  some 
wind  damage  to  roofs,  trees,  and  utility  lines 
in  several  scattered  communities  on  the  20th. 

FLOODS 

Some  damage  from  floods  occurred  in  central  and 
northern  New  Jersey  on  the  20th-21st,  and  the 
26th-27th. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  water 
supplies  improved  spectacularly  during  December. 
The  level  of  Wanaque  Reservoir  rose  more  than  20 
feet  as  the  usable  contents  increased  from  25 
percent  to  63  percent  of  capacity  during  the 
month.   Streamflow  was  excessive  throughout  the 
State  in  contrast  to  deficient  flow  for  the  last 
6  months  in  northern  New  Jersey.   Rivers  were 
at  or  near  flood  stage  in  northern  New  Jersey 
on  December  21  and  again  on  December  26.   A  few 
families  were  evacuated  from  their  homes  on  the 
flood  plains  of  Ramapo,  Pompton,  and  Raritan 
Rivers  but  damage  was  minor.   A  greater-than- 
average  seasonal  rise  was  observed  in  the  key 
well  near  Old  Bridge  but  the  level  remained 
well  above  average. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 

A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in 
each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients. 
This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  issue.   A  table 
of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual 
and  outstanding  weather  events  have  occurred.   General  weather  conditions  in  the 
U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and 
the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained 
from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW    JERSEY 
DECEMBER    1957 


Temperature 

Preapitation 

ll 
<  2 

4-  E 

s  i 

> 
< 

1  .3  2 
III 

Q  tt  H 

1 

1 

S 

s 

1 

1 

No  ol  Days 

0 

III 

Q  u:  H 

& 

1 

1 

Snow.  Sleel 

No 

ol  Days 

SllUoQ 

Max 

M 

" 

1 

1'^ 
Q  0 

2  0 

1 

0 

5 

1 

s5 

kI 

5  * 

o  S 

Ss 

NORTHERN 

BELVIOERE 
BOONTON  2  SE 
CANOE  BROOK 
CHARL0TTEBUR6 
ELIZABETH 

AM 

AM 
AM 

'.4.3 
43. S 
43.9 
43.7 
46.5 

28.6 
27.5 
26.7 

24.7 
30.5 

36.5 
35.5 
35.3 
34.2 
38.5 

4.5 
3.9 
4.0 
3.1 
3.7 

65 
61 
60 
60 
61 

20 
21 

21 
21 
21 

11 

11 

13 
6 

14 

6+ 

6+ 

12+ 

6 

13 

876 
905 
913 
948 
816 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
3 
3 

1 

20 
23 
23 
25 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

5.50 
8.70 
7.44 
10.02 
6.08 

1.86 
5.46 
3.92 
6.07 
2.66 

1.41 
3.36 
1.65 
3.75 

1.30 

21 
21 
21 
21 
26 

6.3 

14.0 
13,5 
13.0 

11 

10 

12 

6 
6 
5 

8 
13 
13 
11 
12 

4 
5 
4 
5 
i 

2 

2 

2 
2 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOS 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

AM 

43.4 
45.2 
38.4 
43.2 
45.7 

28.9 
27.7 
24.9 
33.3 

29.3 

36.2 
36.5 
31.7 
38.3 
37.5 

3.0 

4.7 
3.8 

59 
63 
57 
59 
62 

22 

20 
21 
21 
20+ 

14 

8 
17 

10 

13 

6 
12 
12+ 

6 

891 
877 
1028 
822 
844 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
9 
3 
2 

18 
21 
27 
14 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

8.73 
6.20 
7,54 
5.81 
5.48 

2.85 

2.63 
2.33 

2.68 
1.42 
3.10 
1.38 
1.50 

21 
21 
21 
20 
26 

19.0 

13.5 
11.9 

11 
9 

9 

4 
12 

4+ 

12 
12 

9 
11 

S 

4 
2 
4 

4 

2 
2 
2 

1 
1 

LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

AM 
R 

43.1 

45.9 
44.8 
45.4 
45.7 

25.1 
29.2 
26.6 
28.3 
32.4 

34.1 
37.6 
35.7 

36.9 
39.1 

5.3 

4.0 

5.1 

60 
62 
61 
61 

61 

20+ 

21 
21 
21 
20  + 

4 

14 

4 

9 

16 

13 
6 
6 
6 

13 

948 
845 
901 
865 
796 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
2 

3 

25 

20 
23 
20 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

6.92 
9.15 
D  9.08 
8.33 
5.74 

4.18 
5.37 
5.52 

2.64 

1.89 
2.72 

1.95 
1.47 

26 

21 

20 
20 

4.7 
11.5 
16.0 
11.9 
16.2 

3 
9 

9 

4+ 

5 

5 

8 
13 

13 
9 

3 

4 

8 
4 

3 
2 

3 
2 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBUR6 

PLAINFIELD 

RIOGEFIELD 

AM 
AM 

42.4 
46.0 
47.1 
45.6 
45.1 

25.6 
23.4 
30.3 
29.5 
31.9 

34.0 
37.2- 
38.7 
37.6 
38.5 

4.1 
3.1 
6.2 
3.5 
5.0 

61 
60 
68 
61 
59 

21 

21 
20 
20 
20 

7 
12 
12 
12 
16 

6 
12 
12 
13 
12+ 

952 
843 
808 
839 
815 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 

3 

3 

26 
21 
19 
20 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

D  6.13 
7.59 
5.87 
7.20 
6.23 

3.00 
3.91 
2.30 
3.77 
2.63 

2.02 
2.05 
1.28 
1.68 
1.95 

21 
21 
21 
26 
20 

7.0 
17.0 

3.0 
14.8 
14.0 

4 

14 

6 

12 

6 
5 
5 

4 

11 
12 
12 
12 
9 

3 

5 
5 
5 
3 

2 
2 
2 
3 
3 

SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 

AM 

44.8 
42.7 

29.1 
24.3 

37.0 
33.5 

3.8 
2.0 

62 
62 

21 
24 

12 
9 

12+ 
13 

863 
970 

0 
0 

2 

2 

20 
26 

0 
0 

6.50 
5.31 

3.27 
1.89 

1.23 
2.26 

21 
21 

11.3 

9 

4 

4 
4+ 

11 
9 

6 

2 

3 

1 

DIVISION 

36.4 

3.9 

7.07 

3.60 

12.4 

SOUTHERN 

AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BRIDGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CHATSWORTH  5  S 

AM 

47.2 

50,0 

48.4 
48.3 

31.5 
30.6 

32. IM 
31.3 

39.4 
40.3 

40. 3M 
39.8 

4.3 

64 

62 

64 

60 

20 
21 

21 

7  + 

14 

13 

15 
10 

12 
12 

12 
13 

787 
758 

763 
778 

0 
0 

0 
0 

2 

1 

1 
2 

19 
19 

19 
19 

0 
0 

0 
0 

5.23 
D  6.97 

4.98 
5.80 

3.44 
2.04 

1.17 
1.70 

1.25 
1.21 

20 
20 

26 
26 

20.0 
3.0 

6.0 

13 
3 

4 
12+ 

11 
10 

10 
11 

4 
5 

4 

4 

3 
3 

I 
1 
2 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

AM 

47.1 
46.2 
48.1 
46.2 
47.1 

31.5 
30.6 
31.7 
30,7 
23.5 

39.3 
38.4 
39.9 
38.5 
37.8 

3.7 
3.8 
4.2 
2.8 

63 
61 
62 
62 
63 

20 
20  + 
20+ 
19+ 
20 

13 
11 
12 
11 
8 

12 

12+ 

12 

12 

13 

789 
819 
771 
815 
836 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 
2 
2 

19 
19 
19 
19 
23 

0 
0 
0 

0 

0 

7,20 
5.86 
6.07 
5.60 
6.25 

2.48 
2.95 
2.68 

3.13 

1.46 
1.33 
1.97 
1.16 
1.37 

20 
26 
21 
20 
26 

9.9 
26.0 

12.0 
10.2 

9 
10 

7 
5 

4+ 
6 

5 
5 

13 

12 

12 

5 

4 
4 

2 

1 
2 
3 

LAURELTOrJ  1  E 

LEESBURG  STATE  FARM 

MILLVILLE 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

AM 

47.5 
43.6 
49. 5M 
46.1 
46.4 

28.0 

31. 3M 
32. IM 
31.6 

31.3 

37.8 

40. OM 
40.  8M 
36.9 
38.9 

2.7 

4.1 
4.7 

61 
57 
63 
63 
62 

23 

2+ 
21 
20 
21 

11 

15 
16 
14 
13 

13 
12 
12+ 
12 

12+ 

836 
766 
742 
803 
802 

0 
0 

I 

0 

2 

1 
1 
3 

2 

22 
21 
19 
18 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

5.43 
5.42 
5.47 
5.71 

2.72 
2.65 

1.30 
1.27 
1.28 
1.13 

9 

9 

21 

21 

7.8 

3.0 
10.0 
10.2 

8 

4 

6+ 
4+ 

8 
10 
12 

9 

5 
4 
3 
6 

2 
2 
2 
3 

PEMBERTON  3  E 
PLEASANTVILLE  1  N 
RUNYON 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

AM 
R 

47.8 
48.2 
49.5 

45.3 

30.2 
28.4 
27.0 

33.1 

39.0 
38.3 
34.3 

M 
39.2 

3.3 

2.8 
2.8 

4.2 

62 

61 

63 

63 

20 
2S 
21 

20 

11 
12 
10 

13 

12 

13 
13 

12 

800 
820 
824 

794 

0 
0 
0 

0 

2 

1 
1 

3 

20 
24 
23 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

6.50 
6.27 
6.97 
6.74 
4.70 

3.59 
2.69 
3.63 
3.45 
1.92 

1.19 

.94 

1.37 

1.22 

21 

9 

26 

20 

10.5 

15.0 
9.9 

6 
1 

8 

5 
5+ 

5 

12 

11 
12 

9 

5 
6 
6 

4 

3 

0 
3 

2 

TUCKERTON 

47.7 

30.5 

39.1 

60 

24 

14 

12 

798 

0 

1 

19 

0 

6.09 

1.10 

9 

10 

7 

1 

DIVISION 

39.3 

4.1 

5.87 

2.71 

11,0 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY  WB 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 
SANDY  HOOK  LBSTA 

R 

48.4 
49.  8M 
46.7 

36.1 

36. 9M 
32.8 

42.3 
43. 4M 
39.8 

4.1 
4.6 

60 
58 
62 

24 

7 

23 

16 
19 
15 

12 
12 
12+ 

699 
664 
773 

0 
0 
0 

1 
1 
2 

8 

9 

16 

0 
0 
0 

6.78 
6,13 
6.09 

3.47 
2.65 

1.42 
1.18 
1.57 

4 

4 

26 

4.6 
5.6 

2 

3 

5 

4 

9 

9 

10 

6 
6 

4 

2 
3 
2 

DIVISION 

41.8 

4.9 

6.33 

3.12 

5.1 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    10   Bt 
INCLUDtO    IN   DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


ATLANTIC  CITV  MB 

AUDUBON 

BASS  RIVeR  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELMAR 

8ELVIDERE 
BERLIN  1  M 
BLACKWELLS  MILLS 
BOON TON  2  SE 
BOUND  BROOK  1  W 

BRANCHVILLE 
BRIDGETON  1  NE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  « 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

dcepuater 
elizabeth 

elizabethport 
essex  fells  serv  6ldg 
flehington  1  ne 
fortescue 

FReeHOLD 

GREENWOOD  LAKE 
HAMNONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
MI6HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  Z    W 

IRVINGTON 
JERSEY  CITV 
LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  £ 
LAYTON  3  NH 


5*23 

}  6*97 

4.79 

7.6S 
8.70 
6*36 

4i9e 

9*36 

7«M> 


9,77 
10.02 
8.54 


LONG    BRANCH 

6*09 

LONG    VALLEY 

9*0e 

MACOPIN     INTAKE 

9*69 

MAHWAH 

9<30 

MANVILLE 

6*22 

MARLTON    \    W 

3i20 

MAYS    LANDING 

$•56 

MIDLAND    PARK 

8.50 

MILLVILLE 

5.42 

MILTON 

12.10 

MOORE STOWN 

5.47 

MORRIS    PLAINS 

8.33 

NEWARK    W6    AIRPORT                  R 

5.74 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

5.71 

NEW    MILFORD 

5.93 

NEWTON 

6.13 

OAK    RIOGE    RESERVOIR 

10.46 

OLDWICK 

7.62 

ORANGE 

6.96 

PATERSON 

7.59 

PEMBERTON    3    E 

6.50 

PHILLIPSBURG 

5.87 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

}    6.36 

PLAINFIELD 
PLEASANT  RUN 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAM WAY 

RIDGEFIELD 

RINGWOOD 

RUNYON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WS  CITY 

TUCKERTON 

VINELAND 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 


10.77 
6.07 
7.54 


5.B3 
5.81 
5.46 


6.23 

e.ao 

6.97 

6.50 

L0(37 
5.31 
3.61 

6.7« 

4.70 
6.09 
5.60 
8.95 
5.90 


Day  of  month 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.33   .46 

1.16   .06 

.27  1.40 


1*19 
•  34 

1.15 


.09   .65   .9it 


.60  1.10 
.37  .47 
•06  .38 
•26   .43 


13   14 


15 


0« 

1.04 

3.47 

04 

.37 

1.65 

.01 

.60 

02 

>1J 

.3G 

09 

.30 

2.5e 

09 

.oe 

3.79 

0* 

•  34 

2.09 

.03  1.42 

.31  2.66 
.04   .39  1.42 


.46  1.31  1.91 


.40  2.72 

1.40 
•    3.19 
.84  3.84 


.11  1.99  1.91 


08 

.12 

1.13 

16 

.94 

.14 

.22 

2.02 

06 

.04 

3.30 

OS 

.36 

2.33 

12 

.69 

1.60 

03 

.33 

2.09 

.16 

1.19 

19 

.69 

1.28 

06 

.37 

2.00 

.04  1.99   .09 
.13  1.27  2.86 

.64  1.14 

.18  1.14  1.23 


.50  ,65 
.12  1.40 
.98  3.12 


25   26   27 


.27 

.83 

1.29 

.16 

.16 

.60 

1.33 

.09 

.10    2.26 

.39 

.01 

.76 

.90 

.07 

.89 

•  01 

.17 

.59 

2 

•  02 

.57 
.35 

.31 

1 

.67 

.10 

2 

•  20 

.32 

.09 

•  00 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.T^ 

ReUb 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  vnth  precipitation 

133 

u    S   « 

111 

Station 

> 

HI 
III 

1 
> 
< 

£    o 
9   ^ 
£    B 

g       1 

J! 
•  JS 

■-  M 

O  CO 
■■  M 

a 

a 

8 

§ 

3 

3 

I 

^1 

H 

ATLANTIC   CITY    WB 

- 

- 

18.3 

56 

N 

4+ 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

3 

4 

2 

0 

18 

51 

6.2 

LONG   BRANCH 

NW 

20 

16.2 

56 

N 

4 

- 

78 

136 

71 

4 

3 

6 

2 

2 

0 

17 

49 

6.7 

NEWARK    ffB    AIRPORT 

SSIf 

13 

9.9 

35++ 

S 

20 

73 

75 

63 

71 

4 

5 

5 

2 

2 

0 

18 

- 

6.9 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

9.7 

34 

^ 

20 

- 

- 

- 

3 

4 

5 

2 

2 

0 

16 

49 

6.3 

H   12:00   Noon 

ce  Notes  Followtng  Station  Inde 
-  116  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1957 


Station 

Day 

Of 

Month 

S 

■ 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  HB 

MAX 
MIN 

♦  3 
31 

54 
39 

42 
34 

44 
29 

38 

27 

50 

29 

64 

48 

53 

46 

50 
42 

46 

38 

44 
23 

23 
16 

38 

20 

47 
35 

49 

34 

50 
42 

48 
36 

48 
34 

52 

48 

69 

50 

58 
46 

53 

41 

50 
44 

60 
39 

47 
32 

99 

43 

44 
36 

63 

36 

60 
35 

46 
34 

99 
94 

48t4 
Mai 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

«1 
29 

52 
34 

40 
30 

32 

27 

36 

23 

44 
19 

56 

39 

55 

41 

43 

38 

41 
37 

40 
21 

23 

14 

33 
17 

46 
27 

47 
31 

49 
32 

45 
29 

48 
33 

63 
44 

64 

55 

42 

61 
34 

69 
30 

56 

39 

4« 

30 

99 

36 

46 
32 

61 
28 

47 
31 

44 
30 

91 
29 

47>2 
}li9 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

43 
2B 

55 

34 

50 
27 

40 
32 

35 

25 

50 
17 

51 
41 

50 
42 

51 
41 

44 
37 

41 

30 

32 
13 

36 
17 

48 
24 

49 
28 

51 
26 

^2 
27 

60 
27 

42 

61 
46 

62 

47 

57 
35 

68 
26 

98 
38 

58 
28 

68 

33 

50 
35 

61 
23 

96 

32 

49 
24 

48 
22 

90  tO 
30.9 

BELVIOCRE 

MAX 

MIN 

*2 
27 

46 
26 

40 
23 

33 

27 

37 
22 

35 

11 

46 
33 

49 
36 

44 
33 

40 
33 

39 
27 

27 
11 

27 

14 

39 
24 

46 
29 

40 
23 

44 
30 

40 
27 

6a 

38 

85 

56 

62 

47 

60 
42 

61 
26 

50 
28 

44 
26 

96 

34 

46 
34 

44 
26 

46 
33 

44 
21 

44 
21 

44.3 
28.6 

BOONTON  1    SE 

MAX 

MIN 

♦i 
28 

37 
27 

♦7 
20 

35 

25 

30 
22 

37 
11 

40 
15 

56 

40 

43 
2i 

4C 
35 

39 
34 

39 
16 

20 

11 

28 
19 

44 
28 

46 
28 

40 
32 

43 
2« 

43 
29 

97 
43 

61 

48 

54 

40 

50 
26 

92 
28 

62 
26 

47 
28 

9« 

38 

40 
24 

44 
27 

46 
29 

40 
21 

41.9 

Z7.9 

BRIOGETON  1  NE 

MAX 
MIN 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

26 

54 

46 
29 

38 
28 

36 

26 

43 

55 

36 

66 
44 

55 

37 

42 
36 

40 
28 

27 
16 

33 
16 

44 
24 

44 
30 

47 
29 

45 
29 

46 
30 

63 

41 

63 

66 

64 
48 

62 

40 

98 
30 

99 

3« 

49 

30 

98 

34 

49 
30 

52 

28 

47 
38 

42 
26 

48 
26 

48.4 
12.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

28 

37 
29 

48 
19 

35 
26 

30 
22 

37 
15 

42 
19 

52 
40 

43 

37 

40 
35 

39 
33 

39 
13 

19 
13 

29 
16 

42 
19 

46 
26 

40 
29 

45 
22 

49 
28 

67 
49 

60 
61 

69 

41 

90 
23 

59 

30 

96 

20 

90 

20 

96 

37 

41 
23 

44 
27 

42 
20 

It 

18 

41.9 

26.7 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

47 
32 

04 
38 

48 
33 

46 
34 

36 

30 

51 
31 

58 
46 

54 
45 

56 

38 

46 
39 

44 
32 

19 

3« 

48 
31 

44 
36 

49 
39 

45 
38 

52 
33 

66 

4« 

67 
48 

57 
47 

49 
44 

55 

42 

93 

36 

49 
31 

99 

38 

47 
41 

61 
28 

60 
40 

90 
38 

91 
13 

44.8 

M.g 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

52 
25 

37 
24 

44 
20 

33 

24 

28 

20 

35 

6 

42 

10 

51 

38 

43 
37 

40 
32 

38 
32 

38 

12 

17 
9 

31 
16 

45 

28 

44 
23 

46 
31 

43 
24 

42 

26 

55 
40 

60 
40 

65 
37 

48 
23 

99 

24 

53 

25 

99 

29 

67 
36 

38 

21 

43 
26 

44 
19 

98 

M 

41.7 
24.7 

CMATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

42 

30 

53 

34 

47 
25 

38 
32 

40 
26 

48 
20 

60 
45 

54 
42 

47 
42 

43 

37 

40 
30 

30 
12 

30 
10 

61 
27 

42 
26 

53 
26 

48 
26 

42 
26 

57 
42 

60 
52 

60 
48 

91 
35 

60 
26 

99 

43 

50 
28 

9« 
33 

47 
37 

92 

27 

48 
30 

44 
28 

48 
24 

48.3 
M.l 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

43 
28 

52 

31 

41 
30 

35 
24 

34 
24 

45 
16 

50 
37 

52 
40 

45 
39 

43 
35 

40 
24 

26 

13 

32 
16 

42 
24 

44 
30 

51 
30 

46 
32 

47 
29 

54 
42 

63 

63 

62 

51 

60 
39 

64 
30 

54 
37 

51 
29 

97 

38 

44 
34 

48 
31 

51 
38 

49 
28 

48 
29 

47.1 
11.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

45 
29 

51 
29 

40 
24 

36 
27 

40 
20 

40 
15 

48 
34 

63 
42 

44 
38 

40 
36 

40 
32 

34 
18 

29 

14 

38 
20 

47 
27 

41 
28 

49 
30 

42 
31 

58 
41 

60 
53 

61 
48 

54 
37 

66 

29 

69 

39 

48 
26 

9» 
33 

50 
35 

46 
26 

60 
37 

42 
26 

48 
24 

46.9 

30.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
HIN 

42 
28 

35 
28 

46 
26 

36 
24 

26 

17 

34 

le 

40 
20 

50 

34 

42 
38 

44 
38 

38 
34 

42 
16 

22 

14 

30 
16 

42 
22 

43 
27 

42 
33 

43 
30 

48 
36 

66 

38 

68 

40 

69 
40 

48 
34 

92 
36 

53 

28 

4« 
34 

51 
38 

42 

30 

48 
26 

46 
30 

42 
22 

41.4 
28.9 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

42 
2B 

50 
21 

44 
22 

33 
28 

36 

24 

35 

5 

47 
33 

50 

41 

43 
37 

40 
35 

39 
29 

29 
11 

28 
& 

41 
18 

46 

21 

40 
24 

44 
31 

40 
27 

60 
38 

63 
54 

62 

49 

53 

39 

96 

23 

99 

30 

46 
22 

98 
30 

46 
36 

42 

20 

46 
36 

41 
22 

48 
20 

49.2 

27.7 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

42 
28 

51 
29 

42 
26 

34 
29 

35 
18 

43 

15 

53 

38 

55 
42 

42 
39 

40 
35 

35 
30 

31 

11 

30 
11 

48 
23 

46 
29 

44 
30 

43 
29 

43 
28 

69 
41 

61 

63 

61 
47 

50 
37 

98 
30 

53 
41 

45 
27 

57 
33 

47 
35 

61 
27 

47 
37 

40 
27 

46 

24 

4«.2 
10.6 

HAMXONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

55 
34 

43 
29 

53 

29 

41 
30 

33 
23 

36 

19 

51 
32 

69 
42 

46 

42 

46 

37 

40 
32 

36 
12 

23 
13 

34 
24 

50 
31 

52 

31 

53 

31 

46 
29 

53 

:3 

62 
53 

62 
66 

58 
39 

62 
32 

99 
36 

68 
29 

96 

34 

58 
36 

40 
2« 

53 
33 

41 
28 

42 
26 

48.1 
11.7 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

41 

18 

37 
24 

37 
22 

27 
22 

27 

15 

29 

16 

36 
24 

46 

34 

38 

30 

33 
29 

31 
26 

29 
8 

11 
10 

28 
9 

38 
24 

38 
28 

42 
30 

3« 
22 

43 
23 

64 
43 

57 

46 

54 
32 

42 
28 

55 

34 

46 
21 

47 
28 

51 

27 

32 
1« 

38 
29 

39 

26 

32 
26 

18.4 
24.9 

HIGHTSTOHN  1  N 

MAX 

MIN 

43 
29 

50 
30 

43 
26 

35 
28 

35 

21 

42 
14 

51 
36 

53 

41 

42 

39 

41 
36 

39 

30 

30 
11 

29 
13 

43 
20 

44 
27 

44 
30 

46 
30 

29 

62 

40 

62 
66 

62 

48 

50 
38 

66 

31 

52 

40 

46 
26 

98 
33 

49 
36 

49 
27 

47 
38 

41 
26 

47 
24 

48.2 
10.7 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 

HIN 

40 
29 

51 
28 

39 
26 

34 
2B 

35 
22 

46 
12 

57 
40 

55 

41 

45 
39 

40 
36 

38 
25 

26 
11 

32 

8 

48 
19 

45 
23 

52 
27 

44 
26 

47 
23 

60 
41 

63 
65 

62 

46 

49 
32 

59 
25 

67 
38 

46 
26 

58 

32 

43 

30 

53 

23 

47 
30 

43 
23 

48 
1« 

47.1 
28.9 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

38 
30 

45 
32 

35 
31 

32 
27 

37 
24 

38 
25 

53 
39 

51 
39 

40 
36 

39 
34 

38 
23 

22 
17 

27 

17 

39 

30 

40 
34 

41 
35 

46 
35 

44 
32 

63 

44 

66 

53 

69 

46 

50 

41 

93 

37 

91 
37 

42 
29 

92 

41 

40 
34 

49 
32 

47 
36 

3« 
34 

47 

10 

43.2 
31.1 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

42 

29 

51 
25 

40 
23 

35 
28 

37 
23 

40 
10 

47 
35 

51 
40 

42 
37 

40 
35 

39 
28 

29 
12 

30 
16 

43 
24 

45 
23 

42 
26 

45 
25 

43 
28 

60 
39 

62 

53 

62 

48 

51 
37 

56 
27 

64 
35 

47 
25 

97 
34 

44 
34 

4« 
26 

46 
36 

42 
29 

47 
22 

46.7 
29.3 

LAURELTXW  \    E 

MAX 
MIN 

40 
28 

53 

26 

40 
21 

37 
27 

37 
18 

47 
14 

59 

4: 

64 
43 

46 
39 

42 
33 

38 
23 

23 
12 

32 

11 

48 
28 

46 
26 

55 

26 

47 
25 

47 
25 

67 
47 

58 

51 

69 
41 

52 

27 

61 
24 

58 
33 

49 
23 

65 

40 

46 
23 

51 
21 

50 
26 

43 
24 

48 
22 

47.6 

18.0 

LAYTON  3  NX 

MAX 
MIN 

40 
25 

40 
25 

36 

14 

32 
26 

36 

19 

33 
6 

46 

30 

45 
38 

40 
32 

38 
31 

38 
27 

30 
12 

27 

4 

36 

20 

45 
20 

42 
20 

43 
28 

36 

19 

66 
33 

60 
60 

60 
40 

60 
35 

96 

20 

50 
30 

49 
24 

59 

28 

46 
36 

47 
20 

47 
32 

40 
16 

40 
19 

43.1 
25.1 

LEESBURS  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

48 
21 

57 
34 

53 
27 

42 
32 

33 
25 

47 

19 

56 

44 

54 
39 

50 
39 

50 
32 

42 

32 

15 

33 
19 

45 
30 

47 
30 

49 
33 

43 

30 

47 
30 

65 
35 

66 

48 

57 

47 

66 

32 

64 
32 

53 

34 

64 

31 

93 

25 

50 

30 

50 
32 

50 
39 

49 
31 

47 
26 

48.6 
31.3 

LITTLE  FALLS  I  E 

MAX 
MIN 

44 
28 

40 
29 

49 
26 

38 
28 

32 
22 

41 
14 

44 
21 

53 

41 

4« 
36 

43 
35 

40 
3S 

41 
15 

22 

16 

32 
19 

40 
28 

42 
32 

43 
32 

47 
26 

61 
33 

68 
43 

62 

41 

59 

41 

53  «  56 

28   34 

56 

27 

91 
33 

67 
37 

44 
27 

47 
29 

50 
26 

42 
23 

45.9 
29.2 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

38 
30 

51 
34 

38 
27 

38 
28 

36 
24 

46 

19 

59 
42 

55 
42 

43 

40 

41 
36 

40 
26 

2S 

16 

30 

15 

50 
31 

46 
31 

47 
35 

44 
31 

47 
38 

67 
48 

60 
63 

57 
45 

50 
35 

62 

34 

56 

35 

49 
32 

55 

42 

42 

30 

48 
28 

48 
33 

43 
31 

49 
27 

4«.7 
32.8 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

41 
26 

49 
22 

40 
19 

32 
25 

40 
19 

41 
4 

47 
32 

47 
38 

41 
35 

39 
33 

38 
29 

37 
19 

30 
9 

41 
19 

46 
22 

41 
21 

45 
26 

38 
26 

66 
31 

60 
62 

61 
46 

60 
35 

63 

23 

90 
29 

48 
24 

99 

30 

48 
34 

42 
24 

46 
34 

39 
21 

49 
18 

44.8 
26.6 

MILLVILLE 

MAX 

MIN 

58 
29 

43 
32 

56 

32 

43 
31 

36 
26 

37 
22 

62 

30 

59 

48 

52 

42 

60 
39 

41 
31 

39 
16 

26 
16 

36 

21 

60 
28 

47 
28 

63 
33 

46 

30 

56 

36 

62 

63 

63 

48 

68 

37 

52 
29 

98 

34 

59 
30 

97 
36 

57 
36 

50 
36 

46 

30 

49 
26 

49.6 
32.1 

MOORE STOWN 

MAX 
MIN 

38 
30 

51 
36 

40 

30 

31 

28 

34 
22 

43 
19 

54 
40 

63 
42 

42 
39 

40 
36 

38 
24 

23 

14 

32 

17 

46 
29 

46 
32 

49 
33 

44 
28 

48 
33 

62 
47 

63 
63 

66 

43 

50 
35 

99 
32 

54 
36 

46 
29 

69 
37 

44 
29 

49 
28 

46 
26 

42 
27 

48 
23 

46.1 
31.6 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

43 
27 

47 
28 

41 
18 

33 

25 

36 
22 

36 
9 

47 
33 

50 
40 

41 
36 

39 
34 

38 
31 

31 
12 

27 
11 

42 
18 

4S 
25 

43 
24 

45 
32 

40 
27 

67 
34 

eo 

62 

61 
49 

51 
39 

54 
26 

54 
36 

51 
25 

66 

30 

53 

36 

46 
24 

47 
33 

46 
23 

46 
19 

45.4 
28.3 

NEWARK  «e  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
30 

49 
31 

38 
29 

32 
26 

38 
26 

40 
20 

63 
38 

63 

40 

42 

37 

41 
36 

40 
25 

25 
17 

31 
16 

42 
28 

48 
31 

44 
32 

47 
36 

%\ 

57 
45 

61 
51 

61 

44 

92 

37 

56 
33 

65 
36 

45 
30 

56 
39 

43 
33 

47 
30 

48 
36 

42 

30 

48 
29 

45.7 
32.4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

■ 

MAX 

MIN 

44 
29 

49 
29 

44 
27 

36 

27 

37 

21 

42 
16 

60 
36 

63 
41 

42 
38 

40 
36 

40 
31 

32 
13 

28 
13 

40 
22 

44 
28 

43 
30 

45 
32 

42 
32 

60 
39 

01 
53 

62 

50 

54 
40 

55 
30 

53 

40 

60 
27 

57 
34 

50 
37 

48 
27 

48 
39 

46 
29 

45 
25 

46.4 
31.3 

NEWTON 

MAX 
MIN 

41 
26 

38 
27 

46 
22 

33 
25 

31 
20 

35 

7 

39 
16 

60 
38 

43 
32 

36 
32 

37 
32 

35 

11 

21 
8 

28 
16 

39 
27 

45 
28 

39 
29 

42 
24 

47 
28 

57 
40 

61 
46 

53 
36 

48 
24 

53 
25 

51 
27 

46 

30 

56 

34 

36 
22 

49 
26 

46 
20 

37 
16 

42.4 
29.6 

PATERSON 

MAX 
MIN 

46 
26 

38 

27 

48 
26 

43 
26 

32 
21 

40 
19 

46 

23 

64 
33 

45 

34 

42 

33 

41 
33 

40 
12 

22 

13 

35 
16 

44 
25 

47 
30 

44 
34 

47 
29 

47 
29 

56 
44 

60 
50 

58 
39 

51 
29 

57 
33 

54 
28 

94 
28 

65 
35 

43 
26 

46 
29 

48 
27 

42 

24 

46.0 
28.4 

PEHBEPrON  3  E 

MAX 
MIN 

44 
29 

45 
27 

39 
30 

36 
30 

35 
20 

46 

14 

58 
38 

54 
41 

45 
39 

41 
37 

39 
29 

29 

11 

32 

13 

48 
24 

44 
25 

51 
28 

47 
25 

48 
25 

60 

41 

62 
64 

61 

50 

54 
36 

58 

28 

66 
38 

50 
26 

68 
32 

50 

36 

52 
26 

46 
36 

42 
24 

90 
22 

47.8 
30.2 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

45 
33 

50 
24 

48 
27 

35 

26 

38 
22 

39 
13 

45 
36 

60 

41 

45 
34' 

40 
34 

40 
30 

31 
12 

28 

15 

39 
22 

46 
24 

46 
29 

46 
29 

45 
30 

60 
39 

68 
57 

63 

54 

62 

39 

64 
27 

54 
32 

51 
27 

57 
36 

49 
37 

46 
27 

47 
36 

47 
26 

46 
22 

47.1 
30.3 

PLAINFIELK 

MAX 
MIN 

40 
29 

50 
25 

40 
23 

30 
29 

42 
23 

40 
13 

49 
33 

45 
42 

42  i 
38 

41 
36 

39 
32 

22 

13 

30 
12 

42 
21 

49 
24 

41 
25 

49 
30 

42 
30 

58 
37 

61 
52 

68 
50 

57 
36 

56 
25 

63 
32 

48 
25 

66 
36 

49 
37 

47 
26 

90 
37 

41 
24 

47 
22 

46.6 
29.5 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 

MIN 

68 
29 

40 
29 

54 
27 

41 
26 

41 

24 

36 

18 

50 

24 

59 

47 

53 

43 

52 

38 

40 
29 

38 
13 

22 
12 

33 
16 

48 
27 

45 
25 

52 
30 

45 

27 

52 
34 

56 

42 

59 
42 

57 
36 

52 

26 

57 
32 

61 
19 

52 
31 

56 
31 

45 
23 

50 
28 

46 
27 

45 
23 

48.2 
28.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1957 


Day 

Of 

Month 

a> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<D 

> 
< 

RIOGEFIELO 

MAX 

MIN 

47 
29 

49 

30 

37 
27 

31 

27 

41 
24 

42 
19 

»1 

36 

52 

40 

41 
36 

40 
36 

40 
23 

22 

16 

31 
16 

41 
29 

46 
29 

41 
33 

47 
34 

44 
30 

57 
44 

59 
56 

98 
44 

51 
37 

54 
32 

52 
34 

45 
27 

55 

40 

43 
39 

47 
29 

48 
39 

40 
28 

46 
25 

45.1 
31i9 

RUNYON 

MAX 
MIN 

55 
28 

56 
22 

64 
17 

38 
18 

40 

44 
14 

54 
36 

54 
35 

41 
31 

42 

31 

40 
26 

38 

11 

29 
10 

43 
12 

46 
20 

46 
23 

47 
26 

48 
28 

62 
48 

62 
54 

63 
48 

61 
38 

56 
23 

53 
31 

56 
26 

52 
39 

54 
28 

54 
21 

50 
36 

49 

19 

49 
19 

49.5 
27.0 

SANDY  HOOK  L8STA 

MAX 
MIN 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

42 
28 

49 
24 

41 
21 

34 
27 

37 
22 

37 

17 

47 
33 

91 

41 

42 

38 

40 
36 

3S 
28 

29 
12 

32 
12 

40 
24 

45 
21 

39 
26 

45 
30 

41 
29 

59 
39 

61 

54 

62 

45 

50 
38 

54 
25 

51 
31 

44 
25 

57 
33 

44 
33 

44 
31 

47 

34 

40 
24 

49 
20 

44i8 
29.1 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

41 
23 

39 
23 

45 
18 

33 
20 

33 
18 

34 

10 

38 
15 

50 
35 

43 

29 

39 

29 

38 

29 

35 

11 

17 
9 

29 
10 

40 

43 
23 

40 
28 

42 
23 

48 
24 

58 
44 

61 
47 

55 

36 

48 
28 

62 

30 

50 
23 

91 
26 

56 
33 

39 
22 

41 
29 

44 
20 

36 

18 

42.7 
24.3 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

39 

29 

50 
34 

38 
29 

32 

26 

36 
24 

44 
20 

54 
39 

56 
40 

42 
38 

40 
36 

39 
24 

12 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

39 
31 

50 
3> 

38 

30 

31 
26 

36 
24 

43 
23 

55 

40 

53 

41 

42 
38 

41 
37 

39 
21 

21 
13 

30 
16 

43 
29 

45 
33 

46 
33 

43 
34 

45 
34 

60 
45 

63 

55 

56 

46 

49 
38 

55 

35 

54 
35 

42 
30 

98 
36 

42 
35 

SO 
32 

46 

37 

41 
39 

48 
30 

49.3 
33.1 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

33 
25 

44 
29 

44 
22 

40 
32 

33 
22 

49 
20 

50 
42 

54 
43 

51 
42 

51 
38 

40 
30 

30 
14 

34 
16 

47 
29 

46 
28 

53 
25 

47 
29 

49 
25 

54 
42 

57 
50 

5S 
40 

52 

33 

57 
23 

60 
43 

50 
26 

55 
36 

47 
33 

50 
22 

48 
38 

47 
25 

47 
23 

47.7 
30.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  of  month 

& 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

UAX 

HIN 

43 
36 

42 
36 

40 
34 

37 

37 

38 
37 

38 
37 

45 
37 

45 
42 

42 
40 

43 

40 

40 
38 

38 
35 

36 
34 

36 
35 

38 
34 

38 
34 

43 
34 

39 
34 

47 
39 

54 

47 

53 
45 

49 
39 

45 
37 

44 
38 

44 
35 

48 
37 

43 
36 

41 
35 

46 
35 

40 
34 

41 
33 

42.3 
36.9 

2    INCHES 

UAX 

UIN 

42 
38 

41 
37 

40 
36 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

44 
37 

44 
42 

42 

41 

43 

40 

40 
38 

38 
36 

37 
35 

37 
36 

37 
36 

38 
35 

41 

35 

38 
35 

46 
38 

52 

46 

52 
46 

47 
41 

44 
38 

41 
39 

42 
37 

47 
38 

43 
37 

40 
36 

44 

37 

40 
36 

39 
34 

41.8 
37.8 

4  INCHES 

UAX 

UIN 

42 
38 

41 
38 

40 
37 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

43 
37 

43 
42 

42 
41 

43 
41 

40 
38 

38 
37 

37 
35 

37 
36 

37 
36 

38 
35 

40 

35 

38 
35 

46 
38 

52 

46 

52 

46 

47 
42 

44 
39 

44 
40 

42 

37 

47 
38 

43 
38 

40 
37 

44 
38 

40 
36 

39 
35 

41.7 
38.2 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

46 
43 

43 
41 

42 
40 

41 
40 

41 
40 

40 
39 

42 
39 

49 
42 

43 
42 

43 
42 

42 
41 

40 
39 

39 
38 

38 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
37 

43 
39 

49 
43 

49 
47 

47 
44 

44 
42 

43 
41 

43 

40 

44 
40 

44 
41 

41 
39 

42 
41 

41 
39 

39 
37 

42.2 
40.2 

16  INCHES 

UAX 
UIN 

47 
45 

45 
44 

44 
43 

44 
42 

43 
42 

43 
42 

42 
41 

44 
42 

44 
43 

44 
43 

43 
42 

43 
41 

42 
41 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

42 

40 

46 
42 

47 
45 

47 
45 

45 
44 

44 
43 

44 
42 

44 
42 

44 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
41 

41 

40 

43.2 
42.0 

32  INCHES 

UAX 
UIN 

49 
48 

49 
48 

48 
47 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

45 
45 

45 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

45 
45 

45 
44 

44 
44 

44 

44 

44 
43 

44 
43 

43 
43 

43 

43 

44 

43 

45 
44 

46 

45 

46 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 

44 

45 
44 

44 

44 

44 
44 

45.4 
44.8 

Measured  under  Kentucky  Bluegrass. 


I   foIlofldDB  St»tl. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
DECEHBER  1957 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  IfB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.0 

T 
2 

T 

.6 

T 

1 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

.5 

CBARUJTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

a.o 

10 

9 

3 

3.5 
3 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.5 
9 

.9 
9 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

FLEMIHCTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

11.0 
11 

2.0 
10 

9 

5 

T 

T 

T 

1.5 
2 

4.5 
5 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.5 

9 

10.0 
10 

6 

T 

2.0 
2 

5.5 
6 

5 

3 

BIGBTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

2.0 

7 

5 

1 

2.0 
2 

2.0 
4 

4 

2 

T 

INDIAN  VILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

♦ 

^5' 

1 

2.0 
2 

1.5 
2 

2 

T 

T 

LAVBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

9 

.9 
9 

6 

2 

T 

1.5 
2 

.5 
2 

1 

1 

T 

LAUKELTON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.0 

4.4 

- 

- 

- 

- 

- 

2.4 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 

3 

3 

3 

T 

1.1 

1 

1 

.2 

T 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

5.5 
9 

8 

4 

1 

2.5 
3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

3.5 
3 

2 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

12. ( 

4.0 

- 

HAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.5 

- 

IIOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

5.0 
8 

g 

2 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.5 

2.6 

T 

.8 

1.0 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.9 

12.4 
4 

9 
1.0 

T 
8 
.9 

4 
.6 

T 

2.6 

.3 
3 

1 

1 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4.5 
4 

2 

1.7 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
4 

3 

2 

3.0 
3 

2 

2 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

10.5 
14 

8 

2 

3.0 
3 

T 

PEUBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

1.5 
6 

4 

2.0 
2 

2.0 
4 

3 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2.0 
6 

3 

2 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

2 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11.5 
12 

9 

5 

T 

3.3 
3 

2 

- 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11.5 
12 

11 

6 

5 

T 

1.5 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

12.0 
12 

10 

9 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 
1 

1 

T 

SOHERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

7 

5 

2 

2.0 
2 

.3 
2 

2 

1 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7.1 
3 

8 

4 

T 

1.8 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

WAJiAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

5 

4.5 
9 

7 

4 

T 

2.8 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

See  refereDce  notes  follomng  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW    JERSEY 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

.     E 
<   2 

2  i 

> 
< 

III 

oj    t:  0) 
Q  u.  s- 

1 

1 

S 

.3 

a 

No  oi  Days 

0 

III 
Hi 

Q  U.  H 

1 
1 

0 

1 

Snov 

«,  Sleel 

No   oi  Days 

Station 

Max 

Mm 

"5 

ll 
11 

1 

S 

s 

5 

S  S 

hi 

5  > 

=  1 
hS 

o2 

DECEMBER   1956 
HILLVILLE   AIRPORT 

53.9li 

35.  OH 

44. 5H 

71 

8 

15 

31 

625 

0 

0 

13 

0 

3.84 

.86 

16 

T 

0 

8 

4 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

•3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2 

DECHIBKIl   1956 

HILLVILLE  AIRPOirr 

T 

.19 

.20 

.04 

.52 

.80 

.86 

T 

.21 

T 

.73 

.05 

T 

.05 

T 

.19 

3.84 

jra-T   1957 

ORAICGE 

.24 

.47 

.35 

.03 

1.09 

DAILY  TEMPERATURES 


- 
Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 

< 

DECEMBER    1956 
MILLVILLE    AIRPORT 

MAX 

MIN 

46 
19 

58 
28 

59 
33 

56 
45 

66 
45 

71 

56 

67 
21 

45 
30 

56 
39 

61 
46 

62 
48 

57 
40 

54 
39 

51 
44 

51 
28 

45 
28 

54 
42 

55 
42 

55 
40 

51 
24 

39 
24 

44 
27 

51 
36 

40 
15 

53.9 
35.0 

CORRECTIONS 
HOHTH:      AUGUST  1957 


Amount   on   let   sliould   be   0,95 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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i 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
DECEUBER  1957 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW    JERSEY 
DECEMBER    1957 


Pecks  PoDd ,    Pa . 


NEW  JERSEY 


7&TB  UERIDIAN  TIHB  ZONE 


Hllford,   Ml. 


STATION    LEGEND 
O      •       9      Prtcipilotion    only 
<D  Praclpitglion,   slorogt 

<>--♦--(»-    Prtcipifotiot*    and    T^mptrottin 
■o-    -^     -(^    Prtclpitatioa,   r^/nptrafurti  and  EvoporoHo 


Typ$  of  gago:        O     Non-rocorging, 
•   Rtcording;        •     Bo'h  f/PM. 

OoutH0  circio  comOlnatlons  'ndicatt   tha   Ovailability    of 
dmialloti  mataoro/ogicof  <tofe 


Revised  «RPC 


Isollnes  i-re  drawn  through  points  of  approxlmAtely  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


ALLENDALE 
fATLANTIC  CITY  NB 

AUouaoN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN 


BELHAR 

BELVIOERE 
BERLtN  1  N 
SLACKWELLS  Ml 
BOONTON  2  SE 


BOUND  BROOK  1  If 
BRANCHVILLE 
6RIDGET0N  1  NE 
BURLINGTON' 
CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  KAV  3  M 

CEDAR  GROVE 
CENTERTON 

CNARL0TTE6URG 
CHATHAM 

CHATSHORTH  S  S 

CLAYTON 
CLINTON 

DEEPMATER 

ELIZABETH 

ELUASETMPORT 

ESSei  PELLS  SERv  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

CLASS80R0 

GREAT  HEAOOtfS  4  N 

eREENtfOOO  LAKE 

HACKENSACK 
MAMMON TON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
MIGHTSTOWN  I  H 
MIGHTSTONN  PUMPING  STA 

INDIAN  MILLS  2  N 
IRVtNGTON 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVtl.LE 
LAURElTON  1  E 

LAVTON  3  NN 
LEESeURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 


MARLBORO  SCS 


County 


11582 

11590 
11596 

jiToe 

12209  is* 
126**.  UN 
|2«52    UN 


BERGEN 

TLANTIC 
CAMOEN 
BURLINGTON 
CAPE  MAY 

MONMOUTH 

HARREN 

CAMOEN 

SOMERSET 

MORRIS 

SOMERSET 

SUSSEX 

CUMBERLAM> 

BURLINGTON 

SUSSEX 

ESSEX 
SALEM 
CAPE  MAY 
ESSEX 

SALEM 


SSAIC 
MOBBIS 

BURLINGTON 
GLOUCESTER 

lUNTERDON 

,EM 


<3181 

13291 
3416 

psie 

J3S72 
3662 

3«35 
I39S1 
;3956 


5003 


CUMBERLAND 
MONMOUTH 

GLOUCESTER 

HARREN 

PASSAIC 

BERGEN 

ATLANTIC 
SUSSEX 
MERCER 
MERCER 

BURLINGTON 
ESSEX 

HUDSON 

HUNTERDON 

OCEAN 

SUSSEX 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 


50S5  jSUBLINGTON 
5071  [PASSAIC 
■5104  rSERGEN 
5197  SOMERSET 
5244  MONMOUTH 


41  02 
39  22 
39  M 


39  28 

38  9« 

40  52 

39  31 


4g  39 
40  50 
0  31 


74  08 
7*  23 

75  0* 


74  33 

74  47 

75  12 
74  53 

74  30 

74  21 

75  29 
74  57 

74  13 

75  10 

74  26 
74  23 

74  32 

75  06 
7*  55 

75  30 


74  58 
74  14 
73  59 


Obfler 

vation 
Time 


BERGEN  COUNTY  ENGS 
<■  WEATHER  BUREAl 
N  J,  NYGREN 
FORESTRY  SVC 
ED  C*  HOFFMAN 


CIT 


WATER  D£PT 


SAMUEL  H.  MC  CULLEl 
HENRV  M.  MILLER 
JERSEY  CITY  WTR  WKJ 

ICAN  CVANAMIO  CC 
ALBERT  M,  DAVENPORT 
RADIO  STATION  WSNJ 
PUBLIC  SVC  £  •  G  CO 
NEWARK  WATER  OEPT 

COMMONWEALTH  WTR  CO 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
WEST  MAGNESITE  CO 
A.  PLUNKETT 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

NEWARK  WATER  DEPT 

EDWARD  P.  HDL  I  TOR 

LLIAM  S*  HAINES 

RRY  P.  CAMPBELL 

W.  KLOCKNER 

PONT  OE  NEMOURS 

ION  CO  PARK  COHH 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

DONALD  YOUNG 

LOPER 
FRANK  J.  MOREAU 

PROF.  J.  B.  SANGREE 
A  CHEMICAL  CORP< 
GEORGE  T.  WIGGINS 

BERGEN  COUNTY  ENGS 
HUBBARD  PARKHURS1 
J.  DEPT.  OF  CONS. 

JAMES  R.  PICKERING 
WATER  -*-  SEWAGE 

EDWARD  ENTWISTLE 

T    MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY  WTR  OEPl 
.  CASE 

GEORGE  D.  WAODIL 

•  DEPUE 
LEESBURG  STATE  F 

SSAIC  VLY  WTR  CO** 
STORM  WARN.  OSPL  S' 
ARTHUR  BARKHAN 

JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  OEPT 
ROBERT  G.  GLASGOW 
L.  RADCLIFFE 


Refer 

To 
Tables 


2    3    5    1 

3 
2   3    5 


MARL TON  1  M 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILTON 

MOORE STOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSW4CK  EXP  ST, 
NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 
PHILLIPS8URG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANT  RUN 


RING WOOD 

RUN YON 

SANDY  HOOK  LBSTA 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX  3  N 
SWEOESBORO  5  Nw 

TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  2 

•TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
VINE LAND 

WANAOUE  RAYMOND  C 
WATCHUNG 


WERTSVILLE 


County 


BURLINGTON 

TLANTIC 
BERGEN 

HBERLAND 
MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

I DOLE SEX 
BERGEN 


SUSSEX 
6460  PASSAIC 

HUNTERDON 
560  ESSEX 
6775  PASSAIC 


BURLINGTON 

WARREN 

WARREN 

UNION 

HUNTERDON 


MON 

SUSSEX 
GLOUCESTER 

OCEAN 
ARREN 
ERCER 


8883  MERCER 
8899  OCEAN 
9135  [CUMBERLAND 
9187  IPASSAIC 


40 

S9 

41 

01 

39 

98 

40 

50 

40 

4? 

40 

57 

40 

34 

iO 

58 

40 

43 

41 

14 

39 

47 

57 

40 

57 

40 

14 

40 

13 

39 

36 

39 

29 

Obser- 
vation 
Time 


GRISCOM 
ELMER  EARLE 

lOGEWOOD  WATER  CO. 

.  J.  GALLAHER 
JERSEY  CITY  WTR  WKS 

WILLARD 
JAMES  C.  LONG 

WEATHER  BUREAl 
ARTHUR  H.  AHLUUIST 
WATER  CO 


NEWTON  WTR  SWR  COMM 
NEWARK  WATER  DEPT 

A.  COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 

I.  DEL  VECCHIO 

CHARLES  A.  DOEMLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLT 
INT  TOLL  BRDGE  COK 
S  VIVIAN  SCHERER 
JOHN  I 


Refer 

To 
Tables 


ATLAI 


?ICE  8.  STANTON 


,  S,  WEATHER  BUREAL 
:V  EDWARD  0.  MEGILL 
lATE  HOME  FOR  WOMEh 
»T£R  SUPPLY  CONM 
3NN1E  BURN  SAN. 

ROBERT  M.  MANNERS 
TY  ENGINEER 
CKENSACK  WATER  CO 
YMOND  L*  BLEWi 


2  3  5    7  C 


1 -COASTAL  1   2-DELAWAaB:   3-GREAT  EGG  I 


-HACEKHSACK;   S-BDDSON;   B-MAURICK;   7-MDLLICA:   8-PA3SAIC:   g-RABWAT;   lO-RARITAN;   11-ROCUWAT 
REFERENCE  NOTES 
■   the  Stkte  CllBAtologlBt  At  leAther  BureAU  Office,  c/o  Geaeral  Delivery.  Trenton,  Ne«  . 


I  from  the  post  office. 


Figures  And  letters  follovlag  the  stAtlon  nAae,  such  as  12  SSW,  IndlcAte  dletADce  la  Biles  Aod  d 

DelAyed  datA  uid  corrections  «111  be  cmrrled  only  In  the  June  aad  Decevber  Issues  of  this  bulletin. 

NoDthlf  uid  acAaonAl  snovfAll  Aod  beAttng  degree  dAys  for  the  preceding  12  Boaths  will  be  csrrled  In  the  Juae  Issue  of  this  bulletu 

StAtloas  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  Biasing  or  were  received  too  late  to  b< 

DlTlslona,  aa  uaed  in  Table  2,  becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

DDless  otherwise  Indicated,  dlwenslOQAl  units  used  In  this  bulletin  are-   Tewperature  in  *F,  precipltatloo  and  ewaporatlon  In  incbes,  and  wli 


.eluded  In  this  issue . 


I  of 


I  negatl' 


froB  65*  P. 


I  9ho< 


by  footnote  following  Table  6. 


n  in  Table  6  r< 
epresent  obaeri 


1  at  the  present 


Water  equivalent  ' 
■ntrles  of  Snowfall 


I  Tables  2  and  7. 


'  and  sleet.   Entries  of  t 


I  grouad  Include  snow 
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observation  tiBe  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  statloas.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  a.s.,  E.S.T. 
6,  7  and  the  Station  Index.   Ko  record  Id  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry.   Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  Interpolated  i 
e  or  dates. 


-«-<■  Fastest  observed  one  alnute  wind  speed. 

*   ABOunt  included  in  following  BeasureBem  . 
//  Gage  is  equipped  with  a  vindableld. 

f  TherBOBsters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  theraoaeters  are  exposed  : 
on  the  roof  of  a  building. 
All   Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  aonth. 

C   In  the  -Refer  to  Ta 
"Bourly  Preclpltatl 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  i 

G   Id  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  tbe  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  teaperatures  are  publisbed. 

M  One  or  aore  days  of  record  Bisslog;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  aissing.   See  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data, 
stations,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

B  ABounts  froB  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  tbe  SBounts  to  be  published  later  In  "Bourly  Precipitation  Data" 

T   Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

T   Includes  total  for  previous  sonth. 


the  Station  Index  the  letter  "C  Indicates  recorder 


These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  i 
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s,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  IS  cents,   Slallar  Inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  atations 
Annual  for  tbe  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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NEW   JERSEY   -   1957 


WEATHER   SUMMARY 


GENERAL 

The  year  was  marked  by  a  prolonged  summer  dry 
spell  that  resulted  in  drastic  restrictions  on 
water  usage  by  millions  of  residents  of  northern 
New  Jersey.   Summer  crops  suffered  heavy  damage. 
Unusually  cold  weather  in  January  contrasted 
sharply  with  unusual  warmth  in  December.   Des- 
tructive storms  were  less  costly  than  in  the 
preceding  year,  and  the  loss  of  only  5  lives 
was  charged  to  severe  weather  features. 

WEATHER  EFFECTS 

Winter  grains,  pastures,  and  hay  came  through 
the  winter  in  unusually  good  condition.   Some 
fields  were  prepared  in  February,  and  light 
rainfall  In  March  allowed  rapid  progress  in 
this  work.   Although  the  first  half  of  April 
was  cool,  warmer  weather  during  the  latter  half, 
together  with  ample  precipitation,  stimulated 
growth  of  hays,  pastures,  and  fall -sown  grains. 
Most  field  preparation  was  completed  in  April. 
Early  planted  potatoes  grew  well,  and  there  was 
a  good  harvest  of  hardy  spring  vegetables  in 
April.   As  dry  weather  set  in  early  in  May, 
planting  of  some  field  corn  was  delayed,  and 
earlier  plantings  fared  poorly  due  to  cool  tem- 
peratures.  Fields  of  winter  wheat  made  only 
fair  growth  in  May  due  to  the  dry  weather,  but 
timely  rainfall  permitted  heads  to  fill  out 
satisfactorily.   Hays  declined  with  the  dry 
weather,  and  vegetables  made  good  progress  only 
in  irrigated  fields.   Apple  orchards  experienced 
a  heavy  bloom  and  set;  frosts  in  May  caused 
damage  only  in  a  few  unfavorable  locations. 
Peach  orchards  also  did  well,  and  were  favored 
with  warm,  sunny  weather  during  the  pollination 
period.   Hot,  dry  weather  in  June  hastened  the 
maturity  of  winter  wheat  and  oats,  and  caused 
hays  to  decline.   Potatoes  and  sweet  potatoes 
developed  poorly,  and  there  was  a  heavy  drop 
of  apples,  although  the  remainder  of  the  crop 
sized  well.   Early  plantings  of  commercial 
vegetables  developed  fairly  well  in  June,  but 
later  plantings  suffered  from  the  hot,  dry 
weather.   With  a  continuation  of  dry  weather 
through  July  and  early  August,  most  field  corn 
suffered  heavy  damage  due  to  stunting  at  the 
critical  silking  stage.   The  unfavorable  growing 
conditions  resulted  in  reduced  yields  of  wheat, 
oats,  and  hay,  and  hurt  all  other  field  crops. 
The  control  of  apple  diseases  and  insects  was 
favored  by  the  hot,  dry  weather.   Early  varie- 
ties were  not  affected  by  the  prevailing  dryness 
as  much  as  were  later  varieties.   Peaches  were 
stunted,  and  grapes  declined  also.   Rains  during 
the  last  week  of  August  were  too  late  for  summer 
crops,  but  were  of  considerable  benefit  to  fall 
pastures,  late  hays,  late  apples,  fall  vegetable 
crops,  and  preparation  of  fields  for  fall  plant- 
ings.  Stream  flow  declined,  however,  and  by 
September  serious  water  shortages  had  developed 
in  reservoirs  serving  heavily  populated  north- 
east New  Jersey.   Drastic  restrictions  were 
placed  on  water  use.   Unusually  early  frosts 
in  September  ended  the  growing  season  for  most 
tender  crops.   Cranberry  growers  who  could  not 
flood  their  bogs  suffered  heavy  freeze  damage. 
Considerable  acreage  of  soybeans  for  beans  were 
either  abandoned  or  harvested  for  hay  or  silage. 
Rains  in  September  improved  pastures  and  fall 
vegetable  crops,  but  were  insufficient  to  improve 
the  ground  water  situation.   Harvesting  oper- 
ations suffered  few  interruptions  in  October; 
the  harvest  of  corn  was  nearly  completed,  as 
was  the  combining  of  soybeans,  and  the  digging 
of  potatoes  and  sweet  potatoes.   The  commercial 
apple  crop  was  well  above  average.   Grapes 
improved  in  October  to  near  average  condition. 
Stream  flow  continued  deficient  in  October,  and 
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TEMPERATURE 

Extreme  contrasts  in  temperature  were  noted  at 
the  beginning  and  ending  of  the  year:  January 
was  unusually  cold,  and  December  almost  equally 
as  unusually  warm.  Harked  departures  from  the 
usual  seasonal  temperatures  were  also  noted  in 
a  warm  February  and  a  cool  August. 

A  prolonged  cold  spell  during  the  middle  of 
January,  accompanied  by  frequent  below-zero 
readings,  set  the  character  for  the  month.   Feb- 
ruary, on  the  other  hand,  could  not  muster  much 
in  the  way  of  a  cold  spell,  as  warmth  predomi- 
nated but  alternated  with  seasonal  coolness. 
The  same  pattern  continued  in  March,  but  with 
more  frequent  onslaughts  of  cool  air,  continuing 
and  definitely  taking  the  ascendancy  in  the 
first  half  of  April.   The  latter  part  of  April 
was  marked  by  steadily  rising  temperatures, 
with  the  month  closing  on  a  note  of  almost 
sximmerlike  warmth.   A  cold  spell  early  in  May 
dropped  temperatures  to  the  freezing  point  in 
some  areas,  and  another  cold  spell  later  in 
the  month  brought  a  repeat  performance.   The 
first  decade  of  June  included  a  late  cold  spell 
that  once  more  brought  freezing  temperatures, 
but  the  rest  of  the  month  was  quite  warm,  the 
mercury  reaching  the  century  mark  for  the  first 
time  in  the  year  at  mid-month.   Temperatures  in 
July  showed  marked  fluctuations,  reaching  the 
low  40 's  during  frequent  cool  spells,  and  rising 
to  100°  or  more  in  one  of  the  2  warm  spells. 
August  was  predominantly  cool,  with  few  truly 
warm  periods;  a  cold  spell  during  the  latter 
part  of  the  month  dropped  temperatures  to  the 
high  30 's,  at  some  locations.   A  turn  to  warmer 
weather  was  noted  in  September,  but  a  week  of 
cool  weather  at  the  end  of  the  month  brought 
below-freezing  temperatures  to  most  of  northern 
New  Jersey  and  much  of  the  south  portion  also. 
Cold  spells  during  the  middle  of  October  and 
again  near  month's  end,  with  few  warm  days, 
resulted  in  a  chilly  month.   The  pattern  for 
November,  however,  was  one  of  frequent  warm 
spells,  and  few  cold  days.   An  intensification 
of  this  pattern  in  December  was  only  highlighted 
by  short  spells  of  chilling  cold  near  the  end 
of  the  first  week  and  again  nearly  a  week  later; 
the  rest  of  the  month  was  mild  or  unseasonably 
warm. 

Annual  average  temperatures  ranged  from  46.4" 
at  High  Point  Park  to  56.2°  at  Burlington.   The 
year's  highest  temperature  was  106°  at  Runyon 
on  July  22.   The  lowest  temperature  was  -  21° 
at  Layton  3  NW  on  January  18.   Only  High  Point 
Park  failed  to  note  a  maximum  temperature  of 
90°  or  more  during  the  year.   These  values  were 
achieved  most  often  at  Burlington,  on  51  days. 
Temperatures  dipped  to  32°  or  below  and  0°  or 
below  most  frequently  at  Layton  3  NW,  163  and 
10  days,  respectively.   High  Point  Park  easily 
took  the  prize  for  the  greatest  number  of  cold 
days,  with  52  occurrences  of  maximum  tempera- 
tures of  32°  or  below. 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


PRECIPITATION 

The  word  for  1957  was  "dry".   Only  April  and 
December  could  boast  of  ample  rainfall. 

After  a  week  of  dryness,  precipitation  in  Janu- 
ary was  frequent  but  light.   Some  moderate 
amounts  were  noted  in  the  frequent  precipitation 
occurrences  of  the  first  half  of  February;  a 
3-day  wet  spell  brightened  the  end  of  the  month. 
Wet  spells  were  more  frequent  in  March,  but 
again,  daily  amounts  were  mostly  light.   Fre- 
quency of  precipitation  increased  in  April  to 
above  the  usual  expectancy,  with  the  major  por- 
tion for  the  month  occurring  during  the  first 
9  days.   May  was  almost  devoid  of  rain  during 
the  first  decade;  the  remainder  of  the  month 
saw  the  north  portion  more  generously  watered 
than  the  rest  of  the  State,  but  totals  were 
still  deficient.   Precipitation  in  June  and 
July  was  very  spotty,  and  resulted  almost  en- 
tirely from  thundershowers  that  deposited  heavy 
amounts  in  very  limited  areas.   General  rains 
on  August  25  and  26  were  the  only  significant 
occurrences  during  that  month.   General  rains 
on  September  10,  16,  and  23,  together  with 
heavy  amounts  in  some  northern  locations  earlier 
in  the  month,  helped  relieve  the  prolonged 
summer  dry  spell.   Precipitation  amounts  ap- 
proached the  usual  seasonal  values  in  Northern 
New  Jersey  in  October,  but  remained  somewhat 
lighter  in  the  south  portion.   Light  amounts 
of  precipitation  falling  at  fairly  well  spaced 
intervals  featured  the  November  pattern;  south- 
ern areas  were  more  generously  treated  than  in 
many  preceding  months,  as  totals  climbed  above 
the  usual  seasonal  values.   Precipitation  came 
at  rather  frequent  intervals  in  December;  fre- 
quent occurrences  of  moderate  or  heavy  amounts 
brought  relief  from  the  extended  drought  to  all 
portions  of  the  State. 


in  March  were  snowy,  and  there  were  a  few  occur- 
rences of  light  amounts  later  in  the  month.   Snow- 
fall in  April  was  highlighted  by  copious  amounts 
on  the  4th,  mostly  confined  to  the  northern  por- 
tion of  the  State.   The  first  snow  of  the  fall 
came  at  the  end  of  October,  but  amounts  were  very 
light.   November's  snowfall  was  very  light  and 
insignificant.   Two  good  snowfalls  during  the 
first  half  of  December  brought  all  of  that  month's 
snow;  some  southern  locations  received  especially 
heavy  accumulations. 

The  year's  greatest  snowfall  total  was  54.6  inches 
at  Flemington  1  NE.   Paterson  reported  the  great- 
est snow  depth,  14  inches  on  December  5. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Severe  weather  features  were  neither  as  numerous 
nor  as  costly  this  year  as  they  were  in  1956. 
Only  1  tornado  was  reported,  occurring  on  No- 
vember 19,  and  charged  with  only  light  damage. 
Windstorms  caused  considerable  damage  in  March, 
June,  July,  and  October,  and  at  least  light 
damage  in  every  month  of  the  year  except  August 
when  no  destructive  storms  of  any  sort  were 
noted.   Snow  and  glaze  caused  great  damage  in 

2  storms  occurring  almost  exactly  a  month  apart: 
at  the  beginnings  of  February  and  March.   Light- 
ning strikes  caused  considerable  damage  in  May, 
and  lighter  damages  in  each  month  of  the  period 
April-July.   A  hailstorm  in  April  caused  light 
damage . 

Lightning  bolts  took  the  lives  of  1  man  in  June 
and  2  boys  in  July.   A  snowstorm  in  December 
resulted  in  2  deaths.   Six  persons  were  injured 
by  lightning  in  June  and  strong  winds  injured 

3  persons  in  July  and  several  others  in  March. 

FLOODS 


Annual  precipitation  totals  ranged  from  28.79 
inches  at  Trenton  WB  City  to  48.55  inches  at 
Cedar  Grove.   The  greatest  daily  precipitation 
amount  was  4.65  inches  at  Ridgefield  on  May  14. 
The  rainiest  location  was  Mays  Landing,  with  94 
occurrences  of  daily  precipitation  amounts  of 
0.10  inch  or  more.   The  most  frequent  heavy 
precipitation  was  at  Cedar  Grove,  with  14  daily 
amounts  of  1.00  inch  or  more. 
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SNOWFALL 

Snowfall  was  of  about  the  usual  frequency  and 
intensity  this  year.   Occurrences  in  January 
were  noted  at  frequent  intervals  after  the 
opening  week,  with  the  snowy  period  continuing 
to  the  middle  of  February.   The  first  few  days 


Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in 
the  monthly  issues  of  this  publication. 

Harold  S.  Lippmann,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in 
each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a.  small  nxunber  of  recipients. 
This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with  the  January  1958  Issue.   A  table 
of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual 
and  outstanding  weather  events  have  occurred.   General  weather  conditions  in  the 
U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and 
the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained 
from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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71.2      -    1.9 


70 15 
69.9 
68.6 
72. 8M 


n.6 

70.0 
73.0 
71  «6 

66.5 
70  .IM 
70.6 
71.8 
71.2 

69.5 
70.8 
70.8 
73.4 
72.2 

65.7 


72.1    I  -    1.1 


69.6 
68.6 
64.1 


68.6 
69.6 
60.  6M 
68.6 


68.6 
65.9 
69.5 
68.2 


5«l5 

•4.7 
93.2 
52.9 
91.2 

93.9M 
99  .gH 
90.9 

97.  9M 
*<.9 


-  3.4 

-  2.1 

-  3.4 


9>«6 

52«8 
99.6 
54.3 


53.9      -    3.1 


48.5      -    9.1 

94.7 

54.7    I  -    1.4 


52.0  -  2.7 
53.9  '  -  2.7 
56.5    I-    1.6 


50.8 
47.8 
47.* 
44i< 
44.3 


47.WI 
44.7 
>0,0H 
42.4 


47.4 
48.3 
4*>< 

49.4 

47.7 

48a3N 

40.9 

47.9 

49.9 

47.3 
45.9 
48.1 
42.3 
48.0 

47.1 
47.5 
44.2 
48.0 


47.1 
45.8 
48.3 

47.7 


45.8 
47.2 
47.4 


42.1 
47.7 
48.3 
47.0 


45.3 

47.4 
49.4 


41.9 
3«.4 
4*i9 
M.t 
If.f 


40.3H 
M.t 
49.4M 
14.2 

38.i 
!••> 
I*a9 
t«.i 
3«.9 

3«i4 
3«.< 

31.7 


38.) 
37.9 

3T.8 


37.8 
3«»8 
3S.7 

4«.aH 


38.9 
38.9 
3«.l 
3«.» 


•4.8 
9*.  8 
•9.9 
99.3 
91.1 


95a4 

MaT 

Ua 

Ma* 

Mat 
Ma* 
*«a4 

94.0 
na9 


4a7 
3a8 
2.7 
>a3 


2.9 
4.2 


93.3 
93.4 

91.2 


»4a3 
92.4 
»4a« 
Ma2 


94.3 

94.0 
99.6 


93.9 

48.7 
54.9 


2.0 

1.4 


36.4 
39.3 
41.8 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TTyi-- 


•An  HVtM  IT  PWEST 


BCLVIM1IE 

Bin.111  1  « 

■  UKMCIXS   MILLS 
BOOHTOM    2    Se 
BOXHO  MeCK    1    • 

BRANCHVlLLje 

BKIOOETON    1    NE 

BURLINQTON 

C*MI  STEAD   RESEBVem 

CANOE   BlmC 


CWTUMTtl    9    S 
CLATTOM 
CLINTM 
DEEmATE* 

CLizAarrti 

ELIIASCTMPODT 

ESSEX   FELLS   SESV    8LM 

FLEKIHCTM    1    ME 

FODTCSCUE 


s»EENiiaee  lake 

HAMNOHTON  2  NME 
MI6M  FOIMT  PARK 
HtCHTSTOM  1  M 
IWMAM  MILLS    2   II 

milWTOM 
JERSEY   CITT 
LAMBERTVILLE 
LAWRELTOM    1    E 
LAYTON    3    «» 

LEESeURG   STATE   FARM 
LITTLE   FALLS    1    E 
LONG    BRANCH 
L0M6    VALLEY 
MACOPIN    INTAKE 

MAHHAH 
NANVILLE 
HARLTOH    1    • 
MATS   LANDINS 
MIDLAND   PARK 

MILLVILLE 
MILLWILLE    AIRPORT 
MILTON 
HOORESTONN 
MOORIS    PLAINS 

NENARK    we   AIRPORT 

MEN    BBUNSMICK    E«P    STA 

NEX    MILFORO 

NE»TON 

OAK    RID6E    RESERVOIR 

OLDNICK 
ORANfiE 
FATERSON 
PEHBERTON    3    E 
PH1LLIPSBUR6 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 
PLAINFIELO 
PLEASANT    RUN 
PLEASANTVILLE    1    N 
PRINCETON    WATER   MORKS 

RAHVAY 

RIOftEFIELO 

RINGWOOO 

RUHYOH 

SANOY    HOOK    LBSTA 

SOMERVILLE 
SPLIT    HOCK    PONO 
SUSSEX    3    N 
SWEDESBORO    S    NM 
TONS    RIVER 

TRENTON    2 

TRENTON    WB    CITY 

TUCKERTON 

VINELANO 

HANAOUE   RAYMOND   DAM 

WERTSVILLE 
WESTFIELD 
WOOOCLIFF    LAKE 
MOODSTOMN    2    NW 


DIVISIOPiAL    AVERAGES 

NORTHERN 
SOUTHERN 
COASTAL 


•44I-1.1*      > 


•  1*   -1>M      I 


-1<*2 
-1.2«E 

-2.I5E    2 


a 


■*1' 


10  - 

73i   -1 


tr^  -1.33 


73I  -1.05 

98  - 

92  -1 

03|  -1 

72I 


42!  -1.66 

861 

30    -1.33 


2.72    -1.A7 


1.90 
1«2< 

-1.22 
2.51 


*8| 


2.23 

1.64 


S.Bl,      2.03 


BA|  -1.91 


-2.«2       1.93    -1.98 


-1.33      2.1«  -1.36 


1.A7      2.43  -1.76 


l.Sij 


2.07; 
2.B61 

2.7*1 
3.1^ 

2.93{ 

1.95 
6<|    -2.641      1.56    -2.08 
1.62 

1.86       1.54   -2.26 


19l 

-! 

.64 

B*- 

-1 

.06 

'^ 

-2 

.51 

2.9T   -1.38 
3.24J      1.78   -2.11 


3.03   ' 
3.2I> 


3.14i  -1.43 


z.tti 

2.65'   ' 


2.22 
1.62! 

1.44i 
3.S6| 
2.69 

44i  -2.90|      2.ia 


-1.78 
-2.76 


1.92    -1.75       3.07 


1.641  -2.04 


2.23    -1.93 


2.111  -1.06 


-3.47 
-3.96 
-4.20 
-2.90 

-3.14 

-3.S9 


-1.94 
-2.71 


1.26    -3 
1.20> 

i.«r 

2.441  -2.92 


1.14, 
li90l  ' 
1.9B:  ' 

1.491 


3.42 

2.2^  -l.Bl 

2.06 


2.44|  -l.a4 
2.61 


2.60  -1.31 

2.02  -1.71 


l.Sa    -2.53 


3.42  -    .98 


1.91 
2.1a  ' 


-3.41 
-2.35 


-1.35 
-3.56 
-2.15 
-1.69 


-3.00 
-3.25 

-4.24 


2.73    -2.27 

1.89 
1.821  -' 
3.69 
1.39    -3.38 


3.07 
1.98, 
2.94 

I.4I1 


2.381  -2.89 


i.4e| 


3.39! 

2.431 
1.581 


2.05    -2.06 


2.3« 
2.22 

2.89  -    .4e 


2.30  -    .B« 


1<13{  -3.60       1 


2 

69 

2 

64 

2 

94 

3 

66 

2 

66 

3 

68 

2 

57 

1 

30 

2.05fe    3,32    -1.72 


2.54   -1.65 


2.22:  -3.09 


2.93    -2.47       2.90  -1.61 


1.80  -2.82 
.97  -3.08 
1.03    -2 


2.77    -3.06 


3.33    -1.40 
1.61 

3.19    -1.22 
1.61    -2.94 

1.30    -4.11 
2.20 
1.49    -3 
2.05 


2.82    -1.85 


2.08    -2.99 
2.08    -3 
2.49    -2.42 


2.10    -1.38 


3.0!    -1.16 
1.6T   -1.96 


2.04   -1.40 


4.87       1.21 


2.78    -1.45 
2.11    -1.64 


2.83  -1.20 
2.87  -  .91 
3.22    -    .52 


1.81, 


3.04  - 
1.86   -1 
2.4S  -1 
3.27   - 

82       3.64 
.43       l.BT 
26       2.51 
48       3.0i 

2.74 
2.21   -2 
2.76   -1 
1.98  -1 

3.3T, 

2.34| 
.39       4.171 
.25       4.27 
.91       2.8T 

4.37 

9.21 

3.35 

3.64] 
2.9li 

2.6a 

24 

3.48 

98   -1.69 

2.60 

50 

3.38 

80  -    .09 

2.13 

32   -1.87 

2.03 

86   -    .9' 

3.40 

05   -    .8C 

2.76 

3.76( 
4.441 
5.92 

4.06 


3.72 
3.3^ 

5.5el 

4.91 
2.80   ' 

l.OTl      3.19 


4.47      1.21 


2.79    -2.141      2.37  -1.32       2.64 


2.84   -    .OS]      3.61, 


3.11    -    .26 


2.33    -    .95       3.86 


94.92 

30.09{ 


4.68 
2.« 

3.91I  ■ 
3.»H 
3>1« 
3.90 

2.7* 


2.91. 

2.^^|  -i.o»|    3.91 


:  -  .79 


3.91!  ■ 

3.01^ 
5.&11 

3.»» 

3.941   ' 
3.B2 


3.97 
3.74 
2.89 


4.60 
4.60i 

4.79^ 


4.55 

3.1«( 
3.5U 


6.8L 
6.97I 

39.  5« 

44 

E35.4< 

-10 

98 

4.79 

34.79 

>.i(H 

86 

37.37 

-u 

99 

9.94 

E97.0C 

7.65i 

34.  7< 

a.ia 

4< 

30.11| 

-    6 

89 

6.961 

94.90| 

6.6I: 

E37.4«^ 

4.9a 

04 

30.36 

-14 

03 

9.961 

43.11 

7.4^ 

92 

37. 4Z 

-U 

59 

3.3J 

30. oa 

6.13 

E9e.04 

9.77 

48.5* 

10.02 

01 

41.20 

-    9 

71 

8.94) 

79 

39.421 

-10 

62 

6.oa{    2. 


6.20      2.85 

5.93; 

5.86!      2.48 

10.77 

6.0T     : 

7.9^ 
5.60 
6.25|      3.13 


5.81       2.63 
5.48      2.33 
5.58      1.37IE    9.151      1.86 


6.09      2.55 


4.84] 
3.49   ' 


2.47    -    .39 


30.07 

40.17 

-    8 

00 

33.I4I 

E39.42 

34.01 

-11 

91 

29.06 

37.0^ 

-    9 

01 

44.12 

34.34 

-12 

71 

E45.4i 

32.  8( 

-10 

82 

34.  83^ 

-10 

83 

37.21] 

39.30 

-    3 

74 

E32.09 

-13 

06 

E35.3a 

-11 

40 

38.7l| 

-    5 

20 

E32.10 

41.88 
38.  llj 

-    6 

.51 

-    8 

.70 

41.53 

41.14 

E37.66 

35.7^ 

12.10! 
5. 47 
8.33 


32.73{ 


2.72       30.78   -12.30 


03      9.74      2.64 
29      5.7L      2.65 


3.92 
3.68 

2.80   -    .94{E    6.1^      3.00 
5.04 


05       5.93      2.52 


-  .63  7.59  3.9 
62  6.50  3.59 
15       5.87|      2.30 


48       7.20      3.77 


6.23  2.63 
8.80 

6.97  3.63 

74      1.36{£    5.92  2.85 


6.50      3.27 


5.31       1.89 


6.74      3.45 


36.oe( 

-    7 

88 

35.27 

-    8 

76 

40.69 
E33.87| 

-    4 

44 

-11 

13 

46.09 

33.38 

4I.71J 

E44.09 

-    4 

65 

34.99 

-    8 

65 

38. 5U 

-10 

98 

E39.6d 

39.85 

-    8 

73 

35.40 

34.50 

-U 

69 

31.46 

35.24 

46.16 

- 

76 

41.86 

38.19 

-    7 

U 

£35.89 
E32.67 

-    4 

28 

-12 

61 

41.80 

37.76 

-    8 

23 

34.32 

E36.29 

36.15 

-12 

07 

28.79 

-11 

27 

E33.52 

39.71i 

30.71 

44.83 

39.85 

-    6. 

05 

4.83       1.18 


7.07  3.60 
5.87  2.71 
6.33       3.12 


38.72  -    8.56 

33.73  -11.05 
36.37   -    5.93 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW   JERSEY 
1957 


Number  of  days 

Last  spring  tniTiiTmitw  of 

First  fall  minimum  of 

between   dates 

16'  or 

(20*01 

24°  or 

28*  or 

32°  or 

32' or 

28"  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

i 

% 

_o 

i 

0 

1 

S 

Station 

i 

ja 

i 

3 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

I 

o 

1 

o 

I 

d 

P. 

d. 

a 

d. 

d 

6. 

d. 

6. 

d. 

g 

o> 

1 

s 

S 

a 

£ 

s 

♦; 

a 

s 

a 

s 

a 

0 

a 

+j 

a 

1 

S 

s 

a 

5 

a 

• 

„ 

„ 

a 

S 

a 

& 

j^ 

& 

H 

a 

jL 

& 

A 

S 

j1 

& 

H 

a 

f- 

Q 

eS 

a 

ji 

Q 

f2 

2 

o 

V 

M 

S 

n 

ATLANTIC  CITY   WB 

92 

7-  5 

7 

1-15 

1-19 

16 

1-24 

19 

1-24 

19 

3-   5 

26 

4-13 

30 

11-11 

30 

12-   5 

27 

12-11 

23 

12-12 

16 

12-12 

16 

327 

322 

321 

275 

212 

AUDUBON 

103 

7-21 

2 

1-18 

1-20 

13 

2-12 

19 

3-  4 

24 

3-   6 

26 

4-16 

31 

11-10 

30 

11-11 

28 

12-   5 

23 

12-   6 

19 

12-12 

14 

326 

297 

276 

250 

208 

BELLEPLAIN 

101 

7-22 

-10 

1-18 

1-24 

16 

3-   5 

20 

4-11 

23 

4-16 

26 

5-  4 

31 

9-28 

28 

9-28 

28 

11-11 

19 

11-11 

19 

12-12 

13 

322 

251 

214 

165 

147 

BELVIDERE 

101 

7-21 

-  8 

1-18 

2-  3 

11 

3-   5 

20 

3-11 

24 

4-16 

27 

4-16 

27 

9-27 

31 

11-10 

24 

11-10 

24 

12-   6 

11 

12-   6 

11 

306 

276 

244 

208 

164 

BOONTON  2   SE 

97 

7-23 

-  7 

1-18 

2-13 

15 

3-   6 

19 

3-   6 

19 

4-11 

28 

4-16 

30 

9-27 

32 

11-11 

24 

11-11 

24 

11-27 

18 

12-   6 

11 

296 

266 

250 

214 

164 

BRIDGETON    1    NE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

2-21 

18 

4-11 

24 

4-16 

26 

5-  4 

32 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

BURLINGTON 

105 

7-21 

0 

1-18 

1-20 

8 

2-12 

19 

3-   5 

24 

3-   5 

24 

4-16 

29 

11-10 

32 

11-11 

28 

11-13 

24 

None 

12-12 

15 

326 

_ 

253 

251 

208 

CANOE   BROOK 

100 

7-22 

-15 

1-17+ 

3-   5 

14 

3-31 

18 

4-16 

22 

4-16 

22 

4-16 

22 

9-27 

27 

9-27 

27 

11-11 

20 

11-11 

20 

12-   6 

15 

276 

225 

209 

164 

164 

CAPE  HAY  3   W 

- 

- 

- 

- 

1-17 

15 

1-24 

20 

2-12 

23 

3-   6 

28 

4-13 

32 

11-12 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

213 

CHARLOTTEBURG 

- 

- 

-12 

1-18 

3-  7 

16 

4-16 

20 

4-16 

20 

4-16 

20 

6-10 

30 

9-25 

32 

9-28 

27 

11-11 

21 

11-12 

19 

12-   6 

6 

274 

210 

209 

165 

107 

CHATSWORTH   5    S 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

None 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CLAYTON 

101 

7-21 

-  1 

1-18 

1-24 

16 

2-12 

19 

3-   5 

24 

3-13 

28 

4-16 

29 

11-10 

30 

11-11 

26 

11-12 

23 

12-   6 

16 

12-   6 

16 

316 

297 

252 

243 

208 

ELIZABETH 

102 

7-21+ 

0 

1-15+ 

2-  3 

15 

3-  4 

20 

3-   6 

23 

4-15 

27 

4-16 

29 

11-   7 

30 

11-11 

24 

11-11 

24 

12-   5 

20 

12-   6 

15 

306 

276 

250 

210 

205 

ESSEX   FELLS    SERV   BLDG 

100 

7-22 

-   6 

1-17 

2-13 

16 

3-   6 

20 

3-11 

24 

3-31 

28 

4-16 

30 

9-29 

32 

11-11 

20 

11-11 

20 

11-11 

20 

12-12 

16 

302 

250 

245 

225 

166 

FLEMINGTON    1    NE 

104 

7-22 

-11 

1-18 

2-22 

16 

3-  7 

20 

4-16 

23 

4-16 

23 

3^  4 

31 

9-27 

28 

9-27 

28 

11-11 

23 

11-12 

20 

12-   6 

5 

287 

250 

209 

164 

146 

FREEHOLD 

101 

7-21+ 

-  3 

1-18 

2-12 

16 

3-   5 

20 

3-  6 

24 

4-15 

28 

5-  4 

31 

10-12 

30 

11-11 

23 

11-11 

23 

12-   5 

18 

12-  6 

15 

297 

275 

250 

210 

161 

HAMMONTON   2    NNE 

103 

7-21 

1 

1-15+ 

1-24 

16 

2-12 

18 

3-   5 

22 

4-11 

28 

4-15 

30 

10-28 

32 

11-11 

24 

11-11 

24 

12-  6 

19 

12-12 

12 

322 

297 

251 

214 

196 

HIGH   POINT   PARK 

89 

6-17+ 

-18 

1-16+ 

3-11 

16 

4-   4 

18 

4-15 

24 

5-   4 

28 

5-17 

32 

9-27 

28 1    9-27 

28 

11-11 

16 

11-11 

16 

11-11 ll6 

245 

221 

210 

146 

133 

HIGHTSTOWN   1    N 

103 

7-21 

-  4 

1-18 

2-  3 

14 

3-  4 

20 

3-   6 

24 

4-16 

28 

5-   4 

31 

9-28 

32111-11 

23 

11-11 

23 

12-   6 

14 

12-   6 !14 

306 

277 

250 

209 

147 

INDIAN  HILLS   2    W 

101 

7-21+ 

-11 

1-18 

1-24 

14 

3-  5 

17 

4-16 

23 

4-16 

23 

5-  4 

29 

9-27 

30 

9-28 

27 

11-11 

19 

11-11 

19 

12-   5 

12 

316 

251 

209 

165 

146 

JERSEY   CITY 

100 

7-22 

0 

1-15 

2-12 

16 

2-12 

16 

3-  5 

22 

3-11 

27 

4-  9 

30 

11-10 

32 

11-11 

27 

11-27 

23 

12-12 

17 

None 

- 

303 

267 

245 

215 

LAMBERTVILLE 

101 

7-21 

-  3 

1-18 

2-12 

15 

3-   5 

18 

3-31 

24 

4-16 

26 

5-   4 

32 

9-27 

30 

11-11 

22 

11-11 

22 

11-27 

20 

12-  6 

10 

297 

267 

225 

209 

146 

LAURELTON    1    E 

105 

7-22 

- 

- 

None 

3-   6 

18 

4-16 

22 

4-16 

22 

5-  4 

32 

9-27 

32 

- 

- 

- 

12-   6 

14 

- 

- 

- 

- 

146 

LAYTON    3    NW 

97 

7-21+ 

-21 

1-18 

3-23 

10 

4-16 

18 

4-16 

18 

5-17 

27 

6-10 

30 

9-27 

23 

9-27 

23 

9-27 

23 

11-   7 

18 

11-11 

16 

233 

205 

164 

133 

109 

LEESBURC    STATE    FARM 

98 

7-22 

3 

1-17 

1-24 

16 

2-12 

20 

3-   6l 24 

4-16 

27 

4-16 

27 

9-27 

32 

11-11 

23 

11-11 

23 

11-12 

19 

12-12 

15 

322 

273 

250 

209 

164 

LITTLE  FALLS   1   E 

102 

7-22 

-   6 

1-18 

2-12 

15 

3-   5 

19 

3-   6   21 

3-31 

28 

4-16 

29 

9-28 i 32 

11-11 

24 

11-11 

24 

12-   6 

14 

12-   6 

14 

297 

276 

250 

225 

165 

LONG  BRANCH 

102 

7-22 

2 

1-18 

1-24 

16 

1-24 

16 

3-   6   24 

3-11 

27 

4-15 

32|11-10!30 

11-11 

26 

12-   5 

24 

12-   6 

19 

12-12 

15 

322 

316 

274 

245 

209 

LONG    VALLEY 

99 

7-22 

-15 

1-18 

2-12 

12 

3-   6 

19 

4-16   22 

4-16 

22 

5-   3 

32 

9-27 |28 

9-27 

28 

11-11 

17 

11-11 

17 

12-  6 

4 

297 

250 

209 

164 

147 

MILLVILLE 

100 

7-23 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

4-11 

28 

4-16 

30 

10-28   32 

11-11 

28 

11-12 

21 

12-12 

16 

12-12 

16 

- 

- 

214 

195 

HILLVILLE   AIRPORT 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HOORESTOWN 

102 

7-21 

1 

1-15 

1-20 

9 

2-12 

19 

3-   5 

23 

4-16 

28 

4-15 

28 

9-27  1 32 

11-11 

26 

11-13 

23 

12-   6 

19 

12-12 

14 

326 

297 

253 

209 

164 

HORRIS    PLAINS 

99 

7-22 

-   8 

1-18 

2-12 

14 

3-   6 

18 

4-11 

24 

4-16 

25 

5-   3 

30      9-27    29 110-21 

28 

11-11 

22 

11-13 

20 

12-   6 

9 

297 

252 

214 

188 

147 

NEWARK   WB    AIRPORT 

101 

7-22 

0 

1-15 

1-24 

16 

2-12 

18 

3-   5 

23 

3-11    28 

4-11 

31    ll-10'32lll-27 

26 

12-    6 

20 

12-   6 

20 

12-13 

16 

323 

297 

276 

261 

213 

NEW  BRUNSWICK  EXP   STA 

102 

7-22 

-   5 

1-18 

2-12 

15 

3-  4 

20 

3-   6 

24 

4-15 

28 

4-16 

29 

10-26;32   11-11 

24 

11-11 

24 

12-  6 

16 

12-   6 

16 

297 

277 

250 

210 

193 

NEWTON 

98 

7-22+ 

-13 

1-17 

3-   6 

16 

3-  6 

16 

4-16 

23 

4-16 

23 

5-17 

31 

9-28^30 

1 

9-29 

28 

11-11 

18 

11-11 

18 

11-27 

16 

266 

250 

209 

166 

134 

PATERSON 

102 

7-23 

-  3 

1-16 

2-13 

16 

2-28 

20 

3-   6 

24 

3-11 

27 

4-16 

32 

10-26   32 

11-11 

25 

11-27 

21 

12-   6 

19 

12-12 

12 

302 

281 

266 

245 

193 

PEHBERTON    3    E 

103 

7-21+ 

-16 

1-18 

1-24 

16 

3-  4 

18 

4-16 

24 

4-16 

24 

5-  4 

30 

9-27    28 

9-27 

28 

11-11 

22 

11-12 

20 

12-   6 

14 

316 

253 

209 

164 

146 

PHILLIPSBURC 

101 

7-22 

-   5 

1-18+ 

2-12   15 

3-  4 

20 

3-   5 

21 

4-16 

27 

5-  4 

32 

10-13   31 

11-11 

26 

11-12 

24 

12-   6 

13 

12-   6 

13 

297 

277 

252 

209 

162 

PLAINFIELD 

101 

7-21 

-  3 

1-18 

2-   3 

16 

3-  4 

20 

3-   6 

24 

4-16 

27 

5-   4 

32 

9-27   31 

11-11 

25 

11-12 

23 

11-27 

20 

12-   6 

13 

306 

268 

251 

209 

146 

PLEASANTVILLE    1    N 

100 

7-23 

-  3 

1-18 

1-25 

16 

3-   5 

20 

4-11 

24 

4-16 

28 

5-   6 

32 

9-28   32 

11-10 

28 

11-11 

21 

11-12 

19 

12-12 

13 

321 

252 

214 

208 

145 

RIDGEFIELD 

100 

7-22 

-  1 

1-15 

2-12 

15 

2-12 

15 

3-   6 

24 

4-15 

28 

4-16 

30 

11-  7  132 

11-11 

24 

11-11 

24 

12-   6 

19 

12-12 

16 

303 

297 

250 

210 

205 

RUNYON 

106 

7-22 

-16 

1-18 

3-   5 

15 

3-   6 

18 

4-16 

21 

5-  3 

28 

5-   5 

31 

9-271 25 

9-27 

25 

10-12 

24 

11-12 

15 

11-12 

15 

252 

251 

179 

147 

145 

SANDY   HOOK  LB STA 

101 

7-22 

5 

1-15 

1-24 

16 

2-12 

20 

3-  4 

23 

3-11 

26 

3-26 

32 

11-26   32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

245 

SOMERVILLE 

103 

7-21+ 

-10 

1-18 

2-12 

16 

3-   5 

18 

4-11 

24 

4-16 

25 

5-   4 

31 

9-27   29 

10-28 

27 

11-11 

20 

11-11 

20 

12-12 

12 

303 

251 

214 

195 

146 

SUSSEX   3    N 

97 

7-23 

-10 

1-15+ 

3-   6 

16 

3-11 

20 

4-   1 

23 

4-16 

26 

5-17 

32 

9-27   27 

9-27 

27 

11-11 

18 

11-11 

18 

11-27 

15 

266 

245 

224 

164 

133 

TRENTON    2 

102 

7-21+ 

2 

1-15 

1-24 

16 

2-12 

18 

3-   5 

22 

3-11 

28 

4-16131 III-IOJSO 

11-11 

26 

12-   5 

24 

12-    6 

20 

12-12 

12 

322 

297 

275 

245 

208 

TRENTON   WB   CITY 

100 

7-21+ 

2 

1-15 

1-24 

16 

2-12 

18 

3-   5 

23 

3-   5 

23 

3-31 1 32 111-10   32 

11-27 

28 

12-   5 

24 

12-12 

13 

12-12 

13 

322 

303 

275 

267    224 

TUCKERTON 

101 

7-22 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

'    9-28   32 

11-10 

28 

11-11 

21 

11-12 

18 

None 

- 

- 

- 

- 

WOODSTOWN   5   WSW 

102 

7-23 

~ 

" 

~ 

~ 

L 

~ 

"  1   :  "  i 

" 

" 

' 

" 

" 

" 

' 

' 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

AnniuJ 

CANOE   BROOK 

EVAP 

B5.08 

5.65 

B4.84 

3.08 

B2.10 

. 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

.54 

.54 

.66 

.10 

.21 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

285 

262 

202 

131 

323 

- 

- 

- 

PLEASANTVILLE   1    N 

EVAP 

_ 

_ 

- 

36.70 

6.00 

7.93 

B5.49 

2.49 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

.98 

-    .07 

1.49 

-    .15 

-    .08 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

1404 

1214 

974 

1051 

728 

719 

998 

1261 

- 

~ 

RUNYON 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

5.80 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

.59 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

" 

~ 

~ 

~ 

340 

~ 

' 

' 

See  leference  notes  following  Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

Much 

April 

M.y 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

1 

> 
< 

1 

1 
< 

i 

1 

< 

s 
a 

J 

1 
> 

< 

s 

1 

< 

a 
J 

> 

< 

a 

1 

< 

1 

1 
t 

: 

< 

1 
1 

1 

1 

1 

t 

1 
1 

1 

< 

1 

HEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

HEASURED  UNDER  SOD 

1  INCH 

30.4 

44/26 

35.6 

52/29 

40.7 

56.31 

49.8 

70/36 

62.9 

83/44 

77.1 

102/5! 

80.3 

105/60 

74.9 

100/5! 

69.0 

89/49 

54.6 

68/43 

47.4 

61/34 

39.6 

54/33 

55.2 

105/26 

2  INCHES 

30.9 

38/27 

35.3 

49/30 

40.3 

52/32 

49.1 

67/37 

59.7 

74/48 

73.2 

88/55 

76.1 

93/63 

72.2 

85/62 

71.3 

78/52 

54.2 

65/44 

47.0 

58/36 

39.8 

52/34 

54.1 

93/27 

4  INCHES 

30.9 

35/27 

35.3 

49/30 

39.7 

51/32 

49.3 

64/39 

60.1 

71/48 

72.8 

86/52 

75.7 

90/64 

72.2 

83/63 

67.8 

77/52 

54.4 

65/44 

47.1 

57/37 

40.0 

52/35 

53.8 

90/27 

8  INCHES 

32.7 

36/30 

35.5 

45/31 

39.6 

49/34 

47.9 

60/40 

58.8 

65/50 

70.3 

78/60 

73.8 

82/67 

71.6 

79/66 

67.7 

73/56 

5S.3 

82/47 

48.0 

56/40 

41.2 

49/37 

53.5 

82/30 

16  INCHES 

34.5 

38/32 

35.9 

42/32 

39.5 

43/36 

46.7 

57/41 

57.3 

62/51 

67.6 

73/61 

71.7 

76/68 

70.9 

75/67 

68.0 

71/59 

56.6 

61/50 

49.5 

55/44 

42.6 

47/39 

53.4 

78/32 

32  INCHES 

37.3 

42/34 

37.2 

40/35 

39.8 

42/37 

44.9 

52/42 

54.3 

58/51 

62.5 

68/57 

67.9 

70/66 

68.7 

70/67 

66.8 

68/62 

58.6 

63/54 

51.7 

55/48 

45.1 

49/43 

52.9 

70/34 

Monthly  averages  are  obtained  by   taking  the  average  of  nax  and  mln  values 
Cover:   Kentucky  bluegraas. 


T  CHANGES  IM  STATION  NAMES 


CANTON 

GREAT  MEADOWS  4  N 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAHWAH 

MILLVILLE 

TDCKERTON 
WESTFIELD 
WOODSTOWN  5  WSW 


RBLOCATIOH  AMD  CHANGES  IN  EQUIPMENT 

All  equipment  Boved  1.3  Miles  N 
All  equipaent  aoved  0.6  mile  W 
Moved  4.0  nllea  SE  to  Laurelton  1  E 
All  equipment  moved  150  feet  SE 
Temperature  Gquipnent  added 

All  equipment  moved  2.2  miles  NE 
All  equipment  moved  0.5  mile  NE 
All  equipment  moved  4.0  miles  WSW 


July 
July 

1957 
1957 

June 

Hovenber 

July 

October 

Marcli 

5,  1957 
4,  1957 
1,  1957 
15,  1957 
19,  1957 

July 

January 

July 

1,  1957 
28,  1957 
1,  1957 

otes  following  Station 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
1957 


r 


PhllllpBburg  Br 

<5 

AllentovD  IB  AP .    Pa.  "O^  ^'' 

^  phllllPBtiurg     / 


B«thleb««  L«blKh   U.    Pb 


qukkertovD  1  E,  Pk. 


/\  ^'\  -A.  r, Jersey  cfly 

^  \  Spr^««fl.U  •^^  (n^  y    I®  H-  -- 

O  1  Plainfleld  V*strie^^    ^Bllzabethport 

pleAsaDt    Run  f 

°     / 


1   Pk,   N.  y. 


rk  IB  City,    H.    T. 


Sandy  Hook  LBSti 

-O: 


LoDg  BrBDcb 


NeahBHlny  Palls,  Pa 


@Trent<in  TO  Cltfe'  | 

jr^,   /■ — 1     pi 


Isollnee  are  dra^  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  fro-  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


132  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
1957 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


Osslning  Sing  Sing, 


T^TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


y                  O  /     \°     o'^Suffern  Water  forks,  N.  Y,        pieaeantvll  le   N 

^  O/        \   Blng«09d\  -O-         I 

/\                      Newton  //                        \            /                           "^^                                         ° 

J                \                                <j.  /     Ch«rlOtteburg|anaque    Raymond    Dam         ^SJ 

'                    •  Oak:  Ridge   Res  n  '     -A-                I  O    /                      •  Woodclirr    Lake    Dobbs    Fy .  .    N.    Y. 

\  /  o        ^..    '      '        ...-•-..   »    I    '^      -o- 
V -7-  ""«=»- 

Trknqulllty  2  w  / 


Allendale      <* 
icopln    Ii/"ake     \[||^      ~      q")*! 


'=        V,^^  U    ■luiuna    fan  f 

/  P.,/rso«         •  /  O 

^O         I v.;  •>  I  H.ckcna.ek  .      . 

'otoo   2   k         M"  \  *       \         / 

1    tr  /        Cedar  Grove  1        Rldgefleld 


Esaex    FellB   Service   Bldg 


IdB.  . ^> 

--'Loogv.n.v    NORTH  '  »  '-.f       /' 

y  V           -O                              \    '    M                     canoe   Brook        Orange/     \.'            / 

/  \.                                      .^-1                                 Hi-                               (       Jer.evcJ., 

/  —-.^    _^^^-              \  Chatb..  O  y           ,„>„g,^  ■        OJ 

y  ~r                                     ■.            Springfield    •  — » ,  •^^K            J 


IsoUnes   are   drawn   through   points   of   approxiiimtely   equal   values.      Hourly   precipitation   data  from  recorder   substations  will   be 
available    in   the   publication    "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


Yean  of 

Opened 

record 

or  closed 

i 

County 

1 

■« 

1 

during  yr. 

Refer 

to 

Station 

1 

11 

1 

1 

1 

1 

5 

J 

d 

1 

1^ 

tables 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

41    02 

74    08 

270 

c 

•ATLANTIC    CITY    WB 

032  6 

ATLANTIC 

39    22 

74   25 

8 

84 

8* 

1    2    3   C 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

39    54 

75    04 

50 

5 

8 

1    2    3 

BASS    RIVER    STATE    FOREST 

0528 

BURLINGTON 

39    37 

74    26 

20 

11 

2 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE   MAY 

39    16 

74    52 

49 

63 

63 

12    3 

BELMAR 

0721 

MANMOUTH 

40    10 

74    02 

19 

16 

2 

BELVIOERE 

0729 

WARREN 

40    50 

75    05 

289 

65 

65 

1    2    3 

BERLIN    1    W 

0767 

CAMDEN 

39   48 

74    57 

150 

16 

2 

6LACKWELLS   MILLS 

0847 

SOMERSET 

10 

40   29 

74    35 

27 

1 

2 

BOONTON   2    SE 

0907 

MORRIS 

e 

40   54 

74   24 

2B0 

49 

67 

1    2    3 

BOUND    BROOK    1   W 

092  7 

SOMERSET 

10 

40   33 

74    33 

20 

1 

2 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

2 

41    09 

570 

56 

2 

8RIDGET0N    1    NE 

1028 

CUMBERLAND 

2 

39   28 

75    12 

114 

67 

72 

1    2    3 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40   04 

74    53 

12 

45 

71 

1    2    3 

CANI5TEAR   RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41    07 

74    30 

1040 

17 

2 

CANOE    BROOK 

1335 

ESSEX 

8 

40   45 

74   21 

180 

27 

27 

27 

12    3    4 

CANTON 

13*3 

SALEM 

2 

39   28 

75   25 

20 

11 

2 

CAPE   MAY    3   W 

1351 

CAPE    MAY 

1 

38    66 

74    57 

17 

32 

69 

1    2    3   C 

CEDAR   GROVE 

1472 

ESSEX 

8 

40    62 

74    13 

400 

17 

2 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

80 

C 

CHARLOTTEBURG 

15B2 

PASSAIC 

g 

41    03 

74   26 

760 

65 

65 

1    2    3 

CHATHAM 

1690 

MORRIS 

8 

40   44 

74   2  3 

165 

63 

2 

CHATSWORTH    5   S 

1698 

BURLINGTON 

1 

39    44 

74   32 

90 

15 

16 

1    2    3 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

6 

39    39 

76    06 

120 

44 

64 

1    2    3 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40   38 

74   65 

300 

14 

2 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

2 

39    41 

75    30 

12 

17 

2 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

1 

40   40 

74    14 

33 

76 

76 

1    2    3 

ELIZABETHPORT 

2632 

UNION 

8 

40    39 

74    12 

30 

18 

2         C 

ESSEX    FELLS   SERVICE    BLDG 

2768 

ESSEX 

8 

40   60 

74    18 

250 

9 

9 

1    2    3    C 

FLEMINGTON    1    NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40   31 

74    51 

134 

60 

71 

1    2    3 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

75    10 

5 

11 

2 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40   15 

74    17 

194 

53 

63 

1    2    3    C 

GLASSeORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

150 

C 

GREAT    MEADOWS   A    N 

3416 

WARREN 

2 

40   56 

74    55 

540 

c 

GREENWOOD    LAKE 

3616 

PASSAIC 

8 

41    09 

74   20 

660 

17 

2 

KACKENSACK 

3572 

BERGEN 

^ 

40   63 

74    03 

10 

C 

HAMMONTON   2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74   48 

85 

25 

61 

1    2    3 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41    18 

74    4  0 

1600 

1 

1 

1    2    3 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951 

MERCER 

10 

40   16 

74    31 

100 

61 

64 

1    2    3 

HIGHT5T0WN   PUMPING   STATION 

3956 

MERCER 

10 

40   17 

74    32 

75 

C 

INDIAN   MILLS    2    W 

4229 

BURLINGTON 

7 

39   48 

74    47 

100 

67 

69 

1    2    3 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

1 

40   43 

74    15 

120 

18 

2         C 

JERSEY   CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40   44 

74    04 

135 

59 

59 

1    2    3 

LAKEWOOO    2    ENE 

462  7 

OCEAN 

1 

40    06 

74    11 

54 

53 

53 

JULY 

1    2    3   C 

LAM6ERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

40   22 

74    57 

75 

70 

70 

12    3 

LAURELTON    1    E 

4700 

OCEAN 

1 

40    04 

74    07 

20 

53 

53 

1    2    3   C 

LAYTON    3   NW 

4735 

SUSSEX 

2 

41    16 

74    51 

480 

56 

56 

1    2    3 

LEES8URG   STATE    FARM 

4762 

CUMBERLAND 

6 

39    14 

74    58 

10 

7 

7 

1    2    3 

LITTLE    FALLS    1    E 

4687 

PASSAIC 

8 

40   53 

74    14 

157 

43 

54 

1    2    3    C 

LONG   BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

1 

40   18 

73    59 

34 

49 

49 

1    2    3    C 

LONG   VALLEY 

6003 

MORRIS 

10 

40   48 

74   46 

660 

27 

27 

1    2    3 

Ye 

^o. 

Opened 

rernrH 

or  closed 

Sution 

^ 

County 

® 

1 

1 

during  yr. 

Refei 

0. 

1 

to 

1 

& 

1 

■6 

I 

d 

1 

d 

> 

tables 

LUMBERTQN 

5055 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74    48 

25 

c 

MACOPIN    INTAKE 

6971 

PASSAIC 

8 

41    01 

74    24 

564 

17 

2 

MAHWAH 

5104 

BERGEN 

8 

41    06 

74    10 

253 

1 

2 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

17 

2 

MARLBORO   SCS 

6244 

MONMOUTH 

1 

40   20 

74    14 

120 

C 

MARLTON    1    W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39    54 

74    57 

90 

16 

2 

MAYS    LANDING 

5346 

ATLANTIC 

3 

39    27 

60 

13 

2 

MIDLAND    PARK 

6503 

BERGEN 

1 

40    69 

74    09 

210 

11 

2 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

6 

39    24 

76    03 

60 

1 

17 

1    2    3   C 

MILLVILLE   AIRPORT 

5591 

CUMBERLAND 

6 

39   22 

76    04 

66 

10 

10 

MAR 

1    2    3 

MILTON 

5597 

MORRIS 

8 

41    01 

74   32 

950 

17 

2 

MOORE ST OWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39    56 

74   58 

56 

94 

94 

12    3 

MORRIS    PLAINS 

5769 

MORRIS 

8 

40   50 

74    30 

500 

12 

16 

12    3 

NEWARK   WB   AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

40   42 

74    10 

11 

58 

103 

1    2    3   C 

NEW    BRUNSWICK    EXP   STATION 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40    26 

74    26 

90 

100 

103 

1    2    3   G 

NEW  MILFORO 

6146 

BERGEN 

4 

40    57 

74    02 

12 

39 

2         C 

NEIrfTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41    03 

74   45 

666 

74 

74 

1    2    3   C 

OAK   RIDGE    RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

8 

41    02 

74    30 

670 

17 

OLOWICK 

6644 

HUNTERDON 

10 

40    40 

74    45 

260 

1 

2 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

40   47 

74    14 

140 

17 

2         C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

8 

40   55 

74    09 

100 

87 

86 

1    2    3 

PEM6ERT0N    3    E 

6843 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74    36 

60 

29 

28 

1    2    3 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

2 

40   41 

75    12 

182 

66 

74 

1    2    3 

PHILLIPSeURG   BRIDGE 

6979 

WARREN 

2 

40   42 

76    12 

196 

16 

2 

PLAINFIELO 

7079 

UNION 

10 

40   36 

74    2  5 

120 

66 

69 

1    2    3 

PLEASANT    RUN 

7123 

HUNTERDON 

10 

40   34 

74    48 

140 

1 

2 

PLEASANTVILLE    1    N 

7131 

ATLANTIC 

1 

39    25 

74    31 

a 

34 

59 

34 

12    3    4 

PRINCETON   WATER   WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40   19 

74   40 

90 

9 

2 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40   36 

74    15 

20 

18 

2         C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

4 

40   60 

74    01 

80 

40 

40 

1    2    3 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

8 

41    08 

74    16 

305 

17 

2 

RUNYON 

782  5 

MIDDLESEX 

1 

40   26 

74    2  0 

16 

33 

34 

34 

12    3    4 

SANDY   HOOK    LBSTA 

7869 

MONMOUTH 

1 

40   28 

74    01 

22 

59 

59 

1    2    3 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

10 

40    34 

74    37 

75 

71 

74 

1    2    3 

SPLIT    ROCK    POND 

84  02 

MORRIS 

40    5B 

74   28 

900 

17 

2 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

1 

40   43 

74    16 

_ 

c 

SUSSEX    3    N 

6644 

SUSSEX 

5 

41    14 

74    3  5 

530 

59 

62 

1    2    3 

SWEDESeORO    5   NW 

86S5 

GLOUCESTER 

2 

39   47 

75   24 

10 

11 

2 

TOMS    RIVER 

6816 

OCEAN 

1 

39    57 

74    14 

10 

36 

2 

TRANQUILLITY    2    W 

8658 

WARREN 

2 

40   67 

74    50 

551 

C 

TRENTON   2 

6678 

MERCER 

2 

40   14 

74    46 

105 

27 

27 

1    2    3 

#TRENTON   WB    CITY 

8883 

MERCER 

2 

40   13 

74    46 

66 

85 

85 

1    2    3   C 

tTUCKERTON 

8699 

OCEAN 

1 

39    36 

74   20 

10 

57 

62 

1    2    3 

VINE LA NO 

9135 

CUMBERLAM) 

6 

39   29 

75    00 

110 

59 

77 

2 

WANAQUE    RAYMOND   DAM 

9187 

PASSAIC 

8 

41    03 

74    19 

32  0 

17 

2         C 

WATCHUNG 

92  71 

UNION 

8 

40   40 

74   25 

_ 

C 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40   27 

74   48 

160 

1 

2 

•WESTFIELO 

9455 

UNION 

9 

40   39 

74    21 

138 

18 

2         C 

WOOOCLIFF    LAKE 

9832 

BERGEN 

(, 

41     01 

74    03 

103 

39 

2         C 

tWOODSTOWN    5   WSW 

9910 

SALEM 

2 

39    38 

75   25 

30 

9 

19 

INAC 

12    3 

1   1-COASTAL:   2~DKLAWAHE;   3-GHEAT  EGG  HARBOR;   4 -HACKEHSACK ;   S-HUDSOH;   B-HAURICE;   7-HlTU 

REFERENCE  NOTES 
ollBBte  of  Mev  Jersey  umy   be  obtklned  by  vrltlng  to  the  State  Cllaktologlst  i 


10-RARITAM; 


the  Weather  Bureau  Office,  %  General  Delivery.  Treaton,  New  Jersey. 


ladlcated,  dlBenslonal  units  used  Id  this  bulletin  are:   Teaperature  In  *F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  viad  BOvesent  In  Biles. 

BvaporatloD  is  Beaatired  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Cliaatologlcal  divisions,  outlined  on  the  aaps  la  this  bulletin  becase  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

Long-term  aeans  for  full-tlae  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "D.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1850.  adjusted  to  represent  observatloi 
location.   "  _--  

Figures  and  lette: 

Delayed  data  and  i 


following  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  alles  and  dlrectl 
rrectlons  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Climatologlcal  Data. 


frOB  the  post  office. 


taken  at  the  present 


feet  above  sod  covered  ground;  however 


Also  later  date  (dates)  or  Bonths. 

AMOunt  Included  In  following  Beasureaent . 

TherBoneters  are  generally  exposed  in  a  shelter  locate 

the  roof  of  a  building. 

Adjusted  to  a  full  Bonth. 

Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  < 

of  record  for  recorder  -  only  stations  aay  be  found  In  the  annual 

Aaount  is  wholly  or  partially  estiaated. 

In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  teaperattir* 

One  or  aore  days  record  Blseing;  If  average  value  la  entered,  less  than  10  days  record  Is  alsslng. 

Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

Includes  total  for  previous  aonth.   T  in  annual  coluan  aeans  total  Is  for  a  two-year  period. 


the  therBometera  are  exposed  In  a  shelter  located  on 
jid  published  in  "Hourly  Precipitation  Data".   Length 


InforaatioB  concerning  the  his< 
publication  aay  be  obtained  fr< 
found  in  the  latest  annual  Issi 


y  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations 
the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Wasbingto 
of  Local  Cliaatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cen 


:bro 


DSCOHH-WB-Ashevllle , 


-  3/5/58  —  850 


